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CAPITOLO  I. 

COSTRUZIONE  DELLE  MURA  ED  APPARECCHIO 
DELLE  FABBRICHE  ROMANE  IN  GENERALE 


itruvio,  che  ci  serve  di  guida  in  tutte  queste  ricerche, 
nell’ esibire  un’idea  generale  sull’architettura  in  principio 
dei  suoi  libri,  faceva  conoscere  essere  quest’  arte  una  scienza 
adornata  di  molte  discipline  e varie  cognizioni , e col  di 
cui  giudizio  si  ordinavano  le  opere  che  erano  relative  a 
tutte  le  arti;  così  dimostrava  egli  in  qual  pregio  era  tenuta 
presso  gli  antichi,  e quali  cognizioni  erano  necessarie  sa- 
persi da  chi  la  doveva  professare.  Imperocché  giudicava  egli 
che  ne  il  talento  senza  lo  studio,  nè  lo  studio  senza  il  ta- 
lento potevano  formare  un’abile  artista.  Pertanto  avendo 
riguardo  alle  buone  ragioni  da  lui  adotte,  doveva  l’archi- 
tetto aver  studio  di  lettura,  esser  perito  nel  disegno,  eru- 
dito nella  geometria,  non  ignaro  dcU’otlica , istrutto  nella 
aritmetica,  sapere  le  diverse  istorie,  avere  atteso  alla  Hosoha, 
intender  la  musica , non  ignorar  la  medicina , avere  cono- 
scenza di  giurisprudenza,  ed  intendere  l’astronomia  con  i 
varj  movimenti  del  cielo.  Non  però,  osservava  il  medesimo 
Vitruvio , essere  necessario  che  le  riferite  scienze  ed  arti  si 
sapessero  dagli  architetti  come  da  coloro  che  in  qualcuna  di 
esse  si  erano  perfezionati  in  particolare  : ma  solo  si  dovevano 
avere  cognizioni  delia  parte  teoretica,  lasciando  (juelle  della 
pratica  a coloro  che  distintamente  le  professavano  (1).  Quale 

(1  ) f'itruv.  Lib.  /.  c.  1 . IndicaTx  VilruTÌo  ch'era  necosai  ia  la  letteratura 
per  rendere  collo  scrivere  «tabili  le  cose  priocipali  dell’arte.  Il  disegno  per 
dimoilrarc  l’aapctto  a le  dialribuaioni  delle  opere.  LagAntielria  per  specificare 
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liso  effettivamente  avessero  (atto  gli  architetti  Romani  delle 
indicate  cogni^toniy  ora  si  può  dimostrare  soltanto  col  ra* 
gionare  sul  pregio  delle  loro  opere  da  essi  edificate;  onde 
seguendo  questo  divisamento,  sueoessivamentc  si  farà  ciò 
conoscere.  Quelle  cose  poi  più  astratte,  che  non  si  possono 
verificare  nei  monumenti  rimasti , come  le  leggi  relative 
, all'arte  delfedificare  osservate  dai  Romani,  e le  pratiche 
della  meccanica,  verranno  particolarmente  nel  fine  di  que- 


colle  regole  le  figure  in  disegno.  L* ottica  per  dare  i giusti  lumi  alle  fabbriche. 
L^aritmetica  per  il  calcolo  delle  spese  e delle  misure.  Le  storie  per  sapere  le 
derivazioni  dei  varj  ornamenti  praticati  nelle  opere;  affinchè  se  ne  potessero 
aisscgnare  le  giuste  ragioni.  La  filosofia  era  necessarìa  specialmente  per  formar 
Tanimo  deirarchitetto  giusto  e fedele,  e quindi  pure  la  filosofia  era  utile  per  ciò 
che  riguardava  la  necessaria  intelligenza  delle  cose  naturali.  La  musica  per  ciò 
che  era  relativo  specialmente  al  giusto  modo  di  caricare  le  basilte,  catapulte, 
c scorpioni;  poiché  le  corde,  che  tenevano  in  tali  macchine  il  carico,  non  si 
dovevano  fermare  se  non  quando  davano  toni  eguali  ; e quindi  per  la  distribu-* 
zione  dei  vasi  di  bronzo,  detti  echei , nelle  cavee  dei  teatri;  e non  per  regolare 
tutti  gli  edifìzj,  secondo  quella  proporzione  armonica  immaginata  negli  ultimi 
tempi  passati:  imperocché  quella  armonia  o accordo  che  deve  giustamente  re- 
gnare tanto  nelle  arti  del  disegno,  che  nella  musica  e nelle  altre  arti,  sembra  che 
non  sì  possa  regolare  con  proporzioni  stabili  ed  invariabili:  ma  bensì  a seconda 
delle  deflerenti  S]>ccìe  di  opere.  La  medicina  era  quindi  necessaria  per  la  co- 
noscenza della  bontò  del  clima,  dell'aria  e delle  acque.  La  giurisprudenza  per 
conoscere  le  leggi  che  regolavano  la  disposizione  dei  muri  comuni,  la  larghezza 
degli  stilicidi,  delle  cloache,  e dei  lumi,  la  condotta  delle  acque,  e cose 
simili , affinchè  gli  architetti  prima  di  cominciare  le  fabbriche  prendessero  le 
opportune  cautele  onde  evitare  le  liti  e fare  osservare  le  convenzioni.  L' astro* 
logia,  cioè  propriamente  quella  scienza  delta  da  noi  astronomia,  era  infine  utile 
per  la  conoscenza  dei  monumenti  degli  astri,  onde  si  potessero  ordinare  giu- 
stamente gli  orologi  solari. Osservava  peraltro  Vitruvio,  che  non  siccome  pre- 
tendeva nei  suoi  scritti  Pillo  , P architetto  del  celebre  tempio  di  Minerva  in 
Pi  iene , era  necessario  di  essere  in  caso  di  poter  fare  in  ogni  arte  o scienza , 
più  di  quello  che  avevano  fatto  coloro,  i quali  ne  avevano  con  felice  esito  per- 
fezionala qualcuna  in  particolare:  ma  bensì  avere  una  qualche  conoscenza  della 
puiiu  teorica  delle  indicale  scienze  ed  arti,  onde  regolare  con  esattezza  tutte 
le  parli  clic  appaiicuguuo  alPartc  di  edificate. 


Digitized  by  Google 


CAP.  I.  MURA  E COSTRUZlO^il  DIVERSE  5 
ste  osservazioni  dichiarate.  Pertanto  mi  è necessario  il  fare 
osservare  ehc  se,  nel  riferire  tutte  le  cose  che  si  conoscono 
sull’arte  di  costruire  degli  antichi , non  si  troveranno  essere 
state  queste  spiegate  con  grande  eccellenza  di  scrivere,  imi- 
tando ciò  che  a tal  proposito  dal  no  minato  scrittore  si  ad- 
dila, replicherò  pure  io  con  esso  che  non  come  grande  (i- 
losofo,  o eccellente  oratore  o sommo  grammatico,  ma  come 
semplice  artista,  per  quanto  è necessario  istrutto  nelle  pra- 
tiche deU’arte  degli  antichi,  cercherò  «li  dimostrare  in  que- 
sta scconila  parte,  primieramente  in  qual  nioilo  i Romani 
distribuivano  gli  edifizj  nelle  loro  città,  come  queste  cin- 
gevano di  mura,  e eomc  c con  quali  materiali  costruivano 
le  fabbriche  si  publichc  che  private;  ossia  tutto  ciò  che  si 
trova  indicato  da  Vitruvio  nei  suoi  due  primi  libri;  per 
quindi  passare  successivamente  ad  esaminare  con  ordine  c 
col  soccorso  dei  monumenti  tutti  i differenti  generi  degli 
edifizj  innalzati'dai  Romani  nelle  varie  regioni  da  essi  do- 
minate in  lutto  il  tempo  clic  lUirò  il  loro  impero  che  ebbe 
la  sede  in  Roma. 

DIVISIONI  DliLL’ARCHlTEri’URA.L’Arcliitcttura, 
secondo  quanto  si  trova  prescritto  da  Vitruvio  nei  suoi  pre- 
cetti , si  costituiva  di  ordinazione,  disposizione,  euritmia, 
simmetria,  decoro,  e distribuzione  (2).  Queste  divisioni 
erano  relative  solo  a tuttociò  che  risguanlava  l’arte  dcH’eili- 
ticare  pro|iriaincnte  delta,  c non  alla  meccanica  ed  alla 
gnomonica,  le  quali  sono  nel  seguito  dal  medesimo  scrit- 
tore annoverale  nei  suoi  precetti. 

(2)  Questa  distribuziune  delle  principali  parli  componenti  l'archltcllura 
peraltro  sembra  essere  stata  tratta  da  Vitruvio  dagli  scritti  dei  Greci,  dei  quali 
egli  dicbÌRia  essersi  mollo  prevalso,  iin|>ciocchè  ai  nomi  Lalini  delle  delle  dT» 
visioDÌ  vi  aggiunge  le  corri»poudciiii  dciiomiuatioiii  Gieclw* 
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L’ordinazione,  Ordinatio,  risguardava  il  modo  di 
dare  ai  membri  di  una  fabbrica,  considerati  separatamente, 
la  giusta  grandezza  che  richiedeva  la  comodità;  e si  rego- 
lava questa  colla  quantità,  quantitas,  la  quale  designava  la 
esatta  distribuzione  delle  parti  prese  neU’opcra  ed  adattate 
ad  ogni  membro  della  medesima  opera. 

La  disposizione , dispositio , denotava  una  propria  col- 
locazione  delle  cose  ed  un  elegante  effetto  dell’opera  nelle 
sue  composizioni  colla  qualità.  Si  divideva  questa  in  tre 
specie  distinte  dette  da  Vitruvio  iehnographia , orl/iographia 
e scenographia  e che  noi  distinguiamo  coi  numi  di  pianta , 
alzato  e prospettiva  (3).  La  pianta  era  la  rappresentanza  in 

(3)  La  prima  delle  indicale  tre  specie  detta  da  noi  pianta,  similmente  che 
ti  pratica  aggiorni  nostri,  serviva  presso  gli  antichi  per  dimostrare  le  dispo> 
slzloiii  del  piantato  di  un  edifìzio  ;ualunque;  e ne  abbiamo  esempj  specialmente 
bei  rramnicnli  che  ci  sono  rimasti  dclPantica  pianta  di  Roma,  ove  peraltro  le 
cose  tutte  si  trovano  essere  state  disegnate  con  quella  esattezza  che  solo  si  po- 
teva esigere  dalla  materia  su  cui  furono  operate  e dalla  qualità  dcIPartista  che 
le  ha  grudtc.  L'alzato  serviva,  egualmente  come  noi  pratichiamo , per  dimo-» 
strare  Taspctto  geometrico  della  fronte  di  un  edilìzio,  e le  antiche  medaglie  ne 
offrono  spesso  diversi  esempj  rappresentanti  le  principali  fabbriche  romane. 
La  prospettiva  poi  sembra  che  servisse  agli  antichi  Romani  non  solo  per  rap- 
presentare l'insieme  delia  fabbrica,  col  far  vedere  nello  stesso  tempo  la  fronte 
ed  i fianchi,  siccome  si  trova  figurato  pure  in  alcune  medaglie:  ma  ancora  per 
dare  a conoscere  la  disposizione  delle  parli  interne  degli  edifizj , con  alcune 
specie  di  sezioni  prospettiche  similmente  che  noi  facciamo  col  sistema  geo- 
metrico, imperocché  un  esempio  di  una  tale  pratica  si  trova  espresso  nella  beli 
cognita  pittura  rappresentante  alcuni  bagni,  che  si  riporta  nelle  tavole  delle 
tei'me^  e questa  pratica  si  trova  indicata  in  certo  modo  pure  da  Vitruvio  stesso 
nel  dire  che  col  mezzo  della  prospettiva  unitamente  alla  fronte  si  facevano 
vedere  I fioocbi:  giacche  effigiandosi  in  prospettiva  la  parte  esterna  di  un 
qualche  regolare  edilizio,  un  solo  fianco  colla  fronte  si  può  far  vedere,  pre- 
sentandosi l'ahro  per  la  parte  interna.  In  tal  modo  gli  antichi  impiegando  la 
geohiclria  nelle  piante  e negli  alzati  delie  fronti  onde  prescrivere  le  giusta 
dimensioni,  e la  prospettiva  per  le  altre  parti,  rendevano  una  estesa  conoscenza 
dvirintiiTO  edifizio  che  si  voleva  rapprescntart  col  disegno)  ed  anzi  facendo 
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piccolo  (Ielle  forme  che  si  (lovcvauo  descrivere  sull’area  del 
suolo  designato  per  la  fabbrica  ad  erigersi.  L’alzato  rap« 
presentava  rimniaginc  della  fronte  in  piccolo  disegno  co- 
lorito e colle  misure  corrispondenti  alla  opera  ebe  si  doveva 
eseguire.  La  pros[>ettiva  poi  era  un  disegno  ombreggiato 
ebe  faceva  conoscere  la  fronte  ed  i lati  discendenti,  in  modo 
che  tutte  le  lince  concorressero  ad  un  sol  punto.  Tutte  e 
tre  queste  parti  dovevano  essere  regolate  dalla  riflessione 
e dalla  invenzione.  Siccome  si  considerava  che  la  riflessione 
era  prodotta  dalla  cura  dello  studio,  dall’industria,  c dalla 
previdenza  unitamente  alla  compiacenza  del  buon  esito  del 
proponimento:  cos\  l’ invenzione,  essendo  l’applicazione 
dei  problemi  oscuri,  e la  ragione  della  cosa  nuova  ritro- 
vata con  spirito,  formava  insieme  colla  riflessione  ciò  che 
riguarda  propriamente  la  disposizione. 

L’euritmia],  eurjtftmia,  si  considerava  dagli  antichi, 
secondo  il  medesimo  Vilruvio,  essere  quella  parte  che  pro- 
duceva un  bello  e grato  aspetto  nelle  opere  prodotto  dalla 
composizione  dei  membri  ; e questa  si  otteneva  quando  la 
altezza  dei  medesimi  membri  corrispondeva  colla  larghezza, 
ossia  quando  tutte  le  parti  si  trovavano  in  giusta  propor- 
zione tra  loro.  Colla  simmetria,  sjmmetria , poi,  accennava 

10  stesso  scrittore,  che  si  otteneva  un’accordo  uniforme  fra 
i membri  della  medesima  specie,  ed  una  regolare  corri- 
spondenza di  ciascuna  parte  considerata  separatamente  a 
tutta  l’opera  (4). 

uso  più  esteso  della  prospettiva  rendevano  più  apparente  I’  effetto  delle  parti 
che  si  dovevano  porre  in  opera. 

(4)  I diversi  commentatori  di  Vitruvio,  e principalmente  il  Pcrrault  ed 

11  Galiani,  hanno  prodotte  diverse  spiegaxioni  sul  significalo  di  euritmia  e sim- 
metria : ma  considerando  per  bene  ciò  che  si  trova  scritto  a tal  riguardo  da 
Vilruvio,  si  poti  II  stabilire  che  la  prima  riguardava  le  proporxioni  delle  parli 
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l’cr  il  ilccofO,  ilecor,  s’inlenJeva  ciò  che  era  neces- 
sario ad  ottenere  un  corretto  aspetto  dell’  opera  composU) 
di  cose  approvate  dalla  ragione:  e questo  si  regolava,  o 
colla  consuetudine,  o colla  natura.  La  convenzione  deno- 
tava che  a Giove  fulminante,  al  Sole  ed  alla  Luna  si  do- 
vevano fare  tempj  allo  scoperto,  ossiano  ipetri:  imperoc- 
ché le  sembianze  e gli  affetti  di  tali  divinila  comparivano 
nell’aperto  ciclo  lucente  (5).  A Minerva,  a Marte  e ad  Er- 
cole, tempj  dorici;  perchè  a questi  Dei  convenivano  per 
motivo  della  loro  virtù  edilizj  senza  delicatezza  (6).  A Ve- 

. el.livamenlc  airopera  inller».  e la  .«cona»  la  proporzione  e corrisponaenza 
delle  parti  tra  loro  stesse  considerate,  e non  all’opposto,  come  hanno  inteso  d. 
spiecarc  alcuni  altri  commentatori  di  Vitruvio. 

(5)  Per  riguardo  a quello  che  veniva  pralirato  nell’  innalzare  i tempi  a 
Giove  fulminante  dagli  antichi,  essendone  eretto  uno  in  Roma  da  Augusto 
a piedi  del  Camdidoglio  , forse  al  tempo  in  cui  Vitruvio  viveva  ancora  , 
si  dovrebbe  credere  che  si  fossero  io  tal  costruzione  conformati  alle  regole 
prescrille  degli  ipetri:  ma  quantunque  non  si  abbia  certezza  della  disposizione 
del  suotetlo.  se  fosse  stato  intieramente  chiuso  o aperto  nel  inezzo,non  si  ritrova 
però  dagli  avanzi  superstiti,  che  avesse  questo  tempio  iiitei  nainenle  i due  ordini 
di  rolnnnc,  nè  quelle  altre  partieol.ritl.  che  roslil.iivano,  secondo  il  medesimo 
Vitruvio,  il  tempio  ipetro.  Non  potei  ritrovare  poi  clic  al  Cielo  si  siano  eretti 
tempi  ragguardevoli  dai  Romani  onde  verificare  se  essi  in  tal  caso  si  attenessero 
agli  indicali  precetti;  si  erano  bensì  in  Roma  innalzali  tempj  al  Sole  ed  alla 
Luna  nella  regione  quarta;  ma  non  bene  piii  si  conosce  quale  fosse  la  loro  vera 
disposizione.  ( K.  Parte  III.  Descrizione  di  Berna  antica  rr^.  IV.  ) 

(6)  1 Romani  come  poco  amanti  delle  semplici  e belle  proporzioni  dell’or- 
dine dorico  comunemente  adottato  dai  Greci  in  tutti  i loro  principali  edifizj,  si 
dettero  più  spesso  ad  innalzare  tempj  corintj  a tutte  le  divinità  indistintamente: 
così  saranno  stati  corintj  i tempj  di  Minerva  che  stavano  nel  Campo  Marzio. 
11  tempio  di  Marte  soprannominato  Ultore  innalzato  da  Augusto  nel  mezzo 
del  suo  foro,  se  vcratiiente  le  colonne  che  stanno  nel  luogo  detto  dei  Pantani, 
gli  appartenevano, era  pur  anche  corinlio.Kei  tempj  dedicali  ad  Ercole  si  trova 
più  comuneinciitc  essere  stato  impiegato  l’ordine  dorico:  poiché  quello  di  Con 
che  si  dice  di  Ercole,  è effetti  vamente  dorico;  cosi  dorico  sarà  stato  quello  di 
Ercole  Musagete  situato  vicino  al  portico  di  Ottavia  iu  Roma,  giacchi  era  stato 
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nere,  a Fiora  , a Proserpinu  ed  alle  Ninfe  dei  fonti  dove- 
vano assere  proprj  i tempj  corintj;  perchè  a motivo  della 
gentilezza  di  tali  divinità  pareva  che  i lavori  delicati  e gli 
ornamenti  di  fiori  foglie  e volute  convenissero  al  loro  de- 
coro (7).  Quindi  a Giunone  , a Diana  , a Bacco,  ed  agli 
altri  Dei  di  tal  somiglianza  si  doveva  tenere  la  via  <li  mezzo, 
facendo  a loro  i tempj  jonici:  imperocché  partecipavano 
così , a seconda  del  loro  proprio  carattere,  della  severità 
dorica,  e della  dilicatezza  corintia  (8).  Questo  è ciò  che 

edifioto  da  Fulvio  Nobiliore  ad  imitaxione  di  quello  esistente  in  Grecia,  che 
doveva  essere  evideotemente  dorico, come  lo  erano  i principali  tempj  di  quella 
regione.  Le  colonne  però  che  si  trovano  esistere  vicino  alla  indicata  posizione, 
se  veramente  appartenevano  al  tempio  di  Ercole  Custode,  dimostrano  essere 
stato  questo  corintio.  Viene  quindi  indicato  dallo  stesso  Vitnivio  essere  stato 
dorico  il  tempio  di  Ercole  eretto  da  Pompeo  presso  il  Circo  Massimo;  poiché 
essendo  arcostilo  poteva  conservare  solo  quelle  proporsiooi  doriche  di  prima 
maniera  simili  incirca  a quelle  adottate  dagli  Etruschi. 

(7)  Alle  nominate  divioilé,  benché  non  ci  rimangano  certi  esempj,  avran- 
no evidentemente  i Romani  più  facilmente  dedicati  tempj  corintj,  tanto  più 
perchè,  oltre  rattrìbuto  che  a questo  conveniva,  la  loro  inclinazione  per  tale 
ordine  lo  coniportava.  Infatti  il  tempio  scoperto  al  tempo  del  Palladio  vicino 
al  luogo  dei  Pantani,  che  presenta  tutta  la  prohabililé  di  essere  stato  qiiHIn 
di  Venere  eretto  da  Cesare  nel  mezzo  del  suo  foro  aggiunto  al  Romano  (Par^ 
U ni.  Descrittone  di  Poma  antica  Peg.  fV//. } fu  ritrovato  essere  sialo  di 
ordine  corìntio.  Cosi  quello  di  Flora  che  stava  presso  al  circo  dedicalo  alla 
stessa  divinitli  sul  Quirinale,  sarà  stato  pnre  corintio.  Come  ancora  il  tempio  di 
Cerere  e Proserpina,  che  stava  vicino  al  circo  Massimo,  se  le  colonne  esisu-uli 
nella  chiesa  di  s.  Maria  in  Cosmedin  facevano  parte  della  sua  archilettuia,  si 
trova  dal  genere  delle  medesime  colonne  essere  stato  corintio.  E corintj  sa- 
ranno stati  pure  i tempj  dedicati  dai  Roratini  alle  Ninfe  dei  fonti. 

(8)  Qualcuno  dei  molti  tempj  che  pi  incip.'timente  in  Roma  si  erano  in- 
nalzati a Giunone  sar^  stato  di  oi'dine  jonico:  come  sembra  esseito  quello  di 
Giunone  Matuta  nel  foro  Olitorio,  che  si  conosce  in  uno  dei  ire  che  imiia- 
mente  esistevano  nel  luogo  ora  occupato  dalla  chiesa  di  s.  Nicolò  in  On  ceie. 
Ma  peraltro  quello  che  stava  nel  portico  di  Ottavia,  dedicato  alla  stessa  di>i- 
nité,  accanto  a quello  di  Giove,  si  trova  essci  e sialo  corintio.  Così  se  il  tempio 
primieramenie  innalzalo  da  Siu  vio  sull' Aventiiio  a spese  coimini  dei  Latini,  Tu 
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scrisse  Vitruvio  a ri^'uar do  della  convenzione  ad  osservarsi 
nelTassegnare  il  genere  di  architettura  ai  tempj  conforme 
al  carattere  delle  differenti  divinità  a cui  erano  dedicati  : 
ma  in  sostanza  sembra  che  i Romani  nei  primi  tempi  si 
attenessero  generalmente  solo  a quel  genere  dorico  di  pri- 
ma maniera  Greca,  che  ricevettero  principalmente  dagli 
Etruschi;  quindi  allorché  divennero  potenti,  e sommamente 
ricchi , quasi  indistintamente  edificassero  i loro  tempj  col 
genere  corintio  come  quello  che  più  conveniva  a dimostrare 
Iti  loro  sontuosità  nelle  fabbriche  pubbliche.  La  maniera 
jonica  poi  si  trova  essere  stata  quella  che  venne  meno  im- 
piegata dai  Romani  nella  edificazione  dei  loro  tempj.  Per 
il  decoro  di  consuetudine  quindi  s’intendeva  quando  agli 
edifizj  internamente  magnifici  venivano  adattati  vestiboli 
proporzionati  e magnifici:  imperocché  osservava  Vitruvio, 
che  se  Tintemo  fosse  stato  bello  e gringrcssi  ignobili,  non 
vi  sarebbe  stato  più  il  decoro. Cosi  parimenti  se  nelle  cornici 
doriche  si  fossero  scolpiti  dentelli,  o sopra  capitelli  di  co- 
lonne joniche  si  fossero  intagliati  triglifi  nella  cornice, 
trasportando  in  tal  modo  le  parti  proprie  di  un  genere 
nciTaltro,  l’aspetto  ne  sarebbe  stato  offeso;  poiché  erano 
già  state  nei  tempi  anteriori  stabilite  consuetudini  diverse 
c proprie  per  ciascun  genere  (9).  Il  decoro  naturale  quindi 

per  rarchìlctlura  fallo  simile  a quello  di  Diana  in  Efeso,  siccome  si  fece  nel 
imitarne  la  maniera  con  cui  fu  in  comune  venne  edificato  daglVoni, doveva  essere 
pure  Ionico:  se  per^  non  fu  eseguilo  secondo  lo  stile  introdotto  presso  i Romani 
nei  primi  tempi,  che  corrispoudeva  incirca  al  genere  dorico  dei  Greci.  A Racco 
poi  se  i Romani  innalzarono  tempj  Ionici  non  è ben  nolo:  ma  generalmente  si 
trova  che  essi  indistintamente  impiegarono  gli  ordini  più  a seconda  delle  prati* 
che  stabilite  nelle  differenti  epochejche  a riguardo  degliattributi  delle  divinitk. 

(g)  Come  abbiano  i Romani  conservato  questo  decoro  di  consuetudine 
neir  impiegare  i diversi  ordini  si  veri6cbcrb  più  a proposito  nel  pai  lare  degli 
ordini  in  particolare. 
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risguardava  primieramente  la  situazione  dei  tempj , af- 
finchè questi  fossero  collocati  in  luoghi  di  aria  buona , 
con  convenienti  fonti  di  acqua,  in  specie  se  i tempj  erano 
consagrati  ad  Esculapio , alla  Salute , ed  agli  altri  Dei  che 
si  dicevano  avere  la  cura  di  sanare  gl’infermi  imperoc- 
ché in  tal  modo  godendo  gli  ammalati,  che  ivi  si  traspor- 
tavano , aria  salubre , e facendo  uso  di  acqua  buona , si  ri- 
stabilivano più  presto,  e cosi  il  credito  di  tali  divinità  si 
aumentava.  Inoltre  il  decoro  naturale  riferiva  pure  al  dare 
per  esempio  alle  camere  ed  alle  librerie  ilumi  dall’oriente, 
ai  bagni  ed  alle  camere  d’inverno  dall'occidente,  alle 
gellcrie , ed  ove  si  richiedeva  lume  sempre  egiiale  , dal 
settentrione  ; perchè  tale  aspetto  del  cielo  non  dava  nè 
maggiore,  nè  minore  lume  in  tutto  il  corso  del  Sole,  ma 
restava  tutto  il  giorno  costante  ed  invariabile. 

La  distribuzione  , distributio,  in  fine  risguardava  la 
comoda  disposizione  dei  luoghi,  e la  parca  spesa  nei  lavori 
moderata  dalla  ragione.  Vitruvio  osserva  che  si  ottenevano 
queste  circostanze  nel  non  impegnarsi  in  quelle  cose  che 
non  si  potevano  ottenere  e mettere  in  esecuzione  senza  un 
grande  dispendio,  ed  adattare  alle  fabbriche  quelle  qualità 
soltanto  di  materiali  che  erano  più  proprie  del  luogo  (10). 
Un’altra  specie  di  distribuzione  poi  era  quella  che  <lispo- 
neva  diversamente  gli  edìfizj  secondo  gli  usi  di  chi  li  do- 
veva abitare,  e secondo  le  quantità  del  denaro  che  si  vo- 

(10)  Imperocché  osservava  Vilruvio,  a tal  riguardo,  che  non  da  per  tulio 
si  trovavano  arene  di  fossa,  nè  abbondanza  di  pietre  minute,  nè  di  abeti  sapinei 
nè  di  marmi,  ma  l’ una  cosa  nascendo  in  un  luogo  e l' all  ra  altrove,  queste  non 
si  potevano  avere  ovunque  se  non  che  con  grande  dispendio;  perciò  dove  non 
vi  era  arena  di  cava,  bisognava  servirsi  quella  di  fiume  o di  mare;  ed  ove  man- 
cavano gli  abeti  sapinei,  bisognava  supplire  col  cipresso,  col  pioppo , coll’olmo 
e cui  pino. 
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leTa  impiegare  c la  convenienza  delle  persone  di  dignità; 
imperocché  bisognava  diversamente  distribuire  le  case  di 
città  da  quelle  rustiche  di  campagna,  ove  si  riponevano  i 
frutti  dei  poderi,  e diversamente  quelle  dei  negozianti  da 
quelle  dei  benestanti  adagiali  ; inoltre  per  quei  potenti,  che 
prendevano  parte  nel  governo  della  Repubblica  , si  dove- 
vano disporre  le  fabbriche  secondo  il  loro  bisogno;  final- 
mente tutte  le  distribuzioni  delle  case  dovevano  essere  re- 
lative alle  qualità  delle  persone  a cui  erano  destinate. 

Questi  sono  i precetti  principali  che  si  trovano  da 
Vitruvio  determinati  intorno  le  diverse  distribuzioni  della 
architettura  in  generale,  i quali  si  sono  per  ora  semplice- 
mente  indicati;  perchè  verranno  esaminati  meglio  nel  de- 
scrivere ciascuna  specie  di  edifizj , onde  con  ciò  conoscere 
nel  tempo  stesso  in  qual  modo  furono  osservati  dagli  ar- 
chitetti Romani. 

Pertanto  osserveremo  che  Vitruvio  divise  Tarchitet- 
tura  in  tre  parti  distinte . La  {«'ima  risguardante  l’ arte 
dell’ edificare  propriamente  detta,  cioè  rcdificazione,  aedi- 
featio,  alia  quale  appartenevano  le  poc’anzi  descritte  sud- 
divisioni.  La  secondasi  riferiva  alla  gnomonica,  gnomon/co, 
ossia  all’arte  di  conformare  gli  orologi  solari,  dei  quali  gli 
antichi  ne  facevano  grande  uso,  e la  terza  alla  meccanica, 
machinatio , ossia  all’  arte  di  formare  principalmente  le 
macchine  necessarie  ad  alzare  e trasportare  pesi  fla  guer- 
ra (H).  La  prima  di  queste  divisioni,  cioè  l’edificazione, 
o rarchitcltura  propriamente  detta , si  trova  quindi  dal 
medesimo  scrittore  suddivisa  in  due  altre  parti  : l'una  ri- 

(11)  Di  queste  due  ultime  parti*  cioè  della  gnomonica  e della  meccanica, 
se  ne  parlerà  in  fìne  di  questa  seconda  parte  dopo  di  aver  trattato  di  tutte  le 
specie  di  editìzj  si  pubblici  che  privati. 
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sguardante  la  situazione  delle  mura  ed  opere  pubbliche,  e 
l’altra  quella  degli  edifizj  privati.  Tre  erano  poi  le  distri- 
buzioni delle  opere  pubbliche,  delle  quali  l’una  risguar- 
dava  la  difesa,  l’altra  la  religione,  e la  terza  la  comodità. 
Alla  difesa  apparteneva  la  costruzione  delle  mura , delle 
torri  e porte,  inventata  per  respingere  rim^ieto  continuato 
dai  nemici.  Alla  religione  era  relativa  la  collocazione  dei 
tempj  degli  Dei  immortali  e degli  altri  edifizj  sacri.  Alla 
comodità  poi  si  riferiva  la  disposizione  dei  luoghi  destinati 
per  uso  pubblico,  come  i porti,  fori,  portici,  bagni,  teatri, 
passeggi,  e tutte  quelle  altre  parti  che  si  stabilivano  {>er 
le  stesse  ragioni  nei  pubblici  luoghi.  Tali  opere  tutte 
poi  si  dovevano  regolare  in  modo  che  avessero  ad  un 
tempo  fortezza,  utilità  e bellezza.  Alla  fortezza  si  provve- 
deva col  calare  le  fondamenta  sino  al  sodo , e fare  senza 
risparmio  scelta  di  buoni  materiali.  L’  utilità  dipendeva 
dalla  esatta  disposizione  dei  luoghi  senza  che  ne  derivasse 
impedimento  nel  loro  uso  , ed  anzi  le  proporzioni  di  ciii- 
scun  genere  fossero  di  propria  e comoda  distribuzione. 
La  bellezza  poi  si  otteneva  quando  l’aspetto  dell’opera  riu- 
sciva piacevole  ed  elegante,  come  pure  quando  le  sim- 
metrie dei  membri  erano  regolate  con  giuste  proporzioni. 
Queste  sono  tutte  le  cose  che  si  riferiscono  da  Vitruvio  sulle 
varie  divisioni  dell’architettura  in  generale,  le  quali  si  sono 
replicate  solo  per  dare  una  più  estesa  cognizione  delia 
parte  teorica  dell’arte  di  edificare  degli  antichi  Romani. 

SCELTA  DEI  LUOGHI  SALUBRI.  Fra  le  prime  cose 
che  riguardono  la  situazione  degli  edifizj,  Vitruvio  pre- 
scrisse tutte  le  diligenze , che  si  dovevano  tenere , onde 
scegliere  un  luogo  di  aria  buona  c di  bello  aspetto.  Tale 
luogo  doveva  essere  principalmente  alto,  non  soggetto  alle 


Dìgitized  by  Google 


la  ARCHITETTURA  ROMAICA-  PARTE  IL 

nebbie  , ne  alle  brine  e rivolto  agli  aspetti  del  cielo  che 
non  erano  nè  caldi  nè  freddi , ma  temperati  ; ed  inoltre 
che  fosse  lontano  dai  luoghi  paludosi , perchè  da  questi  no 
riceveva  facilmente  esalazioni  cattive  (12).  Se  dai  Romani 
veramente  si  siano  osservate  le  indicate  diligenza,  e tutte 
le  altre  che  in  seguito  vennero  riferite  da  Vitruvio , non 
bene  si  possono  esaminare  colle  cognizioni  che  ora  abbia-» 
mo.  Imperocché  essi  essendosi  formati  in  nazione  e dive- 
nuti potenti  nel  tempo  in  cui  le  regioni  successivamente 
cadute  sotto  al  loro  dominio,  si  trovavano  occupate  da 
molta  popolazione  e già  distribuita  questa  in  stabili  e no- 
bili citta;  perciò  essi  in  vece  di  fondare  delle  nuove  città,  si 
dettero  ad  ingrandire  e maggiormente  nobilitare  quelle 
che  erano  già  state  per  l’avanti  stabilite , allorché  ebbero 
bisogno  di  dar  luogo  ad  un  maggior  numero  di  abitazioni. 
Nel  collocare  quelle  città  poi,  che  si  dicono  dai  Romani 
essere  state  fondate  di  nuovo,  sembra  che  nè  anche  fosse 
stata  libera  la  scelta:  ma  generalmente,  per  una  qualche 
obbligata  circostanza  , fossero  state  stabilite  le  posizioni, 
a tale  uso  occupate.  Perciò  osservava  Stabonc  che  neppure 
per  elezione  stabilirono  i primi  Romani  il  luogo  della  città 
loro  principale,  ma  bensì  per  necessità;  giacché  nè  il  sito 
era  forte,  nè  il  paese  d'intorno  era  tanto  fertile  che  bastasse 
al  mantenimento  dei  cittadini  (13),  le  quali  circostanze 
vengono  giustamente  dichiarate  come  necessarie  alla  pro- 
sperità di  una  città  nei  precetti  Vitruviani.  Nel  fondarsi 
dai  Romani  poi  alcune  piccole  città  nei  primi  loro  tempi, 
come  Circei  e Signia,  ebbero  essi  di  mira  principalmente 
di  collocarle  in  luoghi  forti,  come  erano  generalmente 

(12)  Fitruv.  Uh.  I.  e.  4. 

(13)  Strab.  lÀb,  V. 
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State  poste  quelle  dei  primitivi  popoli  d’Italia,  massime  che 
le  due  anzidette  dovevano  servire,  come  di  antemurale  a 
Roma  per  la  parte  di  terra  e di  mare  (14).  Anco  Marzio 
pure  nello  stabilire  la  |M>sizione  di  Ostia  non  fu  libero  di 
scegliere  un  luogo  più  che  l’altro,  imperocché  volendo  egli 
che  stasse  nello  sbocco  del  Tevere  in  mare,  solo  gli  si  pre- 
sentava la  ben  nota  località  di  aria  cattiva,  perchè  circon- 
data da  acque  stagnanti , nelle  quali  Anco  formò  le  sue 
saline;  ed  inoltre  tale  posizione  non  poteva  somministrare 
alcuna  specie  di  acqua  buona  e salubre  alla  popolazione 
ivi  primieramente  stabilita  (15).  A riguardo  delle  località 


(14)  Uvh  Lib.  /.  e,  6S.  La  posizione  di  Signia  inoltre  ai  conosce  che  non 
fu  scelta  decisameole  per  eleztODe,  benché  se  ne  contrasta  ancor  il  merito  ai 
Romani  stessi,  rda  per  prevalersi  di  quella  disposiaionc  che  gié  era  stata  pre- 
parata dall' esercito  di  Tarquioio,  allorché  svernando  ivi  si  era  formato  un 
campo  fortificato  come  una  cittk.  (Z7(on.^'5./f^)Quindi  é che  uno  degli  oggetti 
csseuziali  raccomandati  da  Vitruvio  da  aversi  riguardo  nello  scegliere  la  posi- 
zione di  una  città, qual'era  TabboDdanza  di  acqua  buona,  la  località  di  Signia  si 
trovava  alTatto  mancante  di  tale  alimento,  siccomo  lo  é tuttora,  perché  la  sua 
elevatezza  non  ne  può  cootinuamentesomministrare^ed  ivi  si  conosce  dagli  avanzi 
superstiti,  essersi  dagli  amichi  ripiegato  a tal  mancanza  collo  scavare  grandi 
conserve  di  acqua* 

(15)  Relativamente  a quelle  posizioni  situate  vicino  alle  paludi  e poste 
luogo  il  mare  rìguardanli  o settentrione  o tra  settentrione  ed  oriente,  ma  che 
erano  più  alte  di  livello  che  non  era  il  lidodel  mare.  Vitruvio  osservava  che  non 
erano  difettose,  perchè  si  rendeva  facile,  col  mezzo  di  fossi,  di  dare  alle  acque 
stagnanti  Io  scolo  nel  mare,  e mescolaiDe  con  quelle  salse  del  mare  stesso  che 
Ycuivano  sollevate  dalle  tempeste*  Un  esempio  di  tale  circostanza  Io  presenta- 
vano le  paludi  Galliche  situate  intorno  ad  Aitino,  Ravenna,  Aquileja  ed  altri 
municip}  vicini,  i quali  non  per  altroché  partali  cagioni  asseriva  Vitruvio 
erano  iitcrcdibilrucnte  salubri  ^ e questo  si  accennava  ancora  da  P1ìdìo(Aì6.///. 
c.  16.)  nel  descrìvere  i grandi  alvei  fatti  alla  foce  del  Po,  eda  Strabene  ne!  parlare 
della  prosperità  di  Aquileja  ed  Aitino.  {Lìh.  V,)  Inoltre  tale  località  si  ritrova 
ancor  preservata  dalParia  cattiva,  benché  i grandi  canali  degli  amichi  fatti  per 
mantenere  asciutto  il  terreno  non  siano  tutti  beo  attivati.  Aggiungeva  Vitruvio 
cbt  uve  le  paludi  cren  basse  e non  avevano  le  acque  uno  koIo  né  per  fiumi,  né 
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di  aria  cattiva  scelte  per  abitarvi,  Vitravio  ci  indica  come 
quei  di  Salapia,  antica  città  della  Puglia,  che  si  diceva 
edificata  da  Diomede  ritornando  da  Troja  o da  Elfia  Ro- 
diano , ottennero  per  le  cure  di  Marco  Ostilio  di  trasporr 
tare  le  loro  abitazioni  dal  luogo  insalubre,  in  cui  la  città 
fu  innalzata,  in  alcuni  poderi  espressamente  acquistati  col 
consenso  del  Senato  e popolo  Romano  e situati  lungo  il 
mare  in  luogo  di  buon  aria.  In  tale  occasione , aprendo  la 
comunicazione  con  il  vicino  lago  ed  il  mare,  si  formò  del 
primo  un  eccellente  porto  per  la  nuova  città,  il  quale  ser- 
viva di  ricovero  pure  alle  navi  degli  Argiripeni  (16). 

Nella  storia  dell’epoca , in  cui  i Romani  ingrandirono 
maggiormente  l’impero  con  le  molte  loro  gloriose  imprese, 
si  trovano  più  narrazioni  di  città  distrutte  e S{H>gliate,  per 
aumentare  l' ornamento  della  città  loro  capitale,  che  di 
alcune  edificate  di  nuovo:  perciò  non  grandi  esempj  di  tal 
genere  di  disposizione  si  presentano,  onde  ritrovare  il  mo- 
do, come  essi  si  disimpegnarono  nello  stabilirle  (17).  Quel- 
le città  poi  che  si  dicono  edificate  nel  tempo  in  cui  l’impero 
Romano  si  era  esteso  quasi  per  tutte  le  regioni  del  mondo 

per  fosse,  come  le  Pontine,  stagnandosi  le  acque  s’imputridivano  e rendevano 
esalazioni  pestifere.  Questo  male  si  conservò  sempre  oonoslaote  tutti  i grandi 
lavori  fatti  dagli  antichi  nel  tempo  che  furono  attraversate  dalla  celebre  via 
Appia,  e ripresi  in  gran  parte  pare  a'  tempi  nostri. 

(16)  f'itruv,  Ub.  I.  c.  4.  e Strab.  Ub.  yi-  Intonio  la  scelta  dei  luogi  di 
aria  buona  per  edificarvi  le  cittì , benché  si  siano  nei  tempi  nostri  presentate 
rare  circostanze,  pure  si  sono  scritte  diverse  cose  e lètte  varie  osservazioni  -,  ma 
generalmente  si  conviene  che  solo  con  lunghe  esperienze  si  può  conoscere  i 
quindi  è che  quivi  non  giova  l'estendersi  in  lali  parziali  ricerche. 

(17)  Alcune  di  quelle  cittì  distrutte  dai  Romani , ai  trovano  essere  state 
riedificate  da  loro  stessi  sino  dal  principio  dell'  impero  ; onde  far  svanire  in 
parte  la  memoria  delle  crudeltì  usate,  come  avvenne  della  infelice  Corinto  di- 
strutta da  Munnio,  e i islabilita  quindi  da  Cesare,  e coti  si  disse  pure  esser  acca- 
duto di  Carla|(tne  durante  lo  stesso  comando  di  Cesare  (Paus.  Ltb.  II.  c.  i.) 
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in  allora  cognito,  tra  le  (]uali  si  nominano  principalmente 
quelle  edificate  da  Adriano  nei  suoi  viaggi,  l’una  nella 
Mesia,  ove  praticava  la  caccia,  denominata  perciò  Adria- 
netcra,  l’altra  in  Egitto,  dove  morì  Antinoo  da  lui  mol- 
tissimo amato,  e denominata  collo  stesso  nome  di  questo 
suo  favorito,  e la  terza  in  Gerosolima  in  luogo  della  di- 
strutta, la  quale  appellò  Elia  Capitolina  (18),  sembrano 
queste  essere  state  poste  in  luoghi  stabiliti  più  per  cagioni 
particolari,  che  per  motivo  di  fondarle  espressamente  in 
località  prescelte  per  elezione^  e nè  anche  pajono  essere 
state  collocate  in  luoghi,  ove  neppure  si  era  di  già  per  l’a- 
vanti  stabilito  altro  abitato  , come  avvenne  a riguardo 
dcU'ultima  delle  anzidette;  perciò  si  possono  considerare 
più  per  accrescimenti  di  abitazioni,  che  per  città  intiera- 
mente fondate  di  nuovo.  Adriano  similmente  fece  molti 
ingrandimenti  in  Atene,  per  cui  venne  detta  la  città  di 
Adriano  invece  di  Teseo,  creduto  suo  principale  fondatore, 
siccome  lo  dichiara  il  monumento,  tuttora  ivi  esistente, 
costrutto  in  forma  di  arco  trionfale  in  un  angolo  del  recinto 
del  tempio  di  Giove  Olimpico  dal  medesimo  Adriano 
riedificato.  In  simil  modo  Corinto  c Cartagine  tra  le  altre 
tante  cognite  nella  storia  antica,  vennero  da  essi  stabilite. 
Così  trovandosi  essere  stato  praticato  dai  Romani  in  altre 
località,  si  può  stabilire  che  da  essi  fossero  state  le  posizioni 
prescelte  per  libera  clczio  ne  onde  situarvi  nuove  città. 

(18)  Di0ne  Lib.LXf^in.c.GQ.  Di  tali  ciuà  edificate  in  parie  dai  UomanI, 
quella  di  cui  ci  rimangono  maggiori  resti  è U fabbricata  in  Egitto  detta  Anlinocj 
imperocché  tra  i grandi  avanzi  che  esistono  della  magniBceoza  degli  Egiziani, 
si  trovano  nella  indicala  località  colonne  corintie  rimaste  di  alcuni  leinpj  e pur- 
tici  Q principalmente  un  grande  arco  di  tnunfo:  [Descr»  de  VJì^yi>ie  Tom.if^'^») 
ma  non  bone  si  conoKe  quale  fosse  la  intiera  dùsposizìone  della  città,  onde  i ita*' 
vaine  quivi  qualche  osservazioni,  a tal  pro|>osilo. 
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MURA  DI  CITTÀ*.  Dalla  scelta  delle  posizioni  più 
atte  a situare  le  cittk  Vitruviosi  rivolse  a prescrivere  le  regole 
per  ben  disporre  i recinti  di  mura  intorno  alle  medesime; 
i quali  erano  detti  dai  Latini  ora  Moenia  ed  ora  Murus. 
Le  fondamenta  delle  torri  e delle  mura  si  dovevano,  secon* 
do  l’indicato  scrittore,  approfondare  sino  sul  sodo,  e farle 
di  grandezza  maggiore  di  quella  delle  pareti  che  si  ave* 
vano  da  innalzare  sopra  terra.  Le  torri  dovevano  sporgere 
in  fuori  nella  parte  esteriore  delle  mura,  acciocché  il  ne- 
mico, assalendo  le  mura,  fosse  stato  offeso  a destra  ed  a 
sinistra  dai  eolpi  che  si  slanciavano  dai  fianchi  delle  stesse 
torri.  Nel  situare  le  mura  Vitruvio  prescrisse  che  si  doveva 
sopratutto  badare,  che  non  fosse  stato  facile  1’avvicinarsi 
alle  medesime  nel  combattimento:  perciò  si  dovevano  cir- 
condare di  luoghi  dirupati,  e fare  in  modo  che  gli  accessi 
alle  porte  non  si  presentassero  direttamente,  ma  che  fos- 
sero rivolti  a sinistra.  Imperocché  quando  veniva  praticato 
in  tal  maniera,  il  lato  destro  degli  aggressori,  che  non 
era  coperto  dallo  scudo,  restava  esposto  all’offesa  soste- 
nuta dal  prossimo  muro.  Le  cittò  fortificate  poi  non  dove- 
vano essere  di  forma  quadrata,  né  avere  angoli  acuti;  ma 
ordinate  con  disposizioni  circolari,  affinché  fosse  il  nemico 
scoperto  da  più  luoghi;  poiché,  osservava  egli,  che  quelle 
città,  i di  cui  recinti  di  mura  formavano  angoli  acuti,  dif- 
ficilmente si  difendevano,  giacché  l’angolo  riparava  più 
il  nemico  che  il  cittadino. 

La  larghezza  del  muro,  giudicava  Vitruvio,  che  si 
dovesse  fare  tale  che,  incontrandosi  uomini  armati,  potes- 
sero essi  transitare  senza  impedimento.  Nella  larghezza 
delle  stesse  mura,  prescrisse  quindi  lo  stesso  scrittore,  che 
si  fossero  messi  dei  legni  di  ulivo  brustolati,  ed  assai  vi- 
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cini  tra  di  loro,  aflSnchò  serv  issero  come  spranghe,  per  con- 
catenare le  due  fronti  «lei  muro.  Imperocché  til  legname, 
tanto  posto  sotto  terra  quanto  nclFacqua,  si  preservava  dal- 
le intemperie,  dal  tarlo  e dalla  antichità  per  lungo  tempo. 
Cosi  pure  si  doveva  praticare  per  collegarc  le  mura  nei  fon- 
damenti. 

La  distanza  (ra  una  torre  e l’altra  dovea  esser  tale  da  non 
oltrepassare  il  tiro  di  una  freccia;  acciocché  venendo  l'una 
assalita  dai  nemici,  si  fossero  questi  potuti  respingere  con 
gli  scorpioni,  e col  dardcggiamenlo  effettuato  dalle  altre 
torri  poste  a destra  ed  a sinistra.  Parimenti  la  parte  delle 
mura,  corrispondente  internamente  alle  torri,  dovea  essere 
troncata;  affinché  gli  ambulacri  venissero  uniti  alle  stesse 
parti  interne  delle  torri  con  semplici  palchi,  non  pcranchc 
fissati  con  ferramenti:  imperocché,  se  dal  nemico  fosse  stata 
alcuna  parte  delle  mura  occupata  , si  fosse  ad  esso  potuto 
con  celerità  impedire  di  penetrare  nella  continuazione  delle 
mura , seppure  non  si  voleva  precipitare.  Le  torri  poi  si 
dovevano  fare  o rotonde  o poligone;  poiché  le  quadrate 
venivano  più  facilmente  scomposte  dalle  macchine,  e spe- 
cialmente dagli  arieti , i quali  coi  loro  colpi  rompevano  gli 
angoli:ma nelle  rotondc,respingendosi  le  pietre, come  cunei 
verso  il  loro  centro,  non  potevano  essere  in  alcuna  parte 
danneggiate.  Quindi  osserva  il  medesimo  scrittore,  che  se 
alle  fortificazioni  delle  mura  e delle  torri  si  aggiungevano 
i terrapieni,  aggeres,  erano  queste  più  sicure:  imperocché 
né  gli  artieti,  né  le  scavazioni  sotterranee,  né  le  altre  mac- 
chine potevano  recar  loro  danno.  Non  però  in  ogni  luogo 
era  conveniente  formare  gli  argini,  ma  solo  quando  al  di 
fuori  delle  mura  danna  posizione  elevata  si  poteva  in  piano 
avere  l’accesso  per  salire  le  mura.  Perciò  in  siffatti  luoglii 
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si dovevano  fare  primieramente  i fossi  di  larghezza  ed  al- 
tezza quanto  più  si  poteva;  quindi  cavare  le  fondamementa 
entro  l'alveo  del  fosso,  e costruire  il  muro  so{)ra  di  lar- 
ghezza tale  che  potesse  bastare  a reggere  il  terreno.  Simil- 
mente dalla  parte  interna  si  doveva  formare  altro  fonda- 
mento, distante  dal  muro  esteriore  quanto  bastava  per  con- 
tenere nel  mezzo  uno  spazio  sopra  l’ argine  della  larghezza 
necessaria,  onde  poter  situare  in  difesa  le  coorti  schierate 
come  in  battaglia.  Quando  i fondamenti  nella  indicata  di- 
stanza erano  stati  eseguiti,  si  dovevano  congiungere  i muri 
esterni  con  gl’  interni  mediante  altri  muri  disposti  per  tra- 
verso a guisa  di  pettine,  e come  sono  formati  i denti  delle 
seghe;  in  tal  modo  il  peso  del  terreno,  essendo  diviso  in 
piccole  parti,  non  poteva  spingere  insieme  il  muro  e nuo- 
cere le  sostruzioni. 

Rispetto  alla  materia,  con  cui  si  dovevano  general- 
mente costruire  le  mura,  osservava  lo  stesso  Vitruvio,  che 
nulla  si  poteva  stabilire;  imperocché  non  in  tutti  i luoghi  si 
potevano  avere  quei  materiali  che  si  desideravano  : ma  a 
seconda  del  luogo,  in  cui  si  costruiva,  bisognava  attenersi 
o all’opera  fatta  con  pietre  quadrate , o con  selci , o con 
pietre  diverse , o con  mattoni  cotti  o crudi;  non  ovunque 
si  potevano  innalzare  le  mura  o col  bitume  liquido  invece 
della  calce  e arena,  come  in  Babilonia,  o con  i mattoni 
cotti:  ma  bensì  in  ogni  regione  si  potevano  avere  tanti  ma- 
teriali della  stessa  specie,  con  cui  costruire  mura  solide  e 
senza  difetto  (19). 

Vegezio,  scrivendo  precetti  sull’arte  militare,  assai  po- 
steriormente a Vitruvio,  queste  altre  cose  indicava  doversi 
osservare  nel  fortificare  le  città.  In  due  metodi,  distingueva 
(19)  yUruv,  lib.  1.  c.  5.  Si  vegga  la  Sezione  li-  Parte  II.  cap.  1. 
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egli  potevansi  rendere  forti  le  città,  o per  natura  del  luogo, 
o per  opera  di  mano;  o per  anche,  approlìttando  di  tutte  e 
due  le  maniere,  si  otteneva  la  buona  riuscita  più  sicura. 
Per  natura  si  rendevano  forti  le  città,  quando  stavano  col- 
locate sopra  i monti,  o luoghi  dirupati,  ovvero  che  avessero 
esse  il  mare  intorno  o paludi , o fiumi.  Per  opera  poi  si 
fecevano  forti  colle  mura,  quando  principalmente  le  città 
stavano  nel  piano;  ed  in  questo  caso  si  richiedeva  che  fos- 
sero fondate  ingegnosamente,  affinchè  nè  per  l’opera,  nè 
per  l’ingegno  dell’ artifizio  si  fossero  potute  vincere. 

Il  circuito  delle  mura,  si  asseriva  dal  medesimo  Vege- 
zio,  che  gli  antichi  non  lo  facevano  diritto,  acciocché  alle 
percosse  delle  macchine  non  venisse  smosso  ; ma  lo  dispo- 
nevano con  tortuosità,  e negli  angoli  ponevano  delle  torri, 
affinchè  se  colle  macchine  l’inimico  si  fosse  accostato  al 
muro  venisse  esso  respinto  non  solamente  dalla  fronte,  ma 
pure  dai  lati,  e come  in  un  seno  rinchiuso  fosse  tormentato. 
11  muro,  acciocché  non  si  potesse  scomporre  facilmente,  si 
doveva  formare  in  modo  che  riuscisse  doppio  e nel  mezzo 
venisse  riempito  di  terra  per  Tintcrvallo  di  venti  piedi, 
nel  modo  che  Vitruvio  stabiliva  doversi  fare  l’argine.  Inol- 
tre il  muro  dalla  parte  della  città  si  doveva  sollevare  dal 
piano  tanto  alto,  quanto  si  fosse  potuto  salire  col  mezzo 
di  scaglioni  a combattere  tra  i detti  due  muri  (20). 

Queste  sono  le  cose  che  Vitruvio  prescriveva  ai  Roma- 
ni doversi  osservare  per  ben  costruire  i recinti  di  mura  in- 
torno le  città,  e che  Vegezio,  secondando  gli  stessi  insegna- 
menti,  ricordava  loro  in  altri  tempi.  Ma  effettivamente  in 
qual  modo  praticassero  essi  di  contenersi  in  tali  circostanze, 
cercheremo  di  conoscere  nei  seguito  esaminando  i resti 
(20)  yeget.  Uh.  IV.  c.  1.  e Si  vejjga  la  Parte  li-  Seaioce  li.  c.  t. 
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principali  che  avanzano  di  consimili  opere.  Però  onde  aver- 
ne una  più  chiara  conoscenza  distingueremo  queste  opere 
in  tre  specie  particolari  : cioè  primieramente  quelle  mura 
innalzale  nei  primi  tempi  dei  Romani  ; quindi  quelle 
edi  Beate  nel  tempo  medio  del  dominio  romano , ed  in 
fine  quelle  costrutte  con  sollecitudine  negli  ultimi  anni 
dell’impero  per  porre  in  sicuro  le  cittk  dalle  continue  in- 
vasioni nemiche.  Una  tale  distribuzione  viene  ad  essere 
giustamente  ripartita;  poiché  nelle  designate  tre  epoche  si 
ordinarono  le  mura  con  differenti  disposizioni. 

Prima  però  d’imprendere  a considerare  nei  monumen- 
ti ciascuno  dei  tre  sovraindicati  metodi  di  fortificare  le  cittk, 
crediamo  opportuno  l’indicare  che  già  nella  parte  seconda 
della  Sezione  II  di  questa  opera,  risguardante  l’architettura 
Greca,  si  sono  riferiti  tutti  i precetti  che  si  hanno  dagli 
antichi  relativamente  all’arte  di  edificare  le  città , ed  anche 
dimostrate  le  principali  opere  che  si  rinvengono  su  tal  ge- 
nere di  struttura.  Perciò  ora  esamineremo  solo  quelle  pra- 
tiche che  erano  proprie  dei  Romani , e che  essi  stabilirono 
per  circostanze  particolari,  e per  disposizioni  di  località  in 
cui  costrussero  simili  opere.  Primieramente  come  pratiche 
proprie  dei  Romani  si  devono  considerare  le  denominazioni 
con  cui  solevano  essi  designare  le  differenti  parti  compo- 
nenti tali  opere,  e su  di  esse  riferiremo  un’importante 
documento  che  ci  venne  trasmesso  da  Vairone,  col  quale 
si  designa  per  il  più  grande  edifizio  il  castello,  oppidum, 
così  denominato  da  ope\  perchè  si  rendeva  forte  a cagione 
della  fossa, e per  assicurare  i luoghi  in  cui  si  abitava;  oppure 
erano  detti  castelli,  oppida,  dalle  opere  con  cui  si  munivano 
i muri,  moenia.  Gli  argini,  aggeres,  venivano  così  deno- 
minati;pcrchè  col  lavoro  si  circondavano  i castelli,  dai  quali 
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riceveva  rinforzo  il  muro,  murus.  Sulla  sommità  di  tale 
muro  si  ponevano  i merli,  pinnae,  che  cosi  erano  denomi- 
nati dalle  penne,  che  i militi  solevano  porre  nei  loro  elmi 
ed  i Samniti  nei  gladiatori.  Le  torri,  turrej,  erano  cosi  dette 
dai  loro  terribile  aspetto.  Dove  le  vie  trapassavano  nelle 
mura  vi  erano  le  porte,  partae.  1 castelli  si  stabilivano  nel 
Lazio  con  rito  etrusco,  cioè  circondando  il  luogo  da  un  solco 
formato  con  un  aratro  tirato  da  un  bove  e da  una  vacca 
insieme  congiunti;  e ciò  si  faceva  per  motivo  di  religione 
in  giorno  osservato  con  auspicj , afEncliè  colla  fossa  o col 
muro  restasse  munito  il  luogo.  La  terra  scavata  si  diceva 
fossa,  fossa,  e d’incontro  si  faceva  il  muro,  murus.  Quindi 
si  formava  il  circolo,  orbis,  ossia  la  città,  urbs.  In  princi- 
pio ciò,  che  stava  dojx»  il  muro,  si  diceva  pomerio, ^o/ne- 
rium,  ed  il  suo  giro  determimava  il  limite  degli  auspici! 
urbani.  I cippi  del  pomerio  stavano  intorno  la  città.  Cosi 
i castelli  che  primieramente  venivano  circondati  coll’ara- 
tro, dall’ indicato  orbe  ed  urbo&i  dicevano  città,  urbes^  in- 
fatti tutte  le  colonie  romane  scrivevano  con  lettere  antiche 
il  nome  di  città,  perche  erano  fondate  nel  modo  stesso  di 
Roma;  e le  colonie  stesse  come  città  si  costituivano , giac- 
che entro  il  pomerio  si  ponevano.  Il  primo  castello,  <^pi- 
dum,  fondato  nel  Lazio  dalla  gente  romana  era  Lavinio; 
poiché  ivi  stavano  i suoi  Dei  penati,  ed  erasi  così  deno- 
minato da  Lavinia.  Nello  stesso  Lazio  dopo  trenta  anni  si 
fondò  altro  castello  detto  Alba  Longa , così  detto  dal  suo 
colore,  e dalla  natura  del  luogo  (21).  Lo  stesso  Vairone  poco 

(2D  Maximum  aedificium  est  oppidum  ab  ape  dictum-,  quod  munitur 
0pi$  causa , ubi  sini  j ei  quod  opus  est  ad  vitam  gerendam , ubi  habiteni  tuto\ 
oppida , quod  opere  munibant  moenia , quo  munitius  essent»  Quod  exag^ 
ger ubante  aggeres  dietim  et  quod  aggerem  eontineret  murus , quod  munien'‘ 
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dopo  la  riferita  spiegazione,  osservava  che  la  cittadella  dal 
luogo  di  non  facile  accesso  si  diceva,  arx  ab  arcetulo,  quod 
is  locus  munitissimus  urbis.  Benché  questa  etimologia  si 
trovi  confermata  da  Isidoro  e dal  grammatico  Prisciano  nel- 
le sue  spiegazioni  ai  versi  di  Virgilio,  pure  con  altra  opi- 
nione si  stabilisce  la  derivazione  di  un  tal  nome  da  quello 
solito  praticarsi  dai  Greci,  per  indicare  la  elevazione 
di  un  luogo,  e così  àxpóm'k;  la  cittadella,  ossia  la  parte 
della  città  elevata.  Qualunque  [lerò  sia  la  giusta  denomi- 
nazione tanto  di  un  tal  nome,  quanto  degli  altri  riferiti 
da  Vairone,  su  di  clic  molto  si  scrisse,  sempre  si  può  con 
sicurezza  da  essi  stabilire  essere  stati  i luoghi  fortificati  dai 
Latini  distinti  in  tre  generi , cioè  in  castelli , opfùda , in 
città,  urbes,  ed  in  cittadelle,  arces\  e ciò  soltanto  importa 
al  nostro  scopo  di  poter  definire. 


di  causa  manu  parabalttr,  quo  sepiehant  oppidum',  e quo  munert  nutrut. 
Ejus  stimma,  pinnae,  ab  heis  quas  insigniti  mililes  habere  in  galecis  so- 
lent,  et  in  gladiatoribus  Samnites.  Turres  e torveis,  quod  bae  prospiciunt 
ante  alios.  Quaviam  relinquebant  in  muro,  qua  in  oppidum  portarent, 
nortas.  Ojqtida  condebant  in  Latio,  etrusco  ritu  multa,  id  est,  juncteis 
bubus  tauro , et  vacca  interiore  aratro  circumagebant  sulcum.  Hocfacie- 
bant  religionis  causa  die  auspicato,  ut fossa,  et  muro  essent  munita.  Ter- 
ram  unde  exscaìpserant , fossam  vocabant  ; et  introrsum  factum  murum  . 
Postea  quod  ftebat  orbis,  urbs.  Principium , quod  erat  post  murum,  pome- 
rium  diclumi  ejusque  ambita  auspicia  urbana fniuntur.  Cippi  pomerii  stant, 
et  circum  ardnlam  Ardeam,  et  circum  Pomam.Quare  et  oppida,  quae priiis 
erant  circumducta  aratro,  ab  orbe  et  urbo  urbes:  et  ideo  coloniae  nosirae 
omnes  in  litercis  antiqueis  scribuniur  urbes-,  quod  item  condilae,  ut  Poma: 
et  ideo  coloniae,  ut  urbes  conduntur,  quod  intra  jtomerium  ponuntur.  Op- 
pidum, quod  primum  conditum  in  Latio  slirpis  romanae  Lavinium-,  nam 
ibi  Dii  penates  nostri.  Hoc  a Latini  ftiia,  quae  conjancta  jEneae,  Lavinia 
appellata.  Hinc  post  triginta  annos  op/udum  alterum  conditur  Alba-,  id  ab 
sue  alba  cognominatum.  Haec  e navi  JEneae  cum  fugìsset  Lavinium , tri- 
ginta parit  porcos.  Ex  hoc  prodigio  post  Lavinium  conditum  antuis  triginta, 
haec  urbs  facla-,  propter  colorem  suis,  et  loci  naturam.  Alba  Longa  dieta. 

( Marrone.  De  Ling.  Lat.  Lib.  IP".) 
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PRIMA  SPECIE  DI  MURA.  Premesse  queste  principali 
notizie , descrivendo  il  primo  metodo  tenuto  dai  Romani 
nel  costruire  le  mura  intorno  ai  suddetti  tre  generi  di  luo- 
ghi, osserveremo  che  su  quei  recinti  di  mura  eseguiti  sotto 
il  governo  dei  primi  re  di  Roma,  per  cingere  le  città  princi* 
pali,  poche  cose  si  possono  con  certezza  osservare,  perchè 
poche  traccic  di  essi  ci  rimangono.  Peraltro  di  quel  recinto 
elevato  nel  tempo  in  cui  furono  le  mura  di  Roma  in  miglior 
modo  ordinate  da  Servio,  abbiamo  bastanti  documenti  per 
riconoscerne  la  sua  disposizione.  Stavano  le  mora  di  Servio, 
secondo  la  narrazione  di  Dionisio,  collocate  parte  sopra  i 
colli  e sopra  rupi  scoscese,  fortissime  per  natura  e bisogne- 
voli di  poca  difesa,  e parte  nel  piano  tra  la  porta  Collina 
e la  Elsquilina,  ove  venne  eseguito  il  celebre  argine  deno- 
minato comunemente  di  Servio  (22).  Da  una  tale  indica- 
zione si  conosce  essere  state  le  dette  mura  di  due  specie  di- 
stinte, le  une  rese  forti  per  propria  disposizione  del  luogo, 
e le  altre  per  mezzo  di  arte.  Quelle  mura  che  si  trovavano 
sopra  il  ciglio  dei  colli,  e per  esempio  quelle  che  dalla 
porta  Carmentale  , salendo  sul  Campidoglio  nella  parte 
rivolta  al  Campo  Marzio,  discendevano  quindi  nel  piano 
alla  porta  Ratumcna,  dovevano  rivestire  la  parte  superiore 
della  rupe;  affinchè  colla  loro  elevazione  avessero  sorpas- 
sato il  più  alto  piano  del  colle.  In  tale  località,  essendo 
la  rupe  naturalmente  ineguale,  dovettero  le  dette  mura 
ora  avere  molta  larghezza,  ed  ora  essere  ridotte  ad  un  sem- 
plice rivestimento  di  poca  grossezza.  Inoltre  dove  rimaneva 
grande  differenza  tra  la  linea  delle  mura  e la  figura  naturale 
della  rupe,  si  dovettero  lasciare  alcuni  spazj  internamente 
vuoti,  per  regolare  le  mura  su  di  una  qualche  determinata 

(22)  Dioiùt.  Ub.  IX. 
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disposizione  (23).  In  tal  modo  le  mura,  trovandosi  innalzate 
a molta  altezza  sopra  la  rupe,  si  rendevano  fortissime;  giac> 
che  non  si  potevano  facilmente  fare  accostare  le  macchine 
da  guerra  per  abbatterle;  c le  mura  cosi  ordinate  erano  di 
quella  specie  che  Vegezio  distinse  aver  rese  forti  le  città 
per  natura  del  luogo.  La  disposizione,  che  prendevano  le 
descritte  mura  sul  Campidoglio,  si  offre  delineata  nella  Ta- 
vola III.  fìg.  1.  nel  mudo  più  conveniente  alle  poche  trac* 
eie  che  vi  rimangono. 

In  quelle  £>osì/,ioni  poi  nelle  quali  mancava  l’eleva- 
zione naturale,  come  nelle  valli,  e come  per  esempio  nella 
parte  che  si  trovava  in  piano  verso  oriente  tra  la  porta  Col- 
lina c la  Esquilina,  per  congiungere  da  un  colle  all’altro 
le  mura,  si  c praticato  di  scavare  primieramente  un  grande 
fosso,  come  Vitruvio  precisamente  prescrisse  doversi  fare 
in  tali  circostanze,  e colla  terra  levata  da  questo  scavo  ne 
venne  formato  l’argine  in  tutta  la  descritta  lunghezza.  Al 
ridosso  deU’argine  fabbricarono  il  muro  fortificato  con  le 
sue  necessarie  torri  (24).  La  lunghezza  del  fosso  ne!  luogo 

(23)  Il  Venuti  fra  gli  altri  scrittori  della  topografia  di  Roma  antica,  asse- 
rtsce  che  grandi  avanzi  delle  mura,  che  circondavano  lale  parte  del  colle  Ca- 
pitolino e della  Rocca,  furono  fatti  demolire  al  suo  tempo  dai  duchi  CaHarelli 
e si  trovarono  le  mura  avere  vcnticroquc  palmi  romani  di  grossezza,  c fatte 
di  una  specie  di  peperino  impiegato  a grandi  pezzi.  In  tale  occasione  sì  os- 
servò pure  che  tali  mura  erano  stale  scrupolosamente  adattate  alla  figura 
naturale  delta  rupe,  rientrando  col  muro,  ove  que.sla  mancava;  cd  ove  la 
mancanza  era  grande  si  trovarono  essere  stati  lasciati  degli  spazj,  come  pic- 
cole stanze  , diligentemente  circondate  , c chiuse  da  tutte  le  parti , giacché 
non  potevano  servire  ad  alcun  uso.  [Antiefutik  di  Horna.  Part.  /.  c.  3.) 

(24)  Le  torri  in  questa  specie  di  mura  addossate  ai  terrapieni,  non  po- 
tevano essere  altro  che  parti  quadrangolari  o rotonde  sporgenti  in  fuori  dalle 
mura,  senza  che  avessero  vuoti  praticabili  nel  mezzo,  come  sì  formarono  le 
torri  nei  tempi  suss^uenti;  imperocché  per  il  terrapieno  ivi  praticato  non  si 
richiedevano  scale  entro  le  toni  per  coiiiuuicarc  at  diQ'erenti  piani. 
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più  ristretto  sorpassava  i cento  piedi,  e la  sua  profondità  i 
trenta.  L'argine  elevato  internamente  dovea  corrispondere 
alla  quantità  del  terreno  levato  dal  fosso;  e l’altezza  e gros> 
sezza  del  muro  dovea  essere  grande  e capace  di  reggere  la 
spinta  della  terra  trasportata;  perciò  si  credeva  che  non  si 
]K>tcsse  abbattere  cogli  arieti,  nè  rovesciare  scavando  le  fon- 
damenta (25).  Come  fosse  disposta  questa  parte  delle  mura 
della  città,  posta  nel  piano,  si  offre  delineata  nella  Tav.IlI. 
fig.  2;  benché  nulla  più  vi  rimanga  di  conservato.  Pre- 
senta questa  opera  un’esempio  di  quella  seconda  specie 
di  mura,  con  cui  Vegezio  distinse  essersi  rese  forti  le  città 
per  opera  di  mano.  Come  poi  in  generale  tutto  il  recinto 
di  Servio  fosse  distribuito  intorno  la  città,  tanto  secon- 
dando il  ciglio  dei  sette  colli,  quanto  nella  descritta  parte 
piana,  si  trova  tracciato  nella  Tav.  I.  Dalla  quale  dispo- 
sizione si  conosce  primieramente  che  non  si  ebbe  altro 
scopo,  nel  disporre  tali  mura,  che  quello  di  secondare  la 
figura  naturale  della  prominenza  dei  colli;  e dalia  stessa 
disposizione  si  deduce  che  la  città  non  era  stata  in  allora 
ordinata  secondo  alcuna  figura  regolare  (2G). 

(25)  Dionis.  Lib.  IX.  e Strab.  Lib.  V.  Rimane  tuttora  in  gran  parte  vi- 
■ibile  la  scavaaione  del  fo&so  e la  elevazione  dell’argine  eseguita  in  tale  loca- 
lità: come  pure  fu  ritrovalo  negli  ultimi  anni  del  secolo  passalo  che  il  muro 
situalo  al  ridosso  dell'argiiie  era  della  grossezza  di  pili  di  venti  palmi  romani, 
a che  era  formato  di  una  specie  di  peperino  ordinario,  ossia  tufo.  enuti 
antich.  di  Boma.  Fort.  I.  c.  5.  } L'altezza  di  tale  muro  doveva  essere  tale 
da  potere  sorpassare  i trenta  piedi  dalla  profonditi  del  fosso,  e l’elevazione 
prodotta  dall’argine;  poiché  il  fondamento  delle  mura  era  di  necessiti  che 
basasse  sul  piano  del  fosso,  coma  viene  dallo  stessoVitruvio  indicalo;e  la  loro 
sommili  dovea  esser  portala  più  in  allo  del  piano  superiore  del  terrapieno. 

(26)  Tutte  le  descritte  mura  di  Roma  , come  si  hanno  indicazioni  tanto 
dagli  scrittori  antichi  quanto  dalle  poche  traccie  rimaste , si  conoscono  che 
erano  coalrutte  con  pietre  ordinarie  e comuni  del  paese  tratte  da  poca  di- 
stanza della  cilti,  etagliale  a forma  rettangolare,  come  lo  comportava  l'opera 
quadrala  propria  dei  Romani. 
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Comn  mura  della  prima  specie,  si  devono  inoltre  con* 
siderarc  quelle  innalzate  dalle  colonie  romane  spedite  sotto 
l’ultimo  Tarquinio  in  Signia  ed  in  Circci;  come  pure  quelle 
dell’antica  Norba , le  quali  benché  fossero  evidentemente 
già  in  parte  erette  nel  tempo  in  cui  la  citta  venne  fondata 
dagli  Albani,  sembra  però  che  acquistassero  maggior  for- 
tezza, allorché  i Romani  nell’anno  262  di  Roma  spedirono 
ivi  una  nuova  colonia  (27);  perciò  come  opere  romane  si 
possono  annoverare.  E di  queste  ultime  più  particolarmente 
quivi  si  faremo  ad  esaminarne  la  distribuzione;  giacche 
rimangono  avanzi  più  ragguardevoli.  Si  trovano  avere  que- 
ste secondato,  come  le  primitive  di  Roma,  la  esterna  parte 
superiore  del  colle,  su  cui  stava  posta  la  città,  anche  dove 
verso  le  paludi  Pontine,  la  rupe  a grandissima  altezza  si 
rende  scoscesa,  c ne  seguivano  le  irregolarità,  dando  alla 
città  la  forma  quasi  circolare,  come  si  trova  disegnato  nella 
figura  che  si  rip)rta  nella  Tav.  IV.  Tali  mura  offrono  molti 
belli  esempi  della  costruzione  fatta  a {Xiligoni  irregolari, 
che  si  dice  ora  comuncnlente  ciclopca,  ed  erano  queste  for- 
tissime })cr  loro  natura.  Si  deve  particolarmente  considerare 
in  tali  mura  una  grandissima  torre,  che  sporge  verso  oriente 
per  un  gran  tratto,  e che  ha  le  faccio  rastremate  conside- 
revolmente nella  parte  superiore  per  maggior  sua  fortezza. 
Ci  offre  questa  un  raro  esempio  delle  torri  praticate  dagli 
antichi  in  queste  specie  di  mura  primitive,  e si  trova  essere 

(27)  Uv.Lib.iy , c,  34.  Da  alcuni  passi  riferiti  dal  medesimo  Livio  e da 
Dionisio  si  conosce  che  Morba  era  in  origine  una  ragguardevole  colonia  btina 
partila  evidentemente  da  Alba  Longa  anche  prima  che  Romolo  fondasse  la 
sua  cittb.  line  tale  posinone  elevata  fu  scelta  probabilmente  per  dominare 
il  sottoposto  piano  delle  paludi  Pontine  e formare  un  forte  riparo  contro  i 
Volsci;  e forse  per  la  stessa  ragione  fu  spedila  la  nuova  coloob  romana  ncl- 
l' indicato  anno  262  di  Roma. 
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stata  collocata  in  modo  da  poter  difendere  a destra  ed  a si- 
nbtra  lungo  tratto  di  muro,  come  si  può  conoscere  dalla 
pianta  della  città  riportata  nella  Tav.  IV;  ove  pure  si  è 
dbegnata  la  figura  di  questa  stessa  torre.  Si  vede  questa 
formata  da  grandi  massi  irregolari  di  pietra  del  paese  come 
furono  adoperati  nelle  altre  opere.  Le  mura  di  Signia  e di 
Circe!  si  trovano  essere  state  in  circa  egual  modo  disposte 
sul  ciglio  dei  monti,  come  fu  fatto  in  Norba;  quelle  di  Cir- 
ce! però  si  protraevono  per  qualche  maggior  tratto  in  linea 
retta,  che  non  si  trova  essere  stato  praticato  nelle  altre  (28). 
Per  non  tralasciare  di  far  conoscere  la  'precisa  disposizione 
che  avevano  tali  mura,  le  quali  servono  di  principal  do- 
cumento per  contestare  avere  i Romani  edificato  ancora  con 
l’opera  così  detta  ciclopea,  si  riportano  delineati  i detti 
due  ricinti  nella  Tav.  IV.  A,  quali  si  deducono  dagli  avanzi 
che  rimangono;  e dal  loro  confronto  si  conosce  che  quello 
di  Circe!  venne  ordinato  con  più  regolare  figura. 

Come  poi  fossero  superiormente  coronate  queste  mora 
di  prima  maniera , non  bene  ora  si  può  determinare  : ma  se 
si  deve  aver  riguardo  alla  qualità  della  costruzione  in  esse 
impiegata,  sembra  che  esse  terminassero  solo  con  un  piano 
non  molto  largo  da  poter  servire  come  di  parapetto  nelle 
difese  e che  fosse  questo  suddiviso  in  parti  non  sempre  eguali 

(28)  La  diipoiiiione  delle  mura  di  Signu  venne  atabilita  da  quella  che 
prìmieremente  avevano  Guata  le  milizie  dell’esercito  di  Tarquinio,  nel  trin- 
cerarsi ivi  a guisa  di  un  campo  per  svenare,  come  si  asserisce  da  Dionisio. 
Imperocché  in  tale  posizione  non  tanto  facilmente  si  poteva  eseguire  il  recinta 
intorno  con  argine  di  terra,  come  si  soleva  praticare  nell’assicarare  gli  allog- 
giamenti militari  di  campagna;  giacché  la  terra  posta  sopra  lo  scoglio,  non  si 
sarehhe  mai  contenuta  bene  a sesto;  ma  invece  ivi,  approGttandosi  delle  pietre 
del  luogo,  che  sciolte  sorgono  sopraterra  in  ragguardevole  grossezza,  si  trovò 
più  facile  eseguire  tale  recioto  con  questo  materiale,  disponendolo  a guiu 
della  costruzione  poligonale  incerta. 
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a guisa  Ji  merli  irregolari.  Sulla  rimanente  parte  poi  della 
grossezza  delle  mura,  vi  stava  evidentemente  praticata  la 
strada  su  cui  si  disponevano  le  milizie  alla  difesa.  Differi- 
vano tra  loro  tali  primitive  mura  generalmente  solo  nella 
varia  sfvcoie  di  costruzione,  venendo  questa  ordinata  a se- 
conda della  qiialitadci  materiali  che  il  paese  somministrava; 
ed  erano  quasi  sempre  addossate  ai  monti,  in  modo  che  la 
sola  faccia  esterna  di  esse  restava  apparente,  come  si  offre 
delineato  nella  sezione  delle  mura  di  Circci  riportata  nella 
Tav.  IV.  A (29). 

Le  porte,  che  nei  descritti  primi  recinti  di  mura  si  fa- 
cevano, doveano  essere  necessariamente  costrutte  con  gran- 
de semplicità  (30);  c se  si  ha  riguardo  alla  qualità  del  ma- 
teriale in  allora  comunemente  impiegato,  quelle  fatte  in 
Roma  nel  tempo  del  governo  dei  re,  è di  necessità  supporle 
essere  state  formate  con  una  semplice  arenazione  costrutta, 
in  egual  modo  delia  volta  della  cloaca  Massima,  con  pietre 
tagliate  a cuneo,  come  si  è potuto  conoscere  essere  stata  edi- 
ficata una  delle  porte  di  Tarquinia,  da  dove  i Tarquinj , 
nel  contribuire  al  compimento  della  costruziohe  delle  mura 
di  Roma,  dovettero  averne  tratta  imitazione.  In  simil  modo 


(29)  In  pochi  casi  solo  si  conoscono  essere  state  praticate  alcune  ri- 
Strette  gRllerie  coperte,  come  se  ne  ritrova  un'  esempio  nelle  mura  di  Norba 
vicino  alla  porta  principale  ora  esistente  verso  oriente:  ma  anche  una  tale  strut> 
tura,  non  essendosi  praticata  in  tutto  il  giro  delle  mura  edificate  dai  Romani, 
si  deve  considerare  come  un'opera  particolare,  e non  come  un  sistema  gene- 
ralmente adottalo. 

(30)  La  etimologia  della  denominauone,  data  dai  Romani  alle  porte  di 
cittb,  vuoisi  più  comunemente  far  derivare  dal  modo  con  cui  fu  traccialo  da 
Romolo  il  solco  intorno  la  sua  primitiva  città  posta  sul  Palatino.  Imperocché 
scrìsse  Plutarco  in  Romolo  che  dove  si  aveva  pensato  di  fare  una  porta,  ai- 
tando il  vomere  c l'aratro,  si  lasciò  una  interruzione  nella  continuazione  del 
solco,  ossia  si  i>ortò  per  quel  tratto  l'aratro  sospeso. 
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si  trova  essere  composta  la  porta  principale  di  Falcri,  ove 
il  paese  somministrava  in  circa  eguale  qualità  di  pietre. 
La  porta  di  Pompei,  denominata  di  Nola,  in  simile  modo 
si  trova  essere  stata  costrutta;  e questa  si  oflrc  delineata 
nella  Tav.  Ili,  per  essere  quella  che  esiste  più  conservata,  c 
perchè  essendosi  disegnata  nella  Tav.  Il  la  pianta  di  quella 
città,  se  ne  ritrova  ivi  la  sua  disposizione,  ed  il  modo  come 
stava  collegata  colle  mura,  benché  evidentemente  si  debba 
credere  essere  stata  edificata  prima  che  la  città  cadesse  sotto 
il  dominio  dei  Romani  (31). 

Le  porte  poi  che  stavano  in  quei  recinti  costrutti 
coll’opera  poligona  irregolare,  appartenenti  alle  indicate 
cinte  di  mura  dai  Romani  edi Beate,  abbiamo  certe  cogni- 
zioni che  erano  da  essi  fatte  in  due  metodi  distinti.  Le  une 
rettangolari  e chiuse  sopra  da  un  lungo  architrave  formato 
con  un  sol  pezzo  di  pietra  e squadrato  soltanto  nella  parte 
inferiore.  Di  questa  specie  di  porte  ne  rimangono  esempj 
in  Signia,  ed  in  Norba;  e se  ne  riportano  disegnati  nella 
Tav.  Ili  due  tratti  dai  resti  delle  porte  di  Sigilla,  che  esi- 
stono nella  parte  orientale  delle  sue  mura.  Le  altre  poi 
composte  con  una  curva  rialzata  c troncate  superiormente 


(31)  In  simil  modo  adunque  costrutte  dovevano  essere  le  porte  più  anti- 
clie  di  Roma,  cioè  la  Mugonla,  la  Romanula,  la  Nomcniana,  la  Catularia,  la 
Salutare,  la  Collina,  la  Viminale,  1’  Esqiiilina,  la  Qiicrquetulana,  la  Celimon- 
tana,  la  Capena  , la  Nevia  , la  Raudusculana,  la  Navale,  e le  altre  porte  del 
recinto  di  Servio:  ma  però  la  Carraentale,  che  stava  a piedi  del  Campidoglio 
verso  il  Tevere,  si  deve  credere  essere  stata  a due  aperture!  poiché  làvio,  nar- 
rando la  spedizione  dei  Fab]  fatta  contro  Vej,  asserisce  che  essi  uscirono  dal- 
l'arco destro  della  porla  Carmentale,  (Livio.  Lib.  VI.  c.  27 ■}  perciò  un'altra 
apertura  si  deduce  esservi  stata.  Similmente  la  Trigemina,  se  non  vuoisi  fare 
derivare  la  sua  denoininaiioue  dal  fallo  celebre  dei  Ire  Orazj  che  si  dicevano 
usciti  per  tale  porta,  si  deve  credere  clic  fosse  della  con  tal  nome,  perché  era 
stata  fatta  con  tre  aperture. 
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da  un’architrave  in  piano;  e di  questa  specie  di  porte  ne 
abbiamo  un  bello  esempio  in  quella  di  Signia,  detta  da 
quei  del  paese  Saracinesca , ed  in  quella  di  Circei,  le  quali 
amendue  si  riportano  tanto  nellaTaT.III,quantonellalV.A. 
É interessante  Tosservare  a questo  riguardo  , che  essendo 
state  le  mura  di  Gircei  e di  Signia  costrutte  in  pari  tempo, 
si  siano  pure  in  egual  modo  composte  le  dette  porte.  Questa 
pratica,  di  formar  in  tal  maniera  le  porte,  sembra  essere 
derivata  dal  non  avere  o non  potere  fàcilmente  collocare 
in  opera  architravi  della  conveniente  larghezza;  imperocché 
si  ritrova  che  con  tale  metodo,  restringendosi  l’apertura  con 
la  indicata  curvatura,  si  venne  a scemare  il  bisogno  d’im- 
piegare architravi  di  molta  lunghezza,  onde  avere  una  porta 
di  una  grandezza  ragguardevole  (32). 

Comunemente  tutte  le  descritte  porte  si  trovano  pra- 
ticate nelle  mura  senza  essere  difese  da  alcuna  specie  di 
torri,  come  furono  costantemente  in  uso  nei  tempi  succes- 
sivi: ma  in  Norba  esiste  un’avanzo  di  un  bell’esempio  di 
porta  costrutta,  secondo  quelle  che  Vitruvio  scrisse  essersi 
dette  maià  dai  Greci,  ossiano  fortificate  a sinistra,  e che 
in  tal  modo  si  eseguivano,  affinchè  gli  aggressori , non 
potendo  fàcilmente  ouoprire  collo  scudo  la  loro  parte  de- 
stra, fossero  essi  più  esposti  ai  colpi  dei  dardi  che  si  slancia- 
vano da’ difensori  a sinistra.  Imperocché  nell’ingresso,  che 

(32)  L'antica  porta  di  Arpino,  che  si  è considerata  nella  parta  dell' ar- 
chitettura Greca,  inreoe  di  essere  troncata  nel  vertice  con  un  architrave  in 
piano,  come  fa  praticato  nelle  descritta  porte  di  Signia  e di  Circei,  si  trova 
essere  stata  condotta  a termine  intieramente  con  dne  curve  che  s'incontrano 
nel  messo,  formando  un  arenazione  acuminata , a guisa  degli  archi  detti  ma- 
lamente gottici , come  se  i Gotti  li  avessero  inventati , giacchi  si  trovano 
essere  stati  dagli  antichi  assai  anteriormente  al  tempo  in  cui  dominarono  in 
Italia  i Gotti  impiegati  in  diverse  circostanze,  come  esamineremo  altrove. 
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metteva  a detta  porta,  mentre  il  muro  dalla  parte  sinistra  di 
chi  entrava  si  presentava  ripiegato  semplicemente  quasi  ad 
angolo  retto,  nella  parte  opposta  vi  stava  invece  una  spe- 
cie di  torre  protratta  molto  innanzi  e terminata  in  semi- 
circolo. Questa  particolarita,  che  fìi  sin' ora  esaminata  sotto 
altro  aspetto  (33) , doveva  derivare  da  una  pratica  molto 
giudiziosa  introdotta  per  offendere  gli  aggressori  dalla  parte 
che  non  potevono  essi  cuoprire  collo  scudo,  e perciò  erano 
dette  tali  opere  di  fortiBcazioni  mota  (34).  L’aspetto  che 
presentava  questa  porta  nel  suo  intiero  stato  si  trova  dise- 
gnato nella  Tav.  IV  (35).  Una  tale  denominazione  si  rife- 
riva dagli  antichi  tanto  alle  porte  fortiBcate  a sinistra  nel- 
l’indicato  modo,  quanto  alle  strade  che  venivano  alquanto 
rivolte  a sinistra  neirapprossimai-si  alle  porte,  onde  otte- 

(33)  Euendos!  in  questi  ultimi  tempi  pubblicale  diverse  notine  intorno 
le  mura  di  Norba  unitamente  a quelle  delle  altre  antiche  cittì  del  Lazio  co- 
strutte in  simil  modo,  si  giudicò  la  disposizione  di  questa  torre  più  come 
una  opera  inconsiderata,  perchè  la  porla  in  tal  modo  munita  non  presentava 
un'aspetto  uniforme, che  una  pratica  ben  intesa  e stabilita  all’importante  scopo 
di  oflendere  gli  aggressori  dalla  parte  che  non  erano  coperti  dallo  scudo  ; co- 
me in  questa  giusta  opinione  mi  sono  confermato  tosto  che  negli  anni  scorsi 
esaminai  sul  luogo  tal  monumento. 

(34)  Le  porle  di  Truja  erano  forse  in  egual  modo  formale;  perchè  da 
Omero  soo  dette  pure  enauk  in  diversi  luoghi  del  suo  poema , colla  diversità 
però  die  erano  veramente  doppie;  poiché  si  vedono  nominate  dal  detto  scrit- 
tore in  numero  plurale,  e da  Virgilio  bipatenti  sono  dette,  ossiano  a due 
aperture.  (Om.  Iliad.  Lib.  I.  f'irg.  En.  Ub.  11.) 

(35)  Esistendo  questa  porta  in  gran  parte  rovinata,  e non  rimanendo 
più  alcuna  parte  delle  pietre  che  stavano  nei  lati  delia  sua  apertura  , si  è sup- 
plito alle  parli  mancanti  e disegnata  nella  indicala  Tavola  nel  suo  iutiero 
stalo  per  dame  una  più  completa  idea  della  sua  costruzione.  A lato  poi  della 
descritta  porta  altra  assai  minore  si  trova  esistere,  ed  un  ambulacro  interno 
veniva  a riferire  alla  medesima  porticina  per  uso  evidentemente  di  recarsi  a 
sorprendere  gl'inimici  alle  spalle  nel  caso  che  avessero  Icotalo  di  attaccare 
la  porta  maggiore,  o per  altri  usi  particolari  che  ora  più  uou  ai  conoscono. 
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nere  il  medesimo  scopo;  e siffatte  strade  erano  dette  in 
tal  caso  itinera  scaea,  come  si  designa  dallo  stesso  Vi- 
tnivio,  e come  bastantemente  si  è dimostrato  nel  jwirao 
capitolo  della  Parte  seconda  (36).  Una  tale  disposizione 
reósciva  egualmente  utile  tanto  si  fosse  praticata  nelle  por- 
te, quanto  nelle  strade  che  mettevano  ad  esse;  e perciò 
doveva  essere  comunemente  praticata  presso  gli  antichi, 
come  in  fatto  se  ne  riconoscono  diversi  esempj  dalle  tracce 
che  rimangono  di  simili  opere  fortificate.  Queste  sono  le 
cose  più  importanti  che  crediamo  essere  sufficenti  ad  osser- 
varsi in  questa  Sezione  intorno  le  mura  e porte  costrutte 
secondo  la  prima  maniera  dai  Romani,  giacche  nella  Se- 
zione deir  architettura  Greca  si  sono  considerate  queste 
opere  più  ampiamente. 

SECONDA  SPECIE  DI  MURA. Sulla  struttura  di  quel- 
le mura  costrutte  nell’epoca  intermedia  della  potenza  dei 
Romani,  essendo  per  la  grande  estensione  delle  regioni,  che 
erano  state  soggette  al  loro  dominio , poco  necessario  di 
avere  forti  ripari  contro  le  aggressioni  nemiche,  si  possono 
osservare  poche  cose;  perchè  poche  opere  di  tale  specie  si 
dovettero  in  allora  innalzare;  (37)  e perciò  scarse  notizie 

(36)  La  suddetta  diitinzione  si  trova  chiaramente  indicata  da  Servio 
nello  spiegare  le  seguenti  panile  di  Virgilio,  tcaeaeque  ampUctor  limina 
poriae,  ove  disse,  scota  porta  dieta  est  non  a pugnìs  ante  se  factis  scaevis 
id  estmalis,  nam  et  ante  sic  dieta  est,  nec  ah  itinire  ingressis  seaevo  id  est 
sinistro,  quod  ingressi  non  recto  sed  sinistro  eunt  itinere-,  sed  a cadavere 
Laomedontis , hoc  est  seaeomate , quod  in  eius  faerit  superliminio.  (Sermo 
in  yirgitio  Eneid.  Lib,  HI.  v.  351  •) 

(37)  Boma  stessa  rimaneva  nel  tempo  della  sua  maggior  grandezsa  sena 
essere  cinta  da  mura:  imperocché  quelle  compite  da  Servio  e dai  Tarquin) 
erano  state  coperte  dalle  abitazioni,  in  modo  che  con  difficoltà  se  ne  poteva 
rintncciare  l'intiero  loro  giro.  {Dionis. Lib.iy.)  So  poi  alcune  opere  di  tale 
specie  s'innalzarono  nel  tempo  io  cui  l'impero  romano  prosperava;  si  dovei» 
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si  rinvengono;  mentre  diversi  documenti  si  hanno  su  di 
quelle  opere  che  furono  erette  per  uso  momentaneo  nelle 
grandi  imprese  fatte  dai  Romani  per  conquistare  le  più 
forti  nazioni,  come  negli  scritti  di  Cesare,  di  Appiano  c 
di  Polibio  se  ne  rinvengono  diverse  descrizioni , ed  in 
particolare  di  quelle  fatte  da  Scipione  nell’assedio  di  Nu- 
manzia,  c quelle  di  Cesare  sotto  Alesia  e Marsiglia,  le  quali 
furono  considerate  dallo  stesso  Cesare  come  opere  di  nuovo 
genere , ed  inaudito  (38)  : ma  non  potendosi  queste  an- 
noverare tra  le  ojicre  di  stabile  struttura,  sulle  quali  c 
nostro  solo  scopo  l’ intrattenersi,  ometteremo  cosi  d’ im- 
prenderne un’esame.  Pertanto  onde  non  lasciare  questa 
seconda  specie  di  opere  fatte  dai  Romani  {)cr  fortificare 
le  città,  e ricavarne  qualche  cognizione  dai  pochi  mo- 
numenti rimasti,  ci  riporteremo  alle  mura  di  Pompei , 
le  quali,  benché  non  siano  state  evidentemente  in  origine 

tero  eseguire  in  regioni  sessi  diicoste  dslls  cittì  cspilsle,  delle  qusli  n'i  esem- 
pio il  grande  muro  che  si  dice  costrutto  ds  Adrìsno  per  mettere  si  sicuro  le 
province  meridionsli  delle  scorrerie  dei  Pitii,  e dei  popoli  del  settentrione, 
che  sì  estendere  del  fiume  Eden  nelle  provincia  ora  dette  Cumherisnd  fino 
s Tyne  nel  Nothumherlsnd.  Alcune  iscrizioni  antiche  poi  dimostrano  essere 
state  principalmente  cìnte  di  mura  e dì  torri  alcune  cittì  da  Augusto,  tra  le 
altre  quelle  di  Fano;  [Murat.  Thes.  Inscripl.  Tom.  f.)  quindi  pure  quella  di 
Augusta  propriamente  detta,  ora  Aosta,  nel  paese  degli  antichi  Salassi,  e di 
altre  che  furono  concesse  alle  ventotto  colonie  stabilite  in  Italia  dal  mede- 
simo Augusto,  e che  furono  in  allora  fortificate  con  mura  (A>e/.  in  Aug.  e.  43.), 
onde  sostenerne  il  dominio  nel  mezzo  degli  abitanti  del  paese , che  non  pote- 
vano vedere  con  buon'occhio  tale  occupazione;  ma  di  queste  opere  non  ri- 
mangono bastanti  tracce  per  parlarne  con  sicurczu  , e soltanto  si  possono 
annoverare,  tra  i monumenti  di  tal  genere,  la  porla  Augusta  di  Fano  e quella 
pretoria  di  Aosta  col  suo  recinto,dclle  quali  opere  in  appresso  se  ne  fori  men- 
zione. 

(3S)  Appiano.  De  Bello  Iberico.  Cesare.  De  Bello  Gallico.  Ub.  rii. 
e.  69.  e De  Bello  Civili.  Lib,  U.  c.  15-  e Polibio  Ub.  1. 
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innalzate  prima  che  i Romani  assumessero  Tintiero  governo 
di  tale  regione , si  devono  però  in  certo  modo  considarare 
come  appartenenti  alle  opere  romane;  giacche  si  conoscono 
essere  state  queste  maggiormente  fortificate  con  torri  ed 
altro  giro  di  mura  dopo  la  guerra  ivi  recata  da  Siila.  Erano 
state  apparentemente  tali  mura,  nella  loro  primitiva  co- 
struzione, formate  con  un  semplice  recinto  edificato  a se- 
conda delle  mura  di  prima  maniera,  ma  poi  ridotte  a dop- 
pio giro,  comprendendo  nel  mezzo  un  terrapieno  con  al 
di  sopra  una  galleria  scoperta  per  servire  alla  difesa  , a 
guisa  dell’aggere  eaccomandato  da  Vitruvìo  doversi  esegui- 
re per  render  più  finti  le  posizioni  in  piano.  Il  muro  in- 
terno peraltro  si  trova  ivi  essere  stato  più  alto  deiresterno, 
mentre  venne  indicato  da  Vitmvio  doversi  fare  questo  sem- 
plicemente per  ritenere  assicurato  l’argine.  Si  conosce  pure 
essere  stato  lo  stesso  muro  munito  di  merli,  benché  in  molti 
luoghi  non  vi  si. potesse  praticare  sopra  per  difenderlo  (39). 

Le  torri  nelle  mura  di  Pompei  si  trovano  essere  qua- 
drate, e non  tonde  come  Vitruvio  {urescrisse  per  maggior 
fortezza  doverle  eseguire,  e sembrano  essere  state  aggiunte 
posteriormente  alla  primitiva  costruzione  delle  mura,  al- 
lorché si  costrusse  il  secondo  recinto.  Vennero  queste  divise 
in  tre  piani  distinti  con  scale  interne  per  comunicare  sopra 
l’argine  e sullo  stesso  loro  piano  superiore,  nel  modo  che 
si  ofire  delineato  nella  Tav.V.  La  distanza  fi*a  le  medesime 
torri  non  si  rinviene  regolata  con  uniformità , e solo  quelle 
che  stanno  verso  la  porta  occidentale,  detta  Erculanea, 

(39)  QaciU  particoUrìU  era  iri  probabilmente  prodotta  daU'esaere  sta- 
to il  muro  eticroo  aggiunto  poaterìormente  all’  interno,  il  quale  solo  eviden- 
temente per  l’avanti  cingeva  la  cittli,  o anche  forse  si  pose  in  esecuzione  per 
rendere  l’aspetto  di  una  cittì  cinta  da  doppio  muro. 
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potevano  trovarsi  in  caso  di  essere  l’una  daU’altra  difese 
dal  tiro  delle  freccie,  come  raccomandava  Vitmvio  nei  suoi 
precetti  doversi  osservare.  Le  altre  venivano  ad  esser  certa- 
mente disposte  in  distanze  superiori  al  tiro  degli  arceri(40). 
L’aspetto  che  presentavano  tali  mura  nella  loro  parte  esterna 
si  ofire  disegnato  nella  medesima  indicata  Tav.  V;  c la  loro 
disposizione  nella  pianta  della  città  riportata  nella  Tav.  II. 

Dal  modo  con  cui  i Romani  solevano  formare  i loro 
alloggiamenti  di  campagna, ne  derivarono  essi  un  genere  di 
opera  stabile  che  praticarono  di  costruire  per  fortificare 
alcuni  luoghi  in  cui  stabilirono  l’abitazione  di  una  qualche 
nuova  colonia,  o anche  per  servire  di  continuo  alloggia- 
mento alle  loro  milizie.  Valium  e castra  denominavano  un 
tal  genere  di  alloggiamenti;  (41)  quindi  castrum  il  luogo 
murato  fatto  ad  imitazione  di  quelli , e tra  essi  si  annove- 

(40)  La  distanza , che  si  trova  essere  stata  più  comunemente  praticala 
tra  le  torri  delle  mura  degli  antichi,  era  da  centocinquanta  a duecento  piedi  : 
perciò  si  dedusse  che  il  tiro  degli  arcerì  corrispondesse  a tal  misura.  {Mazois 
Ruin.  de  Pomp,  Tom,  I.  Parie  I.  Geli.  Pomp.)  Ma  a riguardo  di  questo  si- 
stema bremo  altre  osservazioni  nel  parlare  in  appresso  delle  mura  erette  nel 
tempo  dell'iropero,  delle  quali  ci  rimangono  molti  esempj,  ed  inspecie  diverse 
torri  rimaste  intatte.  Pertanto  osserveremo  che  il  recinto  esterno  delle  mura 
di  Pompei  si  trova  inferiormente  costrutto,  per  quattro  o cinque  strati,  con 
pietre  di  quella  specie  detta  travertino,  e nel  rimanente  col  peperino  , detto 
altrimenti  piperno.  Le  bccie  poi  di  fronte  delle  torri  si  conoscono  essere  state 
in  parte  ricoperte  di  stucco  e cagione  evidentemente  di  alcuni  ristauri  fatti  nei 
tempi  posteriori.  Il  terrapieno  posto  tra  i due  muri  si  trova  essere  alquanto 
inclinato  verso  l’esterno, onde  dare  un  più  facile  scolo  alle  acque  piovane,  ed 
erano  stati  praticati  a tale  ometto  molti  sboccili  sporgenti  in  fuori.  Inoltre  a 
piedi  delle  torri  vi  stavano  alcune  piccole  porte  evidentemente  praticate  per 
effettuare  sortite  improvvise  contro  gli  assalitori. 

(41)  Valium  est  quod  mole  terrae  erigitur,  ut  custodia  praetendalur, 
dietim  autem  valium  a vallìs  ; nom  valli  Jitstes  sunt,  quibus  valium  munitur. 
{Isidoro.  Orig.  Uh.  XIV.  e.  9.)  Castra  sunt  ubi  miles  steterit,  dieta  autem 
castra  quasi  casta,  eo  quod  illic  castraretur  libido,  {Idem.  Uh.  IX  c.  3.) 
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so  ARCHITETTURA  ROBIAXA-  PARTE  ti- 
rava il  castro  Giulio  nelle  Spagne,  il  castro  Nuovo  nel- 
l’Etruria,  ed  in  Roma  il  castro  Pretorio.  Per  stabilire  la 
forma  di  tali  opere  un’importante  documento  ci  ha  tra- 
mandato Polibio  nel  descrivere  le  pratiche  tenute  dai  Ro- 
mani neH’artc  della  guerra.  Attenendosi  solo  a ciò  che  si 
riferiva  alla  forma  dei  medesimi  alloggiamenti,  osservere- 
mo che  si  trova  da  egli  indicato,  che  ove  si  era  destinato 
il  luogo  per  il  campo,  veniva  la  parte  più  comoda  , per 
il  prospetto  e per  il  comando , occupata  dalla  tenda  del 
capitano;  ed  ivi  piantato  il  vessillo  si  misurava  dai  quat- 
tro lati  cento  piedi , e si  formava  così  un’  arca  di  quattro 
jugeri.  Quindi  seguivano  in  linea  paralella  a lato  del  qua- 
drato stabilito,  ed  a cinquanta  piedi  distante,  le  tende 
per  i tribuni  disposte  tra  loro  ad  egual  distanza  ed  estese, 
lungo  tutta  la  larghezza  dello  spazio  che  occupavano  le  le- 
gioni. Alla  distanza  di  altri  cento  piedi  dalle  tende  dei  tri- 
buni, si  stabilivano  gli  alloggiamenti  delle  legioni,  ripartiti 
tra  loro  in  colonne  equidistanti  e separate  da  vie  traver- 
sali e perpendicolari.  Nelle  due  colonne  di  mezzo  avevano 
alloggio  i cavalieri  Romani  coi  triarii , nelle  due  di  se- 
guito i principi , e gli  astati , e nelle  due  estreme  i cavalieri 
dei  sodi  e fanti  simili.  11  luogo,  che  corrispondeva  dietro 
ai  padiglioni  dei  tribuni,  serviva  parte  per  il  foro,  e parte 
per  il  questorio.  Quindi  di  fianco  ai  detti  luoghi  avevano 
alloggio  i cavalieri  scelti  ed  i volontarj , con  i fanti  simili. 
Dopo  una  strada,  che  si  distendeva  dietro  al  pretorio,  al 
foro  ed  al  questorio,  e che  era  della  larghezza  di  cento 
piedi,  si  disponevano  lungo  il  lato  superiore  di  tale  stra- 
da, gli  alloggiamenti  dei  cavalieri  straordinarj  con  quei 
delle  coorti  pure  straordinarie.  Osservava  quindi  Polibio 
che  per  una  tale  disposizione  la  intiera  forma  del  campo 
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CAP-  I-  MURA  E COSTRUZIONI  DIVERSE  S7 
diveniva  un  quadrato,  e le  strade,  che  in  varie  parti  s’inter- 
secavano , con  tutta  la  rimanente  distribuzione,  lo  rende- 
vano simile  ad  un  città.  Lo  steccato,  che  racchiudeva  un 
tale  campo,  si  poneva  piedi  duecento  distante  dalle  tende, 
onde  lasciare  un  libero  spazio  all’entrata  ed  uscita  delle  le- 
gioni. Allorché  poi  gli  eserciti  dei  due  consoli  si  riunivano 
nel  medesimo  alloggiamento,  allora  accadeva  che  la  figura 
del  campo  si  rendeva  oblonga , con  lo  spazio  interno  dop- 
pio del  primo,  e la  periferia  una  volta  e mezza.  In  esso 
gli  alloggiamenti  venivano  ripartiti  in  ambe  le  parti  nella 
stessa  guisa,  e solo  si  differiva  nel  porre  il  foro,  il  pretorio, 
ed  il  questorio  in  mezzo  alle  due  legioni  (42).  Per  esibire 
una  più  chiara  idea  di  una  tale  disposizione  ofitiamo  deli- 
neata nella  Tav.  Y.  A l’intiera  figura  che  avevano  i de- 
scritti alloggiamenti,  quale  si  può  con  più  convenienza 
dedurre  dai  medesimi  scritti. 

Maggiori  notizie,  risguardanti  il  modo  con  cui  si  sole- 
vano munire  i detti  alloggiamenti,  si  rinvengono  in  quanto 
ci  rimane  di  ciò  che  Igino  gromatico  scrisse  sugli  accam- 
pamenti; poiché  egli  dopo  di  avere  stabilito  l’ordine,  con 
cui  si  dovevano  disporre  le  legioni , brevemente  faceva  co- 
noscere quale  fòsse  la  fortificazione  dei  castri,  e ciò  che  da 
più  autori  antichi  ne  scrissero.  La  fortificazione  del  campo 
estivo,  munitio  aestMaìium,  si  considerava  divisa  in  cinque 
generi,  cioè  nella  fossa,  fossa,  nel  vallo,  valUan,  nei  tron- 
chi di  alberi  ramosi,  cervoli,  nelle  armi,  armae,  e neil’ar- 
gine,  agger.  La  fossa  rendeva  il  luogo  più  sicuro,  ed  era 
di  due  specie  dette  fustigata  e punica.  Fossa  fustigata , 
ossia  rastremata,  ai  denominava  allorché  dalla  superiore 
larghezza  con  i iati  inclinati  si  restringeva  nel  fondo  del 
(•(2)  PoUbio.  Storie  Lib.  VI.  c,  25.  26.  27.  28.  29-  30.  e 31. 
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58  ARCHITETTURA  ROMANIA.  PARTE  li- 
suolo.  Fossa  punica  si  diceva  quando  aveva  il  lato  esterno 
perjicndicolarmente  diretto,  e l’opposto  inclinato,  come 
nella  fossa  fastigaia;  la  sua  larghezza  si  doveva  stabilire  al 
meno  di  cinque  piedi,  e l’altezza  di  tre.  Àll’uscita  del  castro 
per  sessanta  piedi  di  larghezza  più  in  fuori  dalle  porte 
altra  fossa  si  faceva,  che  per  brevità  si  denominava  titolo, 
titulus.  Il  vallo  in  luogo  sicuro  si  doveva  erigere  con  ce- 
spiti, o pietre,  o altro  materiale,  ed  erano  sufficienti  per 
la  sua  larghezza  otto  piedi,  e per  l’altezza  sei.  Lo  steccato, 
lorica,  si  faceva  piccolo  nel  modo  stesso,  tanto  avanti  alle 
{torte  al  titolo,  quanto  alla  fossa  del  vallo;  ed  a motivo  d’i- 
struzione santo  era  denominato.  I tronchi  ramosi,  cervoli, 
alta  qualità  dei  luoghi  si  dovevano  adattare;  e se  la  natura 
del  suolo  era  di  {>oca  tenacità  i cespiti  si  frangevano,  nè  ivi 
con  molta  pietra  mobile  si  jtoteva  erigere  il  vallo,  nè  fare 
la  fossa  in  modo  che  le  ri{>e  non  cedessero.  Ogni  qual  volta 
inancavono  i delti  tronchi  ramosi , ed  era  il  luogo  sicuro , 
con  quattro  ordini  di  armi  si  munivano  i castri;  ed  in  cia- 
scun ordine  si  ponevano  custodi  frequenti , e cavalieri  che 
alternativamente  circuire  dovevano  i castri.  Se  {)oi  in  tem- 
po tranquillo,  {)cr  solo  oggetto  di  mantenere  la  disciplina, 
un  solo  ordine  di  armi  e custodi  meno  frequenti  si  costi- 
tuivano. Cogli  argini  poi  si  dovea  formare  il  vallo,  in  modo 
che  se  il  luogo  fosse  stato  pietroso  o arenoso  reuscisse  l’argi- 
ne atto  a servire,  senza  dubbio,  di  fortificazione  ai  castri. 
Gli  angoli  dei  castri  sì  dovevano  fare  rotondi,  affinchè  le 
parti  vicine,  coxae,  restassero  collegate,  e rendessero  l’opera 
della  fortificazione  più  sicura.  Si  dovevano  cominciare  le 
dette  svoltate  tonde  dagli  angoli  delle  coorti  e del  vallo, 
che  si  estendevano  in  lunghezza  piedi  sessanta , sino  ove 
erano  dirette  le  linee  esterne , ed  ove  veniva  a corrispon- 
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CAP.  I.  MURA  E COSTRUZIONI  DIVERSE  38 
(Icre  la  quarta  parte  del  circolo  .Parimenti  si  doveva  &r  ton- 
da la  parte  esterna , detta  cìavicula , dalla  linea  interna  del 
vallo,  e dal  punto  della  porta  media,  sino  vicino  al  cardine 
della  porta  stessa , poscia  dalla  porta  media  presso  la  via  si 
doveva  fare  tonda  sulla  medesima  linea  che  il  centro  si 
stabiliva.  Nel  medesimo  luogo  si  doveva  alla  rimanente 
parte  aggiungere  la  larghezza  del  vallo  e della  strada,  e 
farla  rotonda  sulla  stessa  linea;  affinchè  gl’ingressi  fossero 
sempre  tortuosi , ed  agli  aggressori  venisse  impedito  il  corso 
retto,  onde  il  nome  daireffetto  la  ciasficula  traeva.  Per  ciò 
che  riguardava  la  scelta  del  luogo,  nello  stabilire  il  campo, 
primieramente  si  doveva  prescegliere  quello  lievemente 
elevato , ed  in  tale  posizione  la  porta  decumana  si  doveva 
costituire  nei  luogo  più  alto  , affinchè  le  varie  parti  del 
castro  si  trovassero  ad  essa  sottoposte;  ed  ivi  la  porta  pre- 
toria sempre  doveva  essere  rivolta  all’inimico.  Il  secondo 
luogo  a prescegliersi  era  quello  che  in  piano  si  poteva 
stabilire,  il  terzo  in  un  colle,  il  quarto  su  di  un  monto, 
ed  il  quinto  in  luogo  di  necessità,  onde  i castri  ivi  stabiliti 
si  dicevano  necessaria  castra  (43).  Questo  è quanto  che 

(43)  AWic  muniUonem  castrorum  et  rtliqua,  quae  pluribut  auetorei 
scriptenmt,  breviler  perjemnuu.  Munitio  aeetivalium  observatur  generibus 
qmnque,  fossa,  vallo,  cervolis,  armis,  aggere.  fossa  loco  securiore  causa 
discipliaae,  cujus  species  est  fastigaia  vel  punica.  Fastigaia  dicitur,  quae 
a somma  latitudine  lateribus  devexis,  in  angustiam  ad  solum  conjunctam 
pervenit.  Punica  dicitur,  quae  lalere  exieriori  ad  perpendiculum  dirigitur, 
contrario  devexojit,  quemadmodum  fasti  gala-,  quibus  latitudo  duri  debet 
ad  minimum  pedum  quinque,  altiludo  pedum  Irium.  Egressu  pedibus  exte- 
rius  sexaginta  per  laliliuiinem  porlarum,  simililer  fossa  f et, quae  propler 
brevilalem  titulus  cognominata  est.  fallum  loco  suspectiori  extrui  debet 
cespite  ut  lapide  saxo  sive  caemento , suffìcient  latitudini  octo,  altitudini 
pedes  sex. Et  lorica  parva fet  similiter  ante  portas  ad  litulum,  ut  ad  fossam 
valium.  Causa  instrutionis  sancta  est  cognominata,  Cervoti  tranci  ramosi'. 
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AO  AnCIIITETTIJRA  ROMANA-  PARTE  II- 
sulla  forma  propria  degli  alloggiamenti  si  trova  prescritto 
da  Igino  e che  esamineremo  nel  seguito  su  i monumenti 
rimastici  colle  altre  notizie  che  si  hanno  da  altri  scrittori. 
Pertanto  convien  osservare  che  le  curve  di  un  quarto  di 
circolo  a farsi  negli  angoli  del  recinto,  per  il  tratto  di  ses- 
santa piedi  per  parte,  doveansi  descrivere  dal  centro  cor- 
rispondente nella  interseccazione  delle  linee  interne  che 
servivano  di  limite  ai  luoghi  destinati  per  le  coorti,  e non 
da  quelle  esterne  che  corrispondevano  nelle  estremità  del 
vallo,  come  hanno  alcuni  interpreti  spiegato,  facendo  essi 
in  tali  angoli  una  parte  tonda  sporgente  in  fuori  a guisa  di 
torre.  La  curvatura  poi  prescritta  a darsi  a quella  parte  di 

ad  hos  decurritur^  si  soli  naiurae  nimia  ieneritaie  cespes  frangitura  neque 
lapide  mobili  nisi  copioso  valium  extrui  potest , nec  fossa feri , ut  non 
ripae  decidant.  Quoties  cervoli  desunt , et  est  locus  suspectior^  armorttm 
ordinibus  quatuo^  castra  muniuntur^  et  per  singulos  ordines  vigiliae  cre- 
hrius ponuntur^et  equites  alterna  vice  castra  circuire  debeni*  Si  in  pacato^ 
solummodo  tuendae  disciplinaecausay  unus  orda  armorum  suficit^et  vigiliae 
rarius  constituuniur,  jiggeribus  autem  ita  ft  valium  ^ ut  si  locus  petrosus 
vcl  arenosus  fuerit^qui  sine  dubio  aggere facto  munitionem  castris  praebet* 
jtngulos  castrorumcircinareoportet^  et  quia  coxas  cficiunt  insiabiliuntque 
Offus  propugnatione  tutori*  Circinari  debent  ex  angulis  cohortium  et  vtdli^ 
qui  eficiunt  latitudinem  operis  pedum  sexaginta  « usque  quo  lineas  exte^ 
riores  comprehenderint  \ qtto  depeit  pars  quarta.  Similiter  clavicula  circi” 
natur  ex  linea  interiore  valli  et  puncto  medine  portae,  adaperto  circino  ad 
cardinem  portae^  e qua  media praeter  viam  circinabis  in  eandem  lineam 
quae  centro  servici.  Eodem  puncto  manenti  adjicies  latitudinem  valli  et 
iterum  circinabis  in  eandem  lineam^  ut  intrantes  semper  detecti  sint^  [ut 
advenientes  in  recto  curso  exrludantur^  nomenque  ah  effectu  claviada  tra- 
hit. Nunc  qtiod  attinet  ad  soli  electionem  in  statuenda  metatione , primum 
locum  habent^  quae  ex  campo  in  eminentiam  leniter  atteduntur^  in  qua  pO” 
sitione  porta  decumana  eminentissimo  loco  constituitur^  ut  regiones  castris 
tubjaceant.  Porta  praetoria  semper  hostem  pectore  dehet:  secundum  locum 
habent^  quae  in  plano  constituuntur'.  tertium^  quae  in  colle:  quartum^  quae 
in  rrfonte:  quintum,  quae  in  loco  necessario,  unde  et  necessaria  castra  di- 
cuntur.  {Igino  gromatico.  De  Castrameiatione.) 
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fortificazione  denominata  clavicula,  doveva  essere  disposta 
in  modo  che  cuoprisse  l’accesso  diretto  alle  porte,  e perciò 
fosse  latta  con  un  semento  di  circolo  descritto  da  un  cen- 
tro posto  nella  parte  media  del  lato  in  cui  stava  la  porta 
che  doveva  esser  custodita  con  siffatta  fortificazione.  Veni- 
vano tali  opere  distinte  sotto  la  comune  denominazione  di 
antemuraglia  o promuralia,  come  si  trovano  indicate  dallo 
stesso  Igino  e da  Isidoro  in  particolare,  ed  anche  di  pro- 
cestria  o procastria  per  essere  erette  avanti  le  porte,  ed  al 
di  fuori  dei  castri,  come  si  deduce  dalla  spiegazione  riferita 
da  Pesto  alla  detta  voce. 

Sul  medesimo  argomento  da  Flavio  Vegezio  si  rin- 
viene prescritto  che  i castri  si  potevano  formare  o quadrati, 
o triangolari,  o mezzo  rotondi  secondo  la  qualità  del  luogo, 

0 la  necessità  lo  richiedeva.  La  porta,  che  dicevasi  preto- 
ria, si  doveva  porre  o verso  oriente,  o verso  quella  parte 
che  guardava  il  nemico;  c la  decumana  dopo  la  pretoria. 
Inoltre  indicava  egli  che  la  fortificazione  dei  castri  in  tre 
modi  si  soleva  effettuare.  Allorché  non  grande  premeva  la 
necessità , i cespiti  si  circondavano  colla  terra , e con  quelli 
si  costituiva  il  vallo  a guisa  di  muro  alto  tre  piedi  sopra 
terra,  ed  ivi  prima  si  faceva  la  fossa  da  dove  si  erano  tolti 

1 cespiti.  Quindi  si  doveva  scavare  la  fossa  tumultuaria 
larga  piedi  nove  ed  alta  sette.  Ma  ove  la  forza  dei  nemici 
era  più  da  temersi,  allora  il  giro  dei  castri  conveniva  mu- 
nire con  la  fossa  legittima,  in  modo  che  fosse  larga  piedi 
dodici  ed  alta  sotto  la  linea,  come  si  soliva  dire,  piedi 
nove.  Al  di  sopra  poi  colle  siepi  ivi  fatte  e colla  terra 
tratta  dalle  fosse  si  rinforzava , e si  cresceva  in  alto  piedi 
quattro;  cosi  riusciva  dell’ altezza  di  tredici  piedi  e dodici 
larga, e sopra  di  essa  si  conficcavano  pali  di  legno  fortissimo 
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che  i militi  solevano  trasportare  (44).  Altrove  lo  stesso 
Vegezio  osservava  che  qualora  vicino  al  luogo,  in  cui  si 
doveva  stabilire  l’accampamento,  non  si  fosse  trovata  una 
antica  fortezza,  in  opportuno  luogo  circondata  con  fossa, 
si  dovevano  formare  castelli,  castella.  Imperocché  dai  ca- 
stri, castra,  con  vocabolo  diminutivo  si  era  dedotto  quello 
di  castello,  castellimi  ed  entro  ai  quali  i militi  ed  i ca- 
valieri custodivano  i viveri,  e rendevano  difficile  all’ini- 
mico r avvicinarsi  a tali  luoghi  (45).  Da  queste  descrizioni 

(44)  Interdum  autem  quadrala,  ìnterdum  trigona,  interdum  semiror 
landa , proni  loci  qualitas  aul  necessUas  poslulaverii , casira facienda  sani. 
Parla  autem,  qua»  aqqteUatw  praetoria,  aut  orienlan  spedare  debet,  aut 
iìlum  locum  qui  ad  hostes  respicii  : aut  si  iter  agitar , illam  partem  debet 
attendere  . ad  quam  est  prafedurus  exercitus , intra  quam  primae  eenlu- 
riae , hoc  est , eohortes , papiliones  tendoni , et  dracones , d sigtia  consti- 
tttunt.  Decumana  autem  porta , quae  appellatur , post  praetoriam  est , per 
quam  delinquentes  mililes  educuntur  adpoenam.  Castrorum  autem  diversa 
triplexque  munitio  est,  Ifam  si  nimia  necessitas  non  premit , cespites  a'r- 
cumeiduntur  i terra,  d ex  illis  velai  murus  insiruilur,  altus  tribus  pedi- 
bus  sopra  terram,  ita  ut  ante  si!  fossa  de  qua  levati  sin!  cespites:  deinde 
tumultuaria  fossa  fit  lata  pedes  novem , d alta  pedes  septem.  Sed  ubi  vis 
acrior  immind  kostium , lune  legitima  fossa  ambitum  convenii  munire  ca- 
strorum,  ita  ut  XII  pedes  lata  sii,  et  alla  sub  linea,  sicut  appellmt,  pedes 
novem,Supra  autem  sepibus  bine  inde factis,quae  de  fossa  egesta fuerit  ter- 
ra congeritur,  et  crescil  iu  allum  quatuor  pedes.  Sicjit  ut  sit  alla  tredecim 
pedes,  duodecim  lata:  stqjra  quam  sudes  de  lignis  fortissimis,  quas  mililes 
portare  consueverunt,  praefiguntur.  Ad  quod  opus  ligones,  rasira,  qiudos, 
aliaque  utensilium  genera  habere  convenit  semper  in  promtu,  (f'egesio  De 
Se  Militari  lib.  I.  c,  23.  e 24.) 

(45)  Quod  aliter  non  potest  evenire,  nisi  per  loca  idonea , qua  no- 
strorum  ambula!  commealus,  praesidia  disponantur,  sive  illae  dvitates 
sint,  sive  castella  murata.  Quod  si  non  reperlur  antiqua  munitio,oporlunis 
locis  circumdata  majoribus  fossis  tumultuaria  castdla  Jirmantur.  Nam  a 
castris  diminuto  vocabolo  sunt  nuncupata  castella.  Intra  quae  in  anguslis 
aliquanti pedites  equitesque  degentes  latum  inier  commeantibus  praeslanl. 
Difficile  enim  hostis  ad  ea  locaaudet  accedere,  in  quibus  et  a fronte  et  a 
tergo  novit  adversarios  commorari. {Veges,  De  Se  Milit.  lib.  III.  c.  8.) 
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principalmente  si  deduce  che  gli  alloggiamenti  si  stabili- 
vano in  forma  quadrangolare  racchiudendo  un*  area  pro- 
porzionata al  numero  della  milizia  ivi  raccolta,  e cingen- 
dola con  fossa  ed  aggere  munito  da  trinccre.  La  forma 
triangolare  e semirotonda,  indicata  da  Vegezio,  dovea  es- 
sere poco  comune  ; perchè  non  viene  confermata  da  altri 
documenti,  nè  si  confàceva  all’ordinamento  della  milizia  ivi 
adunata.  Si  facevano  bensì  gli  angoli  tondi,  come  furono 
prescritti  da  Igino,  e come  se  ne  hanno  indizj  dai  monu- 
menti, ma  non  veniva  con  essi  tolta  la  forma  quadrango- 
lare sovraindicata  più  conveniente  airuso  a cui  erano  de- 
stinati i castri. 

Il  più  cospicuo  fabbricato,  che  si  conosca  essersi  eretto 
dai  Romani  ad  imitazione  dei  descritti  alloggiamenti  mili- 
tali, è il  castra  pretorio  che  fu  costrutto  in  Roma  vicino 
all’aggcre  di  Servio  Tullio  da  Sejano  favorito  ben  noto  di 
Tiberio  imperatore.  Venne  questo  cinto  con  mura  a somi- 
glianza di  quelle  edificate  intorno  le  città,  come  tuttora  è 
visibile  dai  molti  resti  che  avanzano;  ed  anzi  tale  recinto 
per  tre  lati  fu  ridotto  nei  tempi  posteriori  a servire  di  mura 
della  città  stessa,  aumentandone  peraltro  la  sua  altezza.  Dai 
resti  che  avanzano  si  conosce  chiaramente  che  aveva  il  re- 
cinto di  questi  alloggiamenti  la  forma  dei  descritti  campi, 
che  si  stabilivano  dagli  eserciti  in  campagna:  ma  però  venne 
questo  composto  con  mura  solide,  in  modo  che  potè  soste- 
nere forti  assalti  (46).  Le  sue  mura  erano  coronate  da 

(46)  Eroditno  nel  descrìvere  la  resistenza  che  fecero  i suldali  di  Massi- 
roino,  chiosi  nei  descrilli  quartieri,  coolro  il  popolo,  dimostra  quanto  fossero 
questi  alloggiamenti  ben  fortificati.  {Lib.  f'II.  e,  11.)  Circa  eguale  forma  di 
questo  castro  sembra  che  avessero  io  Roma  stessa  i soldati  Misenati  nella 
regione  Esquilina,  e parimenti  i Genziaiii,  ed  i fuoresticrì , dei  quali  tutti  se 
u'  è data  una  iodicaziooe  nella  Tav.  1. 
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merli  a somiglianza  di  quegli  impiegati  in  altre  simili 
opere,  dei  quali  ancora  rimangono  indicazioni,  benché 
nei  rialzamento  delle  mura  si  sia  fabbricato  sopra:  ma  erano 
tali  merli  però  situati  assai  più  discosti  tra  loro  di  quanto  si 
trova  comunemente  praticato.  Nella  parte  interna  stavano 
disposti  gli  alloggiamenti  dei  pretoriani;  e nell’ esterno  si 
vedono  erette  alcune  torri , le  quali  però  sembrano  essere 
state  edificate  in  epoca  pesteriore  alla  prima  costruzione  del 
castro  (47).  Tutto  questo  recinto  era  di  forma  quadrango- 
lare con  le  estremità  degli  angoli  per  poco  tondeggiatc, 
onde  difendere  maggiormente  tali  posizioni,  come  furono 
prescritti  da  Igino  in  particolare  e come  si  trovano  esistere 
in  due  luoghi.  La  intiera  disposizione,  che  presentavano 
questi  alloggiamenti,  si  offre  tracciata  nella  grande  pianta 
di  Roma  Tav.  I.  (48).  Nella  Tav.  V.  A poi  in  confronto 
della  sovraindicata  figura  degli  alloggiamenti  militari  di 
campagna,  si  riporta  delineata  la  forma  di  questo  castro 
pretorio  disposta  nel  modo  più  probabile  che  si  può  co- 
noscere avere  avuta  nella  sua  prima  struttura,  c prima  che 
il  castro  stesso  fosse  ridotto  a servire  di  mura  nel  recinto 
di  Aureliano. 

Siccome  unicamente  siffatti  alloggiamenti  erano  desti- 
nati a servire  di  stazione  alle  coorti  pretoriane , stabilite  nei 
primi  anni  dell’  impero  per  servire  di  guardia  agli  impera- 
tori ad  imitazione  di  quella  coorte  pretoriache  negli  accam* 

(47)  Siccome  il  recinto  di  questo  castro  non  era  in  origine  molto  ele- 
vato, cosi  non  vi  era  bisogno  delle  torri  per  difenderlo,  giacché  i soldati  pote- 
vano benissimo  opporsi  agli  aggressori  con  lunghe  alabarde  dall’alto  del  muro; 
come  precisamente  descrisse  Erodiano  essere  stato  eseguito  dai  soldati  di  Mas- 
simino  nell’ opporsi  agli  assalti  dal  popolo  Romano. 

(48)  Nella  Tav.  Vili  6g.  1 si  riporta  inoltre  una  medaglia  che  si  giu- 
dica rappresentare  questi  alloggiamenti. 
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nienti  era  destinata  a far  la  guardia  al  capitano;  così  in 
essi  non  vi  dovevano  essere  tutte  quelle  ripartizioni  che 
erano  necessarie  nei  suddetti  alloggiamenti  di  campagna 
per  le  diverse  classi  di  milizie.  Ivi  però  doveva  essere  posta 
una  distinta  abitazione  per  il  prefetto  del  pretorio  con  la  sua 
particolare  guardia  come  aveva  il  capitano  nella  parte  supc- 
riore del  campo.  Quindi  dovevano  essere  disposte  nel  d’a- 
vanti  le  abitazioni  per  le  diverse  coorti  pretoriane,  delle 
quali,  dalle  iscrizioni  antiche,  se  ne  annoverano  sino  a 
dodici.  Tali  abitazioni  erano  evidentemente  separato  tra 
loro  con  strade,  ed  avevano  nel  d’intorno  uno  spazio  libero 
per  poter  liberamente  comunicare  ad  esse , come  si  soleva 
praticare  nei  campi.  Le  abitazioni  invece  di  essere  fette  con 
semplici  tende  dovettero  ivi  esser  costrutte  con  stabile  opera 
laterizia , come  vedonsi  fette  le  mura  che  le  circondavano. 
A lato  dell’abitazione  del  prefetto  dove  ano  corrispondere  il 
foro  ed  il  questorio;  e quindi  nel  mezzo  della  stessa  parte 
superiore  vicino  alle  mura  doveva  esistere  il  piccolo  tem- 
pio che  vedesi  indicato  in  una  medaglia  antica  giudicata 
comunemente  avere  rappresentato  questo  castro.  Nel  re- 
cinto delle  mura  si  trovano  ancora  esistere  tracce  delle 
porte  praticate  nella  primitiva  costruzione  del  castro,  e poi 
chiuse  allorché  venne  ridotto  a servire  di  mura  della  città. 
Quelle  che  stavano  nei  lati  maggiori  si  doveano  dire  l’un  a 
praetoria  e l’altra  decumana,  a guisa  di  quelle  dei  campi 
romani;  e quelle  dei  lati  minori,  princi^/is  dextrae  sini- 
stra, relativamente  alla  praetoria , la  quale  in  questo  caso 
doveva  esser  rivolta  verso  la  città  (49).  Una  di  queste  ul- 

(49)  IfìAby.  Mura  di  Roma  c.  7.  11  Maffei,  (rovuxlo  udì’ indicaU  me- 
daglia effigiate  due  aperture,  dedusw  che  la  porta  di  questi  alloggiamenti 
fosse  doppia,  (f'er.  itlasl.  Pari.  IV.  lÀb.  PI-)  Però  tale  indicaiione  non  ri- 
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lime  porte  si  offre  disegnata  nella  Tav.  XII  per  dimostrarne 
la  semplice  sua  costruzione  e quella  dei  muri  che  attacca- 
vano alla  medesima,  considerati  però  nella  loro  primitiva 
altezza.  Queste  porte , come  le  mura , si  trovano  costrutte 
coH’opera  laterizia  eseguita  con  molta  esattezza. 

Quanto  rimane  di  conservato  nella  città  di  Angusta 
nel  paese  abitato  anticamente  dai  Salassi , ora  denominata 
Aosta,  ci  ofEre  altro  importante  documento  onde  confer- 
mare la  imitazione  degli  alloggiamenti  di  campagna , che 
adottarono  i Romani  neirassicurare  con  muri  alcuni  luoghi 
che  di  più  gli  premevano.  Un  tal  recinto  si  deve  credere 
essere  stato  stabilito,  allorché  Augusto  spedi  Terenzio  Var- 
rone  per  assoggettare  quei  popoli;  poiché  sulla  principale 
porta  esisteva  una  iscrizione  che  dimostrava  avere  Angusto 
fatte  le  p^te  e le  mura  di  tale  luogo.  Inoltre  chiaramente 
Strabene,  scrivendo  poco  dopo  al  tempo  in  cui  si  dispose 
di  compiere  una  tale  opera,  indicava  essersi  colà  spediti 
tre  mila  Romani,  ed  ivi  fondata  la  città  di  Augusta  in  quel 
medesimo  luogo,  nel  quale  Vairone  aveva  fK»to  il  suo 
campo  (50).  Questa  circostanza  é importante  ad  osservarsi; 
poiché  serve  a confermare  essersi  nello  stabilire  la  città  con- 
servata quella  stessa  disposizione  che  aveva  il  campo  da 
Vairone  ivi  tenuto  nel  guerreggiare.  Un  tal  recinto  si  offre 
delineato  nella  Tav.  V.  B.  La  sua  forma  é rettangolare  si- 

■guardavi  alcuna  poita  doppia , n»  belisi  le  due  porte  che  corrispondeTstn 
nel  lato  maggiorej  poichi  quella  che  ora  esiste  nel  lato  rimasto  p!&  luogo,  non 
troTaodosi  precisamente  nel  messo  del  medesimo  lato,  è da  credere  che  vi 
fosse  stata  praticata  altra  porta  in  corrispondenza , per  lasciare  libero  il  |iosto 
nel  mezzo  al  tempio,  o sacello,  che  si  vede  rappresentato  nella  stessa  meda- 
glia; quindi  è che  almeno  in  uno  dei  lati  maggiori  due  porto  vi  dovevano 
essere. 

(SO)  Slrabone.  Geogrt^a  Ub.  IF.  e.  4. 
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mile  a quella  dei  descritti  alloggiamenti,  ed  intorno  ad 
esso  rimangono  ancora  diverse  torri  che  servivano  di  mag- 
gior fortezza,  con  una  grande  porta  che  nel  seguito  s' im- 
prenderà a considerare.  Le  abitazioni  edificate  entro  ad  un 
tale  recinto  non  dovevano  essere  precisamente  ripartite  nel 
modo  stesso  di  quelle  delle  milizie  nei  campi;  poiché  a dif- 
ferente uso  erano  destinate;  ma  però  dovevano  essere  evi- 
dentemente separate  a seconda  della  stessa  disposizione  con 
strade  rette  che  s’incrociavano  tra  loro,  come  ancora  si  può 
conoscere  dalle  tracce  che  ivi  rimangono. 

Dall’esame  dei  sovraindicati  due  monumenti  si  può 
dedurre  avere  i Romani  tratti  dai  descritti  alloggiamenti 
di  campagna  due  specie  di  fabbricati;  cioè  gli  uni  fiitti 
precisamente  simili  agli  stessi  alloggiamenti , e che  erano 
destinati  a stabile  abitazione  delle  milizie,  come  era  il  ca- 
stro pretorio;  gli  altri  recinti  eternamente  con  simili  mura, 
munite  però  di  torri,  ed  internamente  aventi  abitazioni  de- 
stinate a varii  nsicivili,come  era  la  cittk  di  Augusta  pretoria. 
Simili  ai  primi  se  ne  dovettero  edificare  vicino  a tutte 
quelle  cit&  dell’  impero  in  cui  stabilmente  si  manteneva 
stazionata  una  qualche  legione,  come  se  ne  riconoscono 
tuttora  diverse  tracce,  in  particolare  in  Albano  vicino 
a Roma,  ed  in  Aquilea  nell’alta  Italia.  Sulla  disposizione 
dei  secondi  dovevano  essere  ordinate  tutte  quelle  città  che 
si  stabilirono  dalle  colonie  romane  nelle  varie  provincie 
dell’impero,  ed  anche  quelle  edificate  di  nuovo  in  onore 
di  un  qualche  imperatore,  come  se  ne  annoverano  diversi 
esempj. 

Passando  ad  esaminare  le  porte  edificate  nelle  de- 
scritte mura  di  seconda  specie  osserveremo  che  in  Pompei 
particolarmente  si  rinvengono  esempj  di  porte  costrutte  con 
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ordinata  struttura  più  che  in  qualunque  altro  luogo.  Le 
due  porte,  che  ivi  trovansi  esser  più  conservate,  l’una  viene 
denominata  di  Nola,  la  quale  per  essere  stata  evidentemente 
edificata  all’epoca  della  prima  costruzione  delle  mura,  si  c 
già  considerata  nel  parlare  dei  recinti  di  prima  maniera; 
e l’altra  è quella  denominata  Erculanea,  perchè  era  rivolta 
verso  Ercnlano.  Quest' ultima  porta  apparentemente  era  la 
principale  della  città,  e si  conosce  essere  stata  costrutta 
all’epoca  in  cui  furono  ristaurate  le  mura  ed  aggiunte  le 
torri , onde  è che  per  opera  più  romana  che  greca  si  deve 
considerare  (51).  Presenta  questa  un  bell’esempio  di  una 
delle  porte  erette  nei  tempi  medj  dei  Romani;  e si  trova 
essere  formata  con  tre  aperture , cioè  una  grande  nel  mezzo 
e due  minori  nei  lati,  che  si  replicavano  egualmente  nelle 
due  fronti,  racchiudendo  nel  mezzo  un  portico  a due  ar- 
cuazioni  per  parte.  Tanto  le  aperture  minori,  che  la  mag- 
giore posta  verso  la  città,  si  chiudevano  con  porle  di  legno 
che  si  aprivano  in  dentro,  come  fu  riconosciuto  dalle  trac- 
ce rimaste  dei  billici  che  le  reggevano.  L’apertura  di 
mezzo  neH’csterno  poi  si  chiudeva  con  una  porta  di  legno 
foderata  di  ferro,  che  si  faceva  discendere  dall’alto,  come 
si  conosce  dai  canali  rimasti  nei  lati.  A riguardo  di  tali 
aperture  reputiamo  importante  l’osservare  quanto  ne  scrisse 
Vegezio  in  particolare;  poiché  vedonsi  da  egli  ammoniti, 
coloro  che  volevano  rendere  le  porte  non  facili  ad  essere 
abbrucciate  dall’inimico,  dovere  le  medesime  cuoprire  di 
ferro  e di  cuojo,  ed  anche  per  più  sicurezza  porre  avanti 
una  cataratta,  cataracta,  appesa  a funi  o catene  dì  ferro,  e 

(51)  Per  opera  romana  fu  pure  questa  porta  riconosciuta  dal  Mazois, 
esaminandone  la  sua  particolare  costruzione  composta  di  opera  incerta,  mista 
e ricoperta  collo  stucco.  (Itftaoii.  Jìuines  de  Pompei  Pari.  /.) 


Digitized  by  Google 


p.  Le 

viene 

nenie 

1,  si  è 

liera; 

ivolU 

ra  la 

rutta 

te  le 

leve 

una 

■ova 

!ZZO 

■Me 


CAP-  I-  MURA  E COSTRUZIONI  DIVERSE  49 
disposta  in  modo  che  lasciandola  cadere  vi  rimanessero  rin- 
chiusi i nemici.  Quindi  al  di  sopra  si  doveano  praticare  dei 
trafori  per  gettare  acqua  onde  estinguere  il  fuoco  (52).  La 
indicata  porta  di  Pompei  presentava  precisamente,  per  la 
sua  struttura,  il  mezzo  da  potervi  calare  la  cataratta  impro- 
visamente,  allorché  l’inimico  per  caso  avesse  tentato  di 
aprire  a forza  la  seconda  porta,  e così  sarebbe  rimasto 
chiuso  nel  mezzo.  Questa  porta  si  offre  disegnata  nella 
Tav.VI,  ove  si  presenta  ideata  nello  stato  in  cui  si  trovava 
prima  della  distruzione  della  città  (53).  Circa  con  eguale 
disposizione  sembra  essere  stata  costrutta  la  porta  principale 
di  Augusta  nel  paese  degli  antichi  Salassi;  poiché  era  pure 
doppia  di  fronte  ed  aveva  una  apertura  grande  nel  mezzo 
con  due  minori  nei  lati, come  si  rappresenta  nella  Tav.YllI. 
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(52)  Cavelur  praeterta,  neporlae  suBieetis  ignibus  exuranlur.  Propter 
quod  sunl  coriis  et  ferro  tegendae.  Sed  amplius  prodest,  quod  invenit  an- 
tiquitas,  ut  ante  portam  addatur propugnacutum , in  cttjas  ingressu  ponitur 
eataracta  quae  annulis  ferreis , ac  funibus  pendei,  ut  si  hostes  intraverint 
demissa  eadem  extinguatur  inclusi.  Ila  tamen  sopra  portam  murus  est  or- 
dinaudus,  ut  accipiat  foramina,  per  quae  de  superiore  parte  effusa  aqua 
subjectum  restingual  incendium,  (yegeiio.  De  Re  Milit.  Lib.  IV. c.  4.)  Una 
tale  disposizione  si  conosce  essere  stata  da  tempi  antichi  praticata  ; poichida 
Livio  in  particolare  si  trova  indicato  il  modo  con  cui  si  dovea  alzare  siflatia 
cataratta.  {Livio.  Lib.XXVII.  c.  26.  e 28.)  Da  Enea  il  tattico  venne  riferito  su 
tal  proposito  che  allorquando  molti  nemici  avessero  voluto  entrare  si  potevano 
avere  in  potere,  col  lar  discendere  una  cataratta  a mezzo  dell'ingresso,  la  quale 
dovea  esser  fatta  di  grosso  legname,  ed  anche  ferrala.  Si  rdures  hostes  se  in fe- 
rant , et  volueris  eos  in  potestate  babere,  portam  cataractam  de  projectura 
suqrensam , quae  mediae  porlae  desaper  incumbit,  praeparabis  e lignis 
crassissimis  compaclum , alque  eadem ferrata  esto,  (Enea  Comment.  c.  39.) 

(53)  La  strada,  che  metteva  alla  descritta  porta  Erculanea,  si  trova  es- 
tere stata  adomata  con  i sepolcri  dei  più  celebri  uomini  del  paese,  come  pre- 
cisamente solevano  praticare  i Romani.  Quindi  i che  tutta  la  disposizione  di 
questo  monumento  presenta  l’ aspetto  di  una  delle  porte  di  cittì  costruite 
nel  tnnpo,  in  cui  i Romaoì  erano  giunti  alla  loro  maggior  grandezza. 
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I Romani  nel  tempo  della  lor  maggior  possanza , più 
avvezzi  a trionfare  per  vittorie,  che  aver  bisogno  di  forti 
ripari  contro  le  inimiche  aggressioni,  ebbero  motivo  d’in- 
nalzare pure  più  archi  di  trionfo,  dei  quali  ne  esamine- 
remo la  struttura  in  un  particolare  articolo,  che  porte  di 
città;  percui  si  trovano  poche  altre  simili  opere,  oltre  le 
già  osservate,  costrutte  con  buona  architettura.  Se  poi  al- 
cune porte  furono  in  tale  epoca  dai  Romani  edificate , si 
fecero  più  a motivo  di  onorare  qualche  impresa  che  per 
servire  di  riparo  contro  gl’ inimici.  A tale  scopo  sembra  es- 
sere stata  costrutta  da  Augusto  la  porta  nelle  mura  di  Fano, 
poiché  venne  destinata  palesemente  a servire  di  maggior 
decoro  alla  via  Flaminia  ch’egli  assunse  a ristaurare  con 
molta  magnificenza  (54).  Prima  che  vi  venisse  da  Costan- 
tino costrutta  al  disopra  una  galleria  ornata  con  colonne,  si 
trovava  questa  porta  augusta  formata  quasi  in  simil  modo 
della  erculanea  di  Pompei,  cioè  con  una  grande  arena- 
zione nel  mezzo  e due  minori  nei  lati,  e campita  sull’alto 
da  un  qualche  semplice  attico.  Questa  porta  si  offre  dise- 
gnata nella  Tav.  VII,  coll’aggiunzione  però  della  galleria 
superiore  fatta  da  Costantino  (55).  Parimenti  la  porta  di 


(54)  SvetOH.  in  Aug,  c.  30.  e Dion.  lÀb.  UII.  e.  22. 

(55)  Li  descrìtU  porta  di  Fano  trovandosi  esistere  nella  stessa  cittì, 
nella  quale  Vitnivio  aveva  edificata  la  basilica  ch'egli  ampiamente  descrìsse 
nei  suoi  precetti , ai  dedusse  da  alcuni  scrittori  che  fosse  pure  stata  dal  me- 
desimo architetto  diretta;  ma  di  questa  circostanza  non  si  rinviene  alcuna  noti- 
zia, ni  Vitruvio  ci  ha  lasciato  alcun  cenno.  La  medesima  porta  si  trova  peri 
fiancheggiata  da  due  torri  esternamente  rotonde,  come  prescrìsse  lo  stesso 
Vitruvio  doversi  in  tali  localitì  eseguire;e  similmente  costrutte  si  ha  cognizione 
che  fossero  le  torri  poste  nelle  mura  della  medesima  cittì  : ma  di  nessuna  si  i 
trovato  avanzo  bastantemente  conservato  onde  pot«-a  riconoscere  se  fossero 
in  essa  state  adottate  tutte  le  cose  che  ti  trovano  scritte  nei  precetti  Vitnt- 
viani . L’altro  monumento  innalzato  in  onor  di  Augusto  in  Bimini  al  mede- 
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Nimcs  sembra  essere  stata  innalzata  più  per  onorare  una 
qualche  impresa  imperiale,  che  servire  di  forte  riparo  con- 
tro gl’inimici.  Benché  ora  di  questa  porta  quasi  più  nulla 
rimanga  visibile  sopra  terra,  contuttociò  si  riporta  disegnata 
nella  Tav.  Vili,  ed  esposta  nel  suo  intiero  stato  con  le  due 
aperture  grandi  nel  mezzo  e le  due  minori  nei  fianchi , co- 
me si  deduce  dalle  rovine  superstiti. 

Dalle  descritte  porte  onorarie  sembra  che  avessero  avuta 
origine  sin  dal  tem|xi  di  Augusto  gli  archi  di  trionfo  propria- 
mente detti  : imperocché  non  avendo  i Romani  più  bisogno 
di  edificare  solidi  recinti  di  mura  e porte  fortificate , si  det- 
tero essi  ad  innalzare  archi  isolati  sommamente  decorati 
di  sculture,  i quali  dal  motivo,  per  cui  furono  elevati,  si 
dissero  trionfali,  come  si  dimostrei^  nel  seguito.  Ed  essendo- 
si per  tali  circostanze  stabilito  di  decorare  con  molti  orna- 
menti siffatti  monumenti,  si  venne  pure  a conservare  lo 
stesso  metodo  di  grande  decorazione  edificando  negli  ultimi 
anni  deirimpero  romano  le  porte  nei  recinti  delle  città, 
come  specialmente  ne  presentano  esempio  le  due  porte  che 
esistono  nella  città  degli  Autuni,  l’una  delle  quali  si  offre 
delineata  nella  stessa  Tav.  Vili;  imperocché  si  trovano  es- 
sere state  queste  decorate  con  arenazioni,  pilastrate,  e con 
altri  ornamenti  non  convenienti  al  carattere  delle  porte  for- 
tificate, e si  vedono  fatte  egualmente  a quella  di  Nimes  con 

timo  scopo,  doi  di  rendere  più  decoroso  il  luogo  in  cui  avea  termine  la  via 
Flaminia  dal  medesimo  imperatore  riaarcita,  adaltaodosi  di  troppo  all’arcbi- 
tetlura  degli  archi  di  trionfo , come  ultimamente  il  Ch.  Borghesi  lo  fece 
conoscere , verrli  nelle  illustrazioni  di  tal  genere  di  monumenti  nel  seguito 
considerato.  Alcuni  altri  pochi  esempj  di  simili  monumenti  ti  avrebbero  po- 
tuti riportare  all’oggetto  di  dimostrarne  maggiormente  l'architettura  di  tif- 
lalte  porle;  ma  per  non  essere  questi  eseguiti  iu  tempi  certi , e ridoUi  ora 
assai  imperfetti , non  ti  sono  impresi  a considerare. 
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doppie  arcuazioni,  perca!  si  dicono  geminate.  Similmente 
quelle  di  Verona,  riportate  nella  Tav.  IX,  si  trovano  es- 
sere state  eccessivamente  adornate:  ma  prima  d’impren- 
dere a descrivere  parzialmente  tutte  le  particolarita,  che  si 
rinvengono  in  tali  porte,  crediamo  opportuno  di  osservare 
alcune  cose  intorno  la  costruzione  delle  mura  edificate 
nella  ultima  epoca  deU’impero  Romano,  ossia  quelle  che 
costituivano  la  terza  specie  da  noi  distinta  (hfi). 

TERZA  SPECIE  DI  MURA.  Il  recinto  che  attual- 
mente circonda  la  più  grande  parte  di  Roma,  trovandosi 
composto  da  ragguardevoli  tratti  delle  mura  innalzate  da 
Aureliano  per  mettere  al  sicuro  la  città  dalle  scorrerie  ne- 
miche, che  in  allora  si  cominciavano  a temere  per  le  tri- 
ste conseguenze  accadute  sotto  Gallieno , ci  offre  molti 

(56)  Le  citù  governate  dai  Romani  conobbero  aver  bisogno  di  essere 
assicurale  con  forti  ripari  contro  le  aggressioni  nemiebe  solo  nel  tempo , in 
cui  regnando  Gallieno,  per  il  di  lui  cattivo  governo,  i popoli  del  Settentrione, 
devastando  le  Gallie,  penetrarono  in  Italia , ed  allorcbè  i Gemtani  nello  stesso 
tempo  giunsero  sino  a Ravenna,  secondo  quanto  principalmente  scrisse  Eutro- 
pio. In  allora  l’Italia  pianse  l’eccidio  di  mollissime  sue  cittì;  e Roma  stessa, 
mentre  Gallieno  era  intento  a far  la  guerra  ai  Germani,  fu  minacciata  da 
una  scorreria  che  fecero  gli  Sciti , dopo  di  aver  saccbeggiale  le  provincie 
Illirìcbe  ed  entrati  improvisamente  io  Italia.  {Zosim.L.Ix.y}.)Ver  tali  funeste 
circostanze  le  cittì  dell’Italia  principalmente  s’indussero  ad  ediScare  solide 
mura , e Verona  Ira  le  altre  sembra  essere  stata  una  delle  prime.  Iinperocchi 
leggesi  sopra  una  porta  tuttora  esistente  che,  per  comando  di  Gallieno  Au- 
gusto e per  sollecitudini  di  Aurelio  Marcellino  Duce  Decenario,  furono  fab- 
bricate le  mura  della  cittì  nel  breve  spazio  di  nove  mesi.  Onde  sollecitare 
maggionnente  tale  opera  furono  impiegate  pietre  di  diversa  specie  e marmi 
scolpiti  e scritti , ed  anche  pezzi  di  colonne  e varj  coruicianienli,  come  fu 
riconosciuto  dai  pochi  avanzi  che  rimangono.  (Maffei  Verona  illuslr.  Star, 
delta  Cinà  Uh.  VII.  ed  antich.  Rom.  c.  2.)  Per  le  medesime  riferite  cagioni 
furono  nel  seguito,  imperando  Aureliano,  edibcatelemura  intorno  Roma,  poi- 
ché questa  cittì  n’era  rimasta  aifalto  priva,  per  essere  divenute  quello  co- 
strutte da  Servio  intieramente  coperto  dalle  case  che  si  aggiunsero  alla  città 
nei  tempi  successivi. 
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interessanti  esempj , onde  stabilire  eon  precisione  il  vero 
metodo  tenuto  dai  Romani  nel  costruire  tali  opere  in  quei 
tempi,  benché  tale  recinto  sia  stato  in  molti  luoghi  ristau- 
rato  negli  stessi  tempi  antichi  dopo  la  caduta  dell*  impero 
Romano,  e quindi  di  nuovo  più  volte  risarcito  sotto  il  go* 
verno  Pontificio.  Non  avendo  riguardo  a quelle  particola- 
rità, che  si  trovano  in  detto  recinto  di  mura,  estranee  al 
sistema  di  fortificazione  e prodotte  dalle  disposizioni  prese 
per  sollecitare  l’opera , consistenti  in  specie  nell’aver  pro- 
fittato ora  d'alcuni  archi  degli  acquedotti , ora  delle  sostru- 
zioni dei  monti  ad  altro  oggetto  anteriormente  edificate, 
ed  ora  persino  di  alcuni  sepolcri,  anfiteatri,  ed  altri  edifizj 
eretti  nei  tempi  della  maggior  prosperità  dell’ impero,  si 
vedono  esse  comunemente  situate  più  nel  piano,  che  al 
ridosso  dei  monti , come  si  praticava  nei  tempi  anteriori , 
ed  anche  adattate  più  alla  disposizione  che  presentava  il 
fabbricato  esteso  molto  al  di  fuori  dell’antico  recinto  di 
Servio,  che  a qualunque  altra  particolarità,  come  si  può 
osservare  nella  Tav.I.  Vennero  tali  mura  generalmente  edi- 
ficate coll’opera  laterizia,  a differenza  delle  antiche  che 
furono  costrutte  con  pietre  quadrate;  ed  internamente  s’in- 
nalzavano queste  su  di  un’alto  basamento  (57),  sopra  al 
quale  stava  collocata  la  galleria  coperta  e composta,  tra  una 
torre  e l’altra,  da  cinque  in  nove  arenazioni  di  proporzioni 
molto  elevate.  Sopra  a tali  arenazioni  stava  quindi  prati- 
cata la  galleria  superiore  scoperta,  che  serviva  per  situarvi 
le  milizie  impiegate  alla  difesa;  mentre  la  inferiore  servire 

(57)  Allorché  od  tale  basamento  si  elevava  a molta  altezza  dal  suolo 
interoo , vi  si  praticava  sopra  ora  col  mezzo  di  piccole  scale  esterne , ed  ora 
col  mezzo  di  particolari  porte  che  comunicavano  a scalette  interne.  SilTattc 
disposizioni  venivano  ordinate  a seconda  del  piano  che  prensentava  il  terreno. 
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solo  per  comunicare  da  un  luogo  all’altro,  e per  fare  pic- 
cola difesa  col  mezzo  delle  feritoje,  ossiano  balestriere,  bal- 
listaria,  che  in  alcuni  casi  si  trovano  essere  stale  praticate 
nel  corrispondente  muro  esterno.  Nelle  torri  poi  vi  sta- 
vano le  scale  necessarie  onde  salire  ai  due  piani  delle  gal- 
lerie, ed  al  piano  superiore  delle  medesime  torri.  Comu- 
nemente si  elevavano  queste  torri  a maggiore  altezza  delle 
mura , in  modo  che  servivano  al  doppio  uso,  cioè  dì  con- 
tenere le  scale  per  la  comunicazione  dei  varj  piani,  e di  di- 
fendere c rendere  più  forti  le  stesse  mura.  Nella  Tav.  X si 
riporta  disegnato  il  tratto  della  parte  interna  delle  stesse 
mura , che  corrisponde  tra  la  porta  Àsinaria  e la  Prenestina. 
Kstcriormente  poi  queste  stesse  mura  presentavano  il  sem- 
plice l’aspetto  di  un’alto  muro  coronato  da  merli,  e forticato 
con  torri  sporgenti  in  fuori,  nel  modo  che  sì  of&e  disegnato 
nella  Tav.  X,  ove  si  rappresenta  il  medesimo  tratto  di  mura, 
che  esiste  tra  le  indicate  porte,  c che  si  congiunge  aH’anfì- 
teatro  Castrense  (58).  1 merli  che  coronavano  le  medesime 
mura  si  trovano  essere  disposti  comunemente  ad  egual  di- 
stanza, ed  hanno  ragguagliatamente  da  due  in  tre  piedi  di 
larghezza. 

Le  torri  poste  nelle  descritte  mura  si  rinvengono  co- 
strutte più  di  frequente  sulla  forma  quadrata,  e sporgenti 
molto  in  fuori  verso  la  parte  esterna.  Quelle  torri  poi,  che  si 
trovano  esistere  nei  lati  delle  porte,  ora  sono  quadrate,  ora 
tonde,  ora  poligone,  ed  ora  inferiormente  quadrate  e su- 

(58)  Nell’esterno  di  tali  mura,  e principalmente  nelle  faccle  delle  torri, 
si  trovano  essere  state  praticate  alcune  feritoje,  tanto  par  servire  alla  difesa , 
quanto  per  dare  un  poco  più  di  luce  alle  scale  interne  delle  torri.  Queste  feri- 
loje,  poste  nelle  mura , corrispondevano  all’altezza  di  un  uomo  al  di  sopra  del 
piano  della  gallerìa  inferiore. 
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pcriormente  tonde , come  per  esempio  sono  quelle  poste  a 
lato  della  porta  Appia;  laonde  non  si  può  conoscere  essere 
stato  dagli  antichi  praticato  alcun  determinato  metodo  nel 
costruire  tali  opere,  e ci  limiteremo  a stabilire  essersi  lungo 
le  mura  fatte  le  torri  più  comunemente  quadrate,  ed  a 
lato  delle  porte  tonde  (59).  La  distanza  fra  una  torre  e 
l’altra  si  trova  essere  stata  ragguagliatamente  praticata  da 
cento  a centocinquanta  piedi,  ove  peraltro  non  mancano 
torri  intermedie,  e difBcilmente  si  rinviene  estendersi  ai 
duecento  piedi;  laonde  la  portata  dell’arco  comune  si  può 
stabilire  essere  stata  di  circa  centotrenta  piedi  (60). 

Intorno  alle  mura  vi  doveano  essere  le  fosse  praticate 
per  dare  maggiore  altezza  alle  stesse  mura  e rendere  più  dif- 
hcile  aU'inimico  l'approssimarsi  alle  medesime:  ma  siccome 
tali  fosse  si  trovano  ora  quasi  tutte  per  intiero  riempite  di 
terra,  cosi  non  potendone  conoscere  alcuna  precisa  misura, 
converrà  attenersi  a quanto  in  particolare  scrisseVegezio  per 
averne  qualche  cognizione.  Le  fosse  innanzi  le  mura  si  do- 
veano, secondo  il  detto  smttore,  fare  larghissime  ed  altis- 
sime; affinchè  non  si  potessero  agevolmente  appianare  colla 
terra  dagli  assalitori , ed  anche  reuscisse  fàcile  il  riempirle 


(59)  Le  mure  delle  cilù,  fortificate  in  circa  nella  stessa  epoca,  ai  trovano 
generalmente  essere  stale  formate , come  le  Aureliane  di  Roma  , con  le  due 
gallerie  coperte  e scoperte , e munite  di  torri  quadrale.  Tali  erano  tra  le  altre 
le  mura  della  citili  di  Porto  fondata  alla  foce  minore  del  Tevere,  le  (piali  si 
giudicano  essere  state  innakale  incirca  al  tempo  di  Costantino,  come  si  può 
conoscere  dalle  tracce  che  rimangooo. 

(60)  Tutte  le  osservazioni  fatte  a tal  riguardo  portano  generalmente  al 
medesimo  risultato,  nonostante  si  conosce  che  la  distanza  del  tiro  delle  frecce 
doveva  essere  vario  e dipendere  dalla  maggior  o minor  forza  ed  agilitli  degli 
arcieri,  e dalla  hontò  degli  islrumenti.  Peraltro  nelle  mura  più  antiche,  tro- 
vandosi le  torri  disposte  a maggior  disunza,  sembra  che  in  allora  maggiore 
fosse  anche  comunemente  il  tiro  degli  archi. 
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d’acqua  [jcr  impedire  chesi  scavassero  cuniculi sotterra (61). 
Ciò  che  vedesi  prescritto  nella  prima  parte  dei  detto  pre- 
cetto si  poteva  effettuare  in  ogni  luogo  che  non  fosse  di 
troppo  montuoso  e di  assai  irregolare  disposizione  : ma  ciò 
che  viene  indicato  nella  seconda  parte  si  poteva  praticare 
solo  in  quelle  località  piane  ed  atte  a potersi  cuoprire  con 
l’acqua  ad  una  ragguardevole  altezza,  le  quali  proprietà  non 
sono  facili  a rinvenirsi,  nè  adattarsi  con  comuni  lavorazioni. 

Le  porte,  che  si  trovano  esistere  nel  suddetto  recinto 
di  Roma , si  vedono  quasi  tutte  ristaurate  nei  tempi  poste- 
riori alla  costruzione  delle  mura:  ma  evidentemente  essen- 
dosi in  esse  conservata  la  primitiva  loro  disposizione,  così 
ne  considereremo  l’architettura  delle  principali  che  ci  ri- 
mangono,onde  stabilirne  qualche  sistema. Cominciando  pri- 
mieramente dall’esaminare  la  porta  Appia,  situata  sulla 
celebre  via  di  tal  nome,  che  usciva  dalla  porta  Capena  del 
recinto  di  Servio,  si  trova  questa  composta  con  una  sem- 
plice apertura  arcuata,  su  cui  si  è elevata  una  galleria  co- 
perta, che  serviva  all’oggetto  di  non  interrompere  la  comu- 
nicazione colle  torri  laterali,  e per  difendere  l’accesso  alla 
stessa  porta  nel  modo  che  si  offre  nella  Tav.  XI.  Le  torri , 
come  si  disse  poc’anzi,  sono  inferiormente  quadrate,  e nella 


(61  ) Fotsae  aulmt  ante  urbes  laiiuimae,  althsimaeque  facìendae  nini, 
ut  nec  facile  potsint  coaequari , repterique  ai  obsidentibus , et  cum  aquae 
coeperint  inundari  ab  adversario  cuniculum  continuari  minime  patiuntar. 
Kam  duplici  modo  opus  subterrannun  peragi  earum  altitudine  et  innun- 
datione  prokibetur.  {Fegezio.  Lib.  IF,  c.  5.)  Giuebè  dod  in  tulle  le  si- 
luaiioni  si  poleviuio  fare  cuoprire  dall’acqua  le  fosse  intorno  le^mura:  ma 
solo  dove  queste  si  trovavano  livellale  sopra  un  piano  regolare  e per  poco 
inclinato,  accadeva  perciò  che  non  in  tutte  le  fosse , scavate  del  d’intorno 
delle  mura  di  Roma,  si  poteva  mantenervi  l'acqua  conlinuaroenle , perchè  le 
mura  furono  situale  comunemente  io  luoghi  non  ben  piani. 
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parte  superiore  tonde:  ma  tale  particolarità,  più  che  ascri- 
verla a qualche  determinato  sistema,  si  conosce  chiaramente 
essere  derivata  dalle  aggiunte  fatte  in  diversi  tempi;  giac- 
che sono  bene  apparenti  i differenti  metodi  di  costruire  ivi 
impiegati  (62).  La  porta  Àsinaria,  situata  sulla  via  di  tal 
nome,  si  trova  essere  stata  costrutta  intieramente  coll’opera 
laterizia,  e con  torri  tonde  elevate  a molta  altezza,  e situate 
accanto  a delle  quadrate , simili  a quelle  delle  mura;  percui 
pare  che  la  porta  sia  stata  costrutta  neirintervallo  di  due 
torri  posteriormente  alle  mura.  La  porta  Pinciana,  la  Sala- 
ria , la  Tihurtina , ed  il  maggior  numero  delle  altre  porte 
di  Roma,  si  trovano  essere  state  costrutte  con  una  semplice 
apertura  arcuata  e fatta  con  pietre  quadrate,  in  modo  assai 
simile  a quanto  si  vede  praticato  nella  porta  Latina,  che  si 
riporta  disegnata  nella  medesima  Tav.  XI,  colla  diversità 
peraltro  che  la  porta  Tihurtina  nei  fianchi  ha  torri  qua- 
drate, mentre  le  altre  anzidette  le  hanno  più  comunemente 
tonde  (63).  La  porta  Ostiense  poi  si  trova  internamente  es- 

(62)  Ri  pericdie  dalla  suddetta  particolaritli  si  può  dedurre  che  le  torri 
quadrate  siano  d’inveDzioue  anteriore  alle  rotonde , come  qualche  scrittore 
ha  preteso  ulUuHmeiite  di  dimostrare:  imperocché  le  une  e le  altre  specie 
di  torri  si  conoscono  essere  state  impiegate  in  tempi  assai  anteriori  alla  costru- 
zione di  questa  porta.  Nella  sua  primitiva  struttura  la  stessa  porta  terminava 
forse  con  miglior  decorazione  di  quella  che  attualmente  vi  rimane , ed  era 
probabilmente  atata  cpstrutta  con  pietre  qiudrate , disposte  nel  modo  consi- 
mile che  si  trova  praticato  nella  parte  inferiore  : ma  di  tali  opere  non  ne 
rimangono  piò  alcune  treccie. 

(63)  La  descritta  porta  Tihurtina  ai  trova  per  una  particolarìti  locale 
praticata  nel  monumento  delle  acque  Marcia,  Tepula,  e Giulia,  ove  il  loro 
acquedotto  veniva  a riferire  dopo  di  aver  servito  per  il  tratto , che  sta  tra 
questa  stessa  porla  e la  Prenestioa,di  mura  della  citti,  essendosi  perciò  chiusi 
gli  archi,  e fbrti6cato  tutto  il  detto  tratto  con  torri.  Similmente  la  auzidella 
porta  PretMSlioa  si  trova  essere  stata  praticata  nel  grandissimo  monumento 
delle  acque  Claudia  e Aniene  nuovo , di  coi  internamente  ne  rimane  tutta  la 
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tere  stata  costrutta  a doppia  arcuazione,  come  si  rappre- 
senta nella  Tav.  XII;  e questa  disposizione  si  credette  da 
alcuni  moderni  scrittori  di  cose  antiche  espressamante  ivi 
praticata;  perchè  la  via,  che  si  dirigeva  verso  Ostia,  per 
maggior  comodo,  si  giudicava  essere  stata  suddivisa  pure  in 
due  parti  (64).  Ma  osservando  che  la  porta  Portuense,  di- 
strutta nel  tempo  di  Urbano  Vili,  era  egualmente  compo- 
sta a due  arcuazioni,  come  eran  fatte  molte  altre  porte  che 
quivi  in  appresso  considereremo,  si  dovrà  perciò  credere 
che  tale  pratica  si  sia  introdotta  pel  solo  oggetto  di  ottenere 
nell’ingresso  delle  città  un’ampio  e comodo  accesso.La  detta 
porta  Ostiense  poi  esternamente  lii  ridotta,  nei  tempi  poste- 
riori alia  sua  prima  costruzione , ad  una  sola  apertura  con 
due  torri  tonde  nei  lati,  costrutte  in  cgual  modo  di  quelle 
delle  porte  Salaria,  Pinciana  e Latina  di  sopra  indicate, 
come  vedesi  disegnata  nella  stessa  Tav.  XII.  Le  altre  par- 
ticolarità, che  si  trovano  esistere  nelle  porte  di  Roma  del  re- 
cinto di  Aureliano,  sono  derivate  evidentemente  da  qualche 
caso  parziale , e non  alcun  sistema  determinato,  come  tali 
per  esempio  sono  quelle  circostanze,  che  si  trovano  nella 
struttura  delle  porte  Tiburtina  e Preneslina,  le  quali,  per 
essere  state  formate  negli  acquedotti  di  diITcrenti  acque,  si 
sono  COSI  dovute  adattare  alle  opere  che  già  si  erano  sta- 
bilite. Anche  una  particolare  disposizione  si  rinviene  nella 
porta  chiusa,  che  esiste  tra  la  porta  Nomentana  e la  Tibur- 
tina e che  corrispondeva  all’antica  portaViminale  del  primo 
recinto,  la  quale  non  si  trova  essere  stata  munita  con  torri 


decorazione.  Dì  questa  specie  di  trapassi  praticati  negli  acquedotti  nei  luo- 
ghi ove  passavano  le  vie  « e rappresentati  come  porte,  se  ne  terrà  discorso 
nel  parlare  d^li  acquedotti  in  particolare  in  questa  stessa  seconda  parte* 
(64)  àfaffcL  F'eronii  Illustra  Antiche  Romwie  c.  2. 
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ili  alcuna  specie;  perchè  veniva  abbastanza  difesa  dal  muro 
degli  alloggiamenti  pretoriani  che  si  protraeva  molto  in 
fuori  nel  suo  lato  sinistro;  onde  solo  per  questa  particola- 
rità diveniva  scea,  e non  per  propria  struttura. 

Nel  recinto  delle  antiche  mura  di  Signia,  già  conside- 
rate tra  le  opere  di  prima  maniera,  si  trova  esìstere  una 
porta  formata  con  regolare  costruzione  di  opera  quadrata 
a due  arcuazioni,  come  si  può  conoscere  dal  suo  prospetto 
che  si  offre  delineato  nella  Tav.  IV.  A.  Una  tale  porta  si 
deve  annoverare  tra  quelle  erette  nei  tempi  dell’impero  ro- 
mano, come  lo  furono  le  altre  ora  considerate;  perchè  dif- 
ferisce assai  nella  sua  struttura  da  quelle  costrutte  nei  tempi 
anteriori  al  recinto  delle  mura. 

Nelle  mura  innalzate  intorno  la  città  di  Verona  al 
tempo  di  Gallieno  esiste  una  grande  porta  detta  da  quei 
del  paese  dei  Borzari  (G5).  Si  vede  questa  composta  con  due 
arcuazioni,  su  cui  vennero  eretti  due  ordini  di  gallerie  ec- 
cessivamente caricate  di  varj  ornamenti  di  cattivo  stile,  e 
propri!  del  tempo  in  cui  fu  innalzata  l'opera.  Le  gallerie 
sembrano  essere  stiite  praticate  per  mantenere  la  comuni- 
cazione libera  con  i differenti  piani  delle  torri,  che  dove- 
vano stare  nei  fianchi , c che  ora  più  non  esistono.  Questa 
porta  si  offre  delineata  nella  Tav.  IX.  Un’altra  porta  esiste 
pure  in  Verona  lungo  la  via  detta  dei  Leoni,  la  quale  trovasi 
essere  stata  formata,  in  egual  modo  della  anzidetta,  con 

(65)  La  mddetta  porta,  per  l'ecceaaiva  quanlitii  degli  omameoti  impiegati 
in  tulle  le  tue  più  minute  parti,  la  fecero  credere  essere  stata  edificata  io  tem- 
po anteriore  alla  costruxione  delle  mura  : ma  considerandone  il  cattivo  stile 
dei  medesimi  ornati  la  dichiarano  particolarmente  opera  di  tale  epoca,  te  non 
pure  posteriore:  imperocché  il  hrevc  tempo  impiegato  nella  costrusione  delle 
mora,  dimostrato  nella  iscrizione  scolpita  sopra  la  medesima  porta,  ci  Ci  sup- 
porre che  sia  stata  compita  nel  seguito  dopo  di  essere  state  terminate  le  mora. 
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<lue  aperture,  come  si  vede  rappresentata  nella  Tav.  IX, 
differiva  però  nella  decorazione  della  sua  parte  superiore, 
nella  quale  non  venne  replicata  la  seconda  galleria,  ina 
bensì  innalzati  due  pilastri  per  parte,  con  una  specie  di 
grande  nicchia  nel  mezzo,  la  quale  serviva  evidentemente 
per  contenere  una  qualche  grande  statua  onoraria.  Questa 
stessa  porta  presenta  inoltre  altra  particolarità  di  riguardo , 
quale  è quella  che  dietro  la  sua  fronte  vi  rimangono  trac- 
eie  di  altra  porta  anteriore  formata  pure  con  due  arena- 
zioni , e con  al  disopra  due  ordini  di  gallerie  disposte  come 
quelle  dell’anzidetta  porta  dei  Borsari.  Lo  stile  impiegato 
neirarchitcttura  di  questa  seconda  fronte  fa  conoscere  es- 
sersi tale  monumento  precisamente  costrutto  nella  sua  orì- 
gine per  uso  di  porta  di  città,  benché  si  creda  comune- 
mente costituito  a servir  di  porta  del  foro  giudiziale;  giac- 
che non  si  hanno  cognizioni  per  stabilire  che  gli  antichi  nei 
loro  fori  praticassero  di  costruire  simili  porte  (CO).  Il  pro- 
spetto di  questa  seconda  fironte  si  offre  nella  stessa  Tav.  IX. 

Le  porte  dell’antica  città  degli  Àutuni  nella  Francia, 
dette  ora  l’una  di  S.  Andrea,  e l'altra  di  Arroux,  si  tro- 
vano essere  state  costrutte  pure  a doppie  arcuazioni  e con 
due  aperture  minori  nei  fianchi.  Al  disopra  di  tutte  due 
queste  porte  ricorrevano  le  gallerie  di  un  sol  piano,  e deco- 
rate con  arcuazioni  di  proporzioni  alquanto  elevate.  Nel- 
la Tav.  Vili  si  offre  delineata  la  fronte  di  una  di  queste 

(66)  Mafpci.  Verona  Illustr.  Antie.  Som,  c.  2,  Essendo  rinutsie  in 
Verona  solo  poche  traccie  delle  mura  innalzate  nel  tempo  di  Gallieno , non 
poti  il  MaOei  riconoscere  se  tali  mura  passassero  pel  luogo,  ove  sta  collocata 
la  detta  porta,  perciò  la  credette  destinata  ad  altro  uso;  ma  il  carattere  della 
fronte  piò  interna  i troppo  confacente  a quello  delle  antiche  porte  di  cittò 
per  non  poterla  credere  quale  quivi  si  considera;  e ciò  meglio  si  farò  cono- 
scere nella  sua  descrizione  particolare  riportata  nella  parte  terza. 
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due  porte,  cioè  quella  detta  di  S.  Andrea,  unitamente  a 
quella  di  Nimes  (67). 

La  porta  di  Fano  si  dimostra  pure,  per  le  iscrizioni 
che  stavano  scolpite  sopra  la  sua  fronte,  essersi  ristabilita 
e maggiormente  adornata  nel  tempo  che  si  risarcirono  le 
mura  della  cittk  sotto  l’impero  di  Costantino  (68).  In  tale 
occasione  sembra  essere  stata  ridotta  questa  porta  alla  forma 
delle  altre,  che  in  allora  si  solevano  costruire  aggiungcn* 
dovi  la  galleria  superiore  per  comunicare  al  coperto  da  una 
aU’altra  delle  mura.  Una  tale  disposizione  ci  comprova  sem- 
pre più  il  metodo  sovraindicato  di  costruire  le  porte  di  città, 
e quale  era  lo  stile  di  decorazione  tenuto  più  comunemente 

(67)  Quut  egualmente  disposto  delle  descrìtte  porte  degli  Autuni  si 
trova  essere  un'  arco  esistente  nel  paese  dei  Santoni , Saintes , nella  Francia 
[Caylus.  Antiquités  HonuUnes  et  Gauloises  Tom,  III.  pag.  100  et  101.)  Ha 
questo  monumento  per  la  sua  posizione  si  conosce  essere  stato  più  una  specie 
di  arco  trionfale  o onorario,  che  una  porta  di  città,  perciò  a suo  luogo  me- 
glio se  ne  considererà  la  sua  architettura. 

(68)  Mancini  e Borghesi  Illustr.  deWarco  di  Augusto  in  Fano.  Vi  sono 
poi  diversi  altri  monumenti  di  questo  genere , sopra  i quali  si  sarebbero  po- 
tute estendere  queste  osservazioni:  ma  essendo  questi  di  epoca  anche  molta 
incerta,  uè  potendosi  bene  conoscere  la  loro  intiera  disposizione,  non  si  sono 
quivi  riportati.  E tra  questi  si  poti-à  considerare  l' edihrìo  tuttora  esistente  in 
Torino,  che  vien  detto  porta  Palatina.  Fu  questo  credulo  da  alcuni  essere 
stata  una  delle  porte  di  detta  città , ediBcata  in  circa  nel  tempo  in  cui  teneva 
rimpero  Gallieno,  ed  allorché  l'Italia  cominciava  ad  esser  minacciata  dalle 
invasioni  straniere:  ma  invece  il  Ch.  Cav.  Corderò  di  S.  Quintino  ha  dimo- 
stralo essere  stato  questa  monumento  più  probabilmente  edificato  nel  tempo 
del  dominio  Longobardo.  {Dell' Italiana  Architettura  durante  la  domina- 
lione  Longobarda)  A tale  sue  osservazioni  aggiungeremo  che  se  al  di  sopra 
vi  ciaix}  stale  costruite  decisamente  grandi  abitazioni,  non  poteva  essere  una 
porla  elevala  nei  tempi  dei  Romani;  poiché  siffatti  monumenti  da  questi 
innalzati,  si  trovano  avere  bensì  al  di  sopra  delle  porle  con  diversi  ordini  di 
gallerie  per  comunicare  al  coperto  dall'una  all'altra  parte  delle  mura,  ma  non 
mai  abitazioni.  L' aspetto  di  questo  edilìzio  adomato-cea  molli  comiciamenli , 
ai  trova  compreso  nella  raccolta  dei  disegni  inediti  del  San.Oallo  che  stanno 
alla  Barberiniana. 
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in  simili  opere  neU'ultimo  periodo  deirimpero  romano.  Un 
tal  carattere  si  trova  confermare  ancora  in  altri  monumenti 
varii  che  rinvengtmsi  in  paesi  : ma  per  essere  essi  meno  con- 
servati e di  minor  importanza,  si  tralasciano  dal  riferirli. 

Riassumendo  le  osservazioni  fatte  sulle  mura  e sulle 
porte  degli  antichi  recinti  delle  città  dei  Romani , potremo 
conchiudere  che  le  mura  primitive  erano  più  comunemente 
costrutte  a seconda  delle  qualità  dei  materiali , che  oRìri- 
vano  le  località;  cioè  ora  con  pietre  quadrate,  come  le  ro- 
mane di  Servio,  ed  ora  con  pietre  poligone  irregolari,  come 
le  signiane  e le  circeiensi  ed  adattate  generalmente  alla  fór- 
ma delle  elevazioni  dei  colli  su  cui  stavano  situate.  Cosi  si 
formarono  grandi  massi  di  costruzione  al  ridosso  della  parte 
superiore  delle  stesse  elevazioni  naturali, senza  alcuna  galle- 
ria regolarmente  disposta;  mentre  solo  alcune  poche  furono 
situate  nel  piano  e formate  con  argini,  fosse  e torri,  come 
erano  quelle  edificate  in  Roma  tra  la  porta  Collina  e la 
Esquilina.  Quindi  quelle  poche  mura  innalzate  nei  tempi 
medj  del  dominio  romano,  erano  state  costrutte  con  mi- 
glior sistema,  praticandovi  al  disopra  una  galleria  conti- 
nuata, e scale  disposte  entro  le  torri  per  salire  sopra  la 
parte  superiore,  e munite  con  argini  e fosse,  come  le  pom- 
pe] a ne  e le  augustane  d’Aosta.  Infine  quelle  innalzate  negli 
ultimi  tempi  dell’impero,  siccome  edificate  comunemente 
con  estrema  sollecitudine,  onde  formare  pronti  ripari  alle 
incursioni  dei  popoli  settentrionali,  così  vennero  meno  di- 
ligentate,  e spesso  costrutte  o con  pietre  tolte  dagli  edifizj, 
come  le  veronensi  di  Gallieno,  o con  l’opera  laterizia, 
come  le  romane  di  Aureliano  : ma  avevano  peraltro  queste 
ben  disposte  torri  quadrate  e tonde,  e gallerie  in  due  ordini 
costrutte. 
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Le  porte  innalzate  nei  recinti  di  prima  maniera  si  tro- 
vano essere  state  comunemente  di  semplici  forma,  ed  adat- 
tate ai  materiali  con  cui  erano  costrutte,  cioè  ora  composte 
con  una  sola  apertura  arcuata,  come  la  nolense  di  Pompei, 
ora  quadrangolare,  come  la  signiana  minore,  ed  ora  a sesto 
acuto  troncato  superiormente,  come  l' altra  signiana  detta 
Saracinesca;  e solo  la  celebre  porta  norbana,  presenta  l’as- 
petto di  una  porta  fortificata  a sinistra  con  una  torre  tonda , 
in  egual  modo  di  quelle  che  i Greci  dicevano  maaà.  Le  porte 
poi  delle  mura  erette  nella  seconda  epoca  rinvengonsi  gene- 
ralmente in  miglior  modo  costrutte,  e formate  ora  con  una 
sola  apertura,  ora  con  due,  praticando  queste  a seconda  del 
bisogno  che  si  aveva  onde  formare  un  più  ampio  luogo  di 
trapasso,  e per  Io  stesso  motivo  aggiungendovi  due  altre 
aperture  nei  fianchi,  per  le  persone  a piedi.  Inoltre  si  face- 
vano anche  doppie  di  profondità  con  portico  nel  mezzo, 
come  si  trova  praticato  nell’erculanca  di  Pompei,  e com- 
pite sull'alto  da  piccoli  attici , come  vedesi  ^guito  in  quel- 
la di  Nimes,  ed  anche  in  quella  di  Fano,  prima  che  venisse 
aggiunta  l’opera  ordinata  da  Costantino.  Quelle  porte  poi 
innalzate  negli  ultimi  recinti  di  mura,  sembrano  essere  state 
comunemente  formate  tanto  con  una  sola  apertura,  quanto 
con  due  egualmente  grandi  ed  altre  minori  nei  fianchi,  a 
seconda  del  bisogno  e della  località,  e sopra  di  esse  venne 
elevato  un’ordine  di  galleria  coperta,  come  vedesi  prati- 
cato nella  Fanensc,  quale  fu  ridotta  al  tempo  di  Costantino, 
ed  in  quelle  degli  Autuni,  o anche  con  due  ordini  di  gal- 
lerie coperte,  come  nelle  veronensi. 

In  conferma  di  queste  disposizioni  adottate  dagli  anti- 
chi, tanto  nelle  mura  quanto  nelle  porte,  si  possono  rinve- 
nire molti  documenti  nelle  molte  rappresentanze  di  simili 
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opere  che  si  hanno  nelle  scultare  figurate  in  bassorilievo, 
ed  in  particolare  in  quelle  che  adornano  le  colonne  coclidi 
di  Trajano  e di  M.  Aurelio,  e gli  archi  di  trionfo,  eretti 
allo  stesso  Trajano  a Benevento,  ed  in  Ancona,  ed  in  quello 
di  Settimio  Severo  in  Roma,  come  ancora  in  altre  tante 
sculture  che  si  rinvengono  fuor  d’opera  in  diversi  musei  : 
ma  per  riguardo  alle  mura  essendo  queste  spesso  nei  b as- 
sirilievi, onde  lasciare  trionfare  le  figure,  ridotte  a piccole 
proporzioni,  ed  anche  solo  tali  rappresentanze  eseguite  al 
solo  oggetto  di  dimostrare  il  semplice  aspetto  esterno  delle 
mura  munite  con  poche  torri,  perciò  non  si  è giudicato 
utile  al  nostro  scopo  d’imprendere  su  di  esse  un  particola- 
re esame  (69).  In  alcune  medaglie  poi , trovandosi  effigiate 
porte  più  nobili  di  qualcheduna  di  quelle  che  abbiamo  dai 
monumenti,  se  ne  sono  perciò  riportate  diverse  nella  Ta- 
vola Vili,  e tra  queste  quella  di  Claudio  rappresentante  i 
castri  Pretoriani  coll’indicazione,  IMPERATORE  RECE- 
PTO.  Altra  di  Adriano  colla  porta  di  Bizia  città  dellaTracia 
e col  nome  di  Iteio  Ruflb  legato  di  tale  imperatore;  quindi 
altra  di  Gordan  Pio  colla  porta  di  Adrianopoli;  ed  inoltre 
altra  rappresentante  la  porta  di  Nicopoli  in  Epiro  fatta  da 
Adriano  con  tre  aperture. 

Con  le  descritte  opere  adunque  gli  antichi  Romani 
munivano  non  solo  le  città  propriamente  dette , urbes , le 


(69)  Le  soddeUe  nppresenUmze,  che  si  troveno  scolpite  nei  bassirilievi 
degli  srcbi  di  trionfo  che  sono  io  Rome,  s Benevento  ed  altrove,  ed  in  quelli 
delle  colonne  coclidi  di  Trajano  e di  M.  Aurelio,  furono  in  particolare  ritratte 
dai  Sante  Bartoli , e nei  loro  libri  si  possono  osservare  da  coloro  ai  quab 
non  è concesso  di  esaminarle  sui  proprj  monumenti.  Ma  se  si  osserva  d'altronde 
che  tali  rappresentante  di  mura,  dovendo  comunemente  essere  relstivc  a città 
soggiogate  dai  Romani,e  non  a quelle  da  loro  edificate.si  potrà  perciò  stabilire 
che  nò  anche  propriamente  per  opere  romane  si  devono  considerare. 
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quali  venivano  costituite  in  tale  quantità  col  inezio  del  già 
indicato  solco,  che  si  tirava  intorno  ad  esse,  secondo  l’antico 
rito  etrusco:  ma  pure  quel  luogo,  che  si  nomava  opfndum 
daH’opposizione  che  presentavano  aH'inimico  le  stesse  opere, 
tanto  per  la  sua  grandezza  quanto  per  le  mura  diflèriva  da 
quei  luoghi  che  si  designavano  coi  nomi  vicus,  casteUum, 
e pagHS.  Con  simili  opere  si  fortificavano  pure  quei  luo- 
ghi che  venivano  stabiliti  per  l’abitazione  delle  colonie  e 
che  col  nome  colonia  pur  designavansi;  e cosi  il  municipio, 
municipium,  ed  il  castro,  castrarne  poc’anzi  descritti.  Le 
opere  medesime  poi,  con  le  quali  si  munivano  tutti  gl’ in- 
dicati luoghi  di  abitazione,  si  distinguevano  in  muri,  moe- 
nia,  e murus,  nelle  torri,  turres,  nei  propugnacoli,  pro~ 
pugnacula,  ossia  nella  parte  superiore  delle  mure  munite 
di  merli,  pinnae,  su  cui  si  combatteva,  nelle  opere  esterne, 
promurales,  c nelle  porte,  portae,  di  varia  forma,  come  si 
sono  negli  antecedenti  ragionamenti  descritte  (70). 


(70)  Db  Isidoro  si  trovano  in  particolare  annoverate  tutte  le  suddette 
opere  colla  seguente  spiegatioue.  Civitas  est  hominum  multiludo  tocielalit 
vinculo  adunala,  dieta  a civibut,  id  est  ab  inrolii  ipsis  urbis,  prò  eo  quod 
plurintorum  consciseat  et  contineat  vitas.  ffam  urbs  ipta  moenia  sani:  ci- 
vitas  aulem  non  saia,  sed  babittUores  vocantur.  Tres  aulem  suni  societa- 
tes:  familiarwn,  urbium,  genlium.  Orbi  vacata  ab  orbe,  quod  antiquae  ci- 
vitates  in  orbei  fiebani;  vet  ab  orbo  parte  aratri  quo  muri  designabantur, 
onde  est  illud.  Optavitque  locum  regno  et  concludere  solco.  Locus  enim 
futurae  civilalii  solco  designabalur,  id  est,  aratro.  Calo,  qui  urbem  inquit 
novam  condii,  tauro  et  vacca  arei,  ubi  araverit,  murum  faciai:  ubi  portam 
vuli  esse , aratrum  sustoUal  et  portet , et  portam  vocel.  Ideo  aulem  urbs 
aratro  ciramdabatur  dispari  sexu  iuveneorum,  propter  commixtionan  fa- 
miliarum,  et  imaginem  terenlii,fructumque  reddenlis.  Urbi  autem  aratro 
consUlur  ; aratro  vertitur.  Onde  Horatius  , imprimeretque  muris  hostile 
aratrum.  Oppidum  quidam  ab  oppositione  murorum  dixerunt  : alij  ab  Oju- 
btts  recondendii  : eo  quod  sit  munitum,  alij  quod  sii  in  eo  conventus  ha- 
bitantium,  et  opem  det  mutuam  centra  hostein.  Nam  primum  homines  tan- 
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DISPOSIZIONE  DEGLI  EDIFIZJ  ENTRO  LE  CIT- 
TA . Dopo  la  costruzione  delle  mura,  lo  scrittore,  che  ab- 
biamo scelto  per  guida  in  tutte  queste  ricerche,  prescrisse 
alcune  norme  che  si  dovevano  osservare  per  disporre  le  vie 
interne  nelle  città , in  modo  che  non  fossero  esposte  alle  arie 
perniciose  alla  salute  degli  abitanti,  e che  non  seguissero 

quam  nudi  et  inerrtiet , ntc  cantra  helvat  praesidia  hahAant,  nec  rece- 
plaealtt  frigorit  et  calorit , nec  ipti  inter  te  hominet  ab  hominihut  tatit 
erant  tati.  Tandem  naturali  toleriia  tpehtncit  silvettributiftte  tegumentis 
tuguria  libi  et  cosai  virgaltis  arundinibusqae  contexaerunt,  quo  eiiet  vita 
lutior,  ne  Ut  qui  nocere  possent  aditui  esset.  ÌJaee  est  erigo  oppidorum  , 
quae  quod  opem  darent,  idcirco  oppida  nominala  dixerunt.  Oppidum  cut- 
tem  magnitudine  et  moenibut  discrepai  a Vico,  et  coltello  et  pago.  Civitales 
autem  aut  coloniae,  aut  municipio,  aut  vici,  aut  castella,  aut  pagi  appel- 
lantur.  Civitas  proprie  dicilur  quam  non  advenae , ted  eodem  innati  solo 
condiderunt.  Ideoque  urbi  à propriii  civibui  conditae,  civilatei  non  colo- 
m'ae  nuncupantur.  Colonia  vero  est  quae  defectu  indigenarum  novis  culto- 
ribus  adimpletur,  Vnde  et  colonia  a cultu  agri  est  dieta.  Municipium  est 
quod  manente  stata  civilatis  ius  aliquod  minoris  aut  maiorii  offici]  a prin- 
cipe impetrai.  Dicium  autem  municipium  a muniit , id  est  officiis , quod 
tantum  mania  , id  est  tributa  debita , vel  munera  reddant.  Ifam  liberalet 
etfamotissimae  causae,  et  quae  ex  principe  prqficiicuntur , ibi  non  agun- 
tur.  Baec  enim  ad  dignilatem  civitatum  pertinent,  f'ici  et  castella  et 
pagi  a lunt,  qui  nulla  dignitate  civitatis  ornantur,  sed  volgari  homìnum 
conventu  incoluntur,  et  propier  parvitatem  sui  maioribus  civitatibus  attri- 
buuntur.  yicus  autem  dictus  a vicinis  tantum  habitatoribus,  vel  quod  vias 
habeal  tantum  sine  nutrii.  Est  autem  sine  munilione  murorum , licei  et 
vici  dicantar  ipsae  habitationes  urbis.  Dictus  autem  vicus,  eo  quod  sii  vice 
civilatis,  vel  quod  vias  haheat  tantum  sine  muris.  Castrum  antiqui  dicebant 
oppidum  loco  altissimo  litum,  quasi  casam  altam'.  cuius  pluralii  numerai 
castra  diminutivum  castellami  ‘d  dve  quod  castrabatur  licentia  inibi  ha- 
hitanlium,  ne  passim  vaga  basti  poterei.  Pagi  sunt  opta  aedificiis  loca  in- 
ter agro!  babitantibus.  Haec  et  consiliabula  dicta^  a conventu  et  societale 
multorum  in  unum.  Compela  sunt  ubi  uius  est  conventus  fieri  rusticorum , 
et  dieta  competa  quia  multa  loca  in  agrii  eodem  competunt  et  quo  conve- 
nitur  a rusticis.  Suburbana  sant  circamieeta  civilatis  aedificia,  quasi  sub 
urbe.  Uoenia  sunt  muri  civilatis,  dicti  ab  eo  quod  muniaat  civitatem,  quasi 
munimenla  civilatis,  id  est,  tulameata.  Munium  autem  dicium,  quasi  manu 
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la  (lirezhone  dei  venti  principali  (71).  Queste  cose  tutte  ora 
non  bene  si  possono  riconoscere  se  siano  state  osservate  dai 
Romani  in  tali  circostanze  : imperocché  essendosi  essi  adat- 
tati più  comunemente  ad  accrescere  le  abitazioni,  a secon- 
da di  quelle  che  furono  primieramente  stabilite , che  a fab- 
bricare intieramente  nuove  città,  ne  venne  che  senza  alcun 
sistema  determinato  poterono  essi  disporre  le  loro  vie  inter- 
ne. Ed  infatti  le  poche  certe  indicazioni,  che  ci  rimangono 
su  tale  riguardo,  dimostrano  essere  state  le  città  situate  in 
modo  differente;  ed  anzi  in  vece  di  sfuggire  le  direzioni  dei 
venti  principali,  sembra  che,  quando  era  lìbero  di  stabi- 
lirne la  scelta,  si  prendessero  cura  di  situare  le  loro  fab- 
briche a seconda  della  lìnea  meridionale,  come  si  trova  es- 
sere stato  praticato  nel  collocare  i grandi  editìzj,  con  cui  i 
Romani  adornarono  il  celebre  campo  Marzio  nelle  più  pro- 
spere loro  epoche,  e principalmente  al  tempo  di  Augusto 
allorché  Vitruvio  dava  alla  luce  i suoi  precetti.  Una  tale 
disposizione  si  trova  indicata  nella  Tav.  1;  ed  é da  osser- 


facluiHi  sic  et  muri  a muniiione  dicli,  quasi  muniti:  eo  quod  muniant  et 
tueantur  interiora  urbis,  Moenia  autem  du/dicem  habent  siffnijicationem. 
Nam  interdum  moenia  abusive  dici  solent  omnia  aedìjìcia  pMica  civilalis 
ut,  dividimus  muros,  et  moenia  pandimus  urbis.  Proprie  autem  moenia  sunt 
tantum  muri,  Murus  autem  turribus  propugnaculisque  ornatur.  Turres 
vocalae  quod  teretes  sint  et  loiigae.  Tcres  enim  est  aliquid  rotumdum  cum 
proceritate,  ut  columna,  Nam  quamvis  quadratae  aut  latae  consiruanlur, 
procut  tamen  videntibus  rotimdae  existimantur,  ideo  quia  omne  cuiusque 
anguli  simulacbrum  per  longum  aeris  spacium  evanescit  atque  consumitur, 
et  rotundum  videtur.  Propugnacula  pinnae  murorum  sunt  dieta , quia  ex 
bis  propugnatur.  Promurale  vero  eo  quod  sit  prò  munitione  muri.  Est  enim 
murus  proximus  ante  murum.  Porta  dicitur , quia  j>otest  vel  importari  vet 
exportari  aliquid.  Proprie  autem  porta  aut  urbis  aut  castrorum  vocilatur, 
siciit  superius  dictum  est.  Ficus,  ut  praediclum  est.ipsae  habitationes  urbis 
sunt,  linde  et  vicini  dicti.  [Isidoro.  Orig,  Ub.  X F.  c.  2.) 

(71)  Fitruv.  Lih.  /.  c.  6. 
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varai  ancora  a questo  riguardo  che  le  dette  fabbriche  si  tro- 
vavano in  tal  noodo  esposte  direttamente  ai  venti  meridio- 
nali e dì  settentrione,  che  sono  in  Roma  i più  fastidiosi.  Il 
fabbricato  di  Pompei,  finora  scoperto,  si  trova  incirca  egual- 
mente disposto, come  si  può  conoscere  dalia  sua  pianta  deli- 
neata nella  Tav.  II,  e cosi  quello  di  altre  località  (72). 
Quelle  cognizioni  poi  che  Yitruvio  accennava  essere  neces- 
sarie per  conoscere  la  direzione  dei  venti , essendo  troppo 
estranee  al  nostro  scopo,  si  omettono  dal  riferirle;  e ciò  tanto 
più  perchè  molte  osservazioni  sul  medesimo  argomento  già 
si  sono  fatte  nella  parte  riguardante  l’ architettura  Greca, 
nella  quale,  considerando  opere  di  maggiore  antichità,  si 
ebbe  motivo  di  esaminare  le  più  comuni  pratiche  che  si 
tennero  nella  scelta  e disposizione  dei  primi  luoghi  stabiliti 
per  abitare  in  società - 

Pertanto  imprendendo  ad  esaminare  alcune  pratiche 
tenute  dai  Romani  nella  situazione  dei  principali  edifìzj 

(72)  Lungo  discorso  porterebbe  se  si  volesse  dar  conoscenti!  della  situa- 
zione dei  varj  monumenli  che  ci  rimangono  dei  Romani:  imperocché  essendo 
questi  stati  generalmente  collocati  più  a seconda  della  natura  del  luogo,  che 
su  di  un  qualche  piano  stabilito,  si  trovano  molte  contraditioni  e varieté 
nel  formarne  un  sistema.  Ma  la  piìi  gran  parte  delle  fabbriche,  che  si  sono 
scoperte  in  questi  ultimi  tempi  nell’antico  Tuscolo,  quelle  di  Porlo,  delle  quali 
ne  ricavai  negli  anni  scorsi  la  pianta,  e di  altre  antiche  citté  romane,  si  tro- 
vano comunemente  disposte  secondo  la  direzione  meridionale.  Quegli  scienziati 
poi  che  hanno  fatto  diverse  osservazioni  sopra  la  più  favorevole  disposizione 
del  fabbricato  entro  le  citte,  atta  a riparar  queste  dai  venti  più  nocivi,  hanno 
finito  per  conchiudere  che  il  miglior  mezzo  onde  ciò  ottenere , era  quello 
di  situare  le  strade  diritte  verso  quella  parte  per  dove  spiravano  venti  salu- 
bri, e le  tortuose  verso  i venti  nocivi.  Ma  per  ottenere  un  tal  risultato  era  ne- 
cessario che  l' intiero  fabbricato  di  una  citte  fosse  regolato  sotto  un  medesimo 
piano:  ciò  che  rare  volte  é accaduto,  e principalmente  presso  i Romani,  che 
trovarono  le  cittò  ben  popolate  e con  abitazioni  sistemate  giò  dai  tempi  ante- 
riori all'estensione  del  loro  dominio,  come  si  è indicalo  nella  parte  storica. 
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entro  le  loro  città,  osservcrctno  che  queste  si  ripartivano 
primieramente  colle  differenti  vie,  viae,  ed  angiporti,  pla- 
tee,p/a/eae,  aree,  or  eoe,  isole,  insulae,  vici,  vici,  e regioni, 
regiones,  Vitruvio  a questo  riguardo  prescriveva  che,  se  le 
città  stavano  situate  vicino  al  mare,  si  dovesse  collocare  il 
foro,  forum,  presso  al  porto,  c che  se  erano  dentro  terra, 
nel  mezzo  dell’ abitato  (73).  Rispetto  alla  designata  dispo- 
sizione osserveremo  che  in  Pompei , come  città  posta  vicino 
al  mare,  il  suo  foro  principale,  che  si  vede  costrutto  alla 
maniera  italiana,  si  trova  benissimo  collocato  versola  posi- 
zione in  cni  si  stabilisce  esservi  stato  U porto,  Tav.  Il:  ma 
in  Roma,  come  città  posta  entro  terra,  il  foro  Romano  e 
gli  altri,  che  furono  edificati  vicino  a questo,  prima  che 
l’abitato  si  estendesse  molto  al  di  fuori  del  recinto  di  Servio 
verso  il  campo  Marzio,  si  trovavano  quasi  collocati  in  una 
estremità  della  città:  poiché  il  recinto  di  Servio,  salendo 
sul  Campidoglio,  passava  assai  vicino  al  detto  foro  Romano. 
Quindi  Vitruvio  stabiliva  doversi  prescegliere  il  luogo  più 
eminente,  da  cui  si  fosse  potuto  scuoprire  la  maggior  parte 
delle  mura,  per  collocare  gli  edifizj  sacri,  e specialmente 
quei  dedicati  alle  divinità  tutelari  delle  città,  come  erano 
quei  dedicati  a Giunone  ed  a Minerva.  Su  tale  precetto  os- 
serveremo, che  se  in  Roma  avevano  Giove,  Giunone  e Mi- 
nerva un  tempio  unito  sull’alto  del  Campidoglio,  da  dove 
si  poteva  scorgere  gran  parte  della  città,  ne  erancvpoi  stati 
edificati  separatamente  alle  stesse  divinità  nelle  posizioni 
più  basse  di  Roma,  come  tra  gli  altri  tempj  in  tal  modo 


(73)  Divitis  angiportis  et  plateii  eonttitutit , arearum  eleclio  ad  op~ 
portumtatem  et  usum  comunem  civitatis  est  explicanda  tudibus  tacrit , 
foro,  reliijmsqtt»  locis  comunibut.  Et  si  erunt  moenia  secundum  more,  area 
ubi  forum  constituatur  eligendo  proxime  porlum  -,  sia  autem  mediteranea 
in  oppido  medio,  {f'itruv.  Lib.  I.  c.  7.) 
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situati  si  rinvengano  quegli  cretti  a Giove  Statore , a Giu- 
none Matuta,  ed  a Minerva  nel  campo  Marzia.  A Mercurio 
poi , secondo  lo  stesso  Vitruvio , si  doveano  dedicare  i tempj 
o nel  foro,  ovvero,  come  ad  Iside  ed  a Serapide,  neirempo- 
rio.  Mercurio  non  si  conosce  che  avesse  in  Roma  tempj  nei 
fori,  ma  bensì  presso  il  circo  Massimo  c vicino  alla  sorgente 
dell'acqua,  cognita  sotto  lo  stesso  nome  suo,  nella  prima 
regione;  Iside  e Serapide  dovevano  avere  tempj  solo  nella 
regione  terza,  che  nc  portava  la  loro  denominazione,  e nel 
campo  Marzio  lontano  dai  fori  e dall’ emporio.  Quindi  ad 
Apollo  ctl  a Bacco,  secondo  il  medesimo  scrittore,  si  dove- 
vano stabilire  i tempj  vicini  ai  teatri.  Ma  osserveremo  che 
se  Apollo  aveva  un’antico  tempio  nella  nona  regione  in  cir- 
ca vicino  ai  teatro  di  Marcello,  ne  aveva  poi  sul  Palatino; 
come  pure  Bacco,  ove  non  vi  erano  teatri  stabili,  e simil- 
mente nella  regione  Celimontana,  ove  stava  altro  tempio 
di  Bacco.  Ad  Ercole,  quando  non  vi  fossero  stati  nc  gin- 
nasj,  nè  anfiteatri,  si  dovevano,  secondo  gli  stessi  insegna- 
menti  , dedicare  i tempj  vicino  al  circo.  In  Roma  vicino 
.aU’ingresso  del  circo  Flaminio  vi  stava  precisamente  un 
tempio  di  Ercole,  che  si  diceva  anzi  custode  dello  stesso 
circo;  ma  ne  esistevano  pure  lontani  da  tali  edifizj  nel  foro 
Boario  c vicino  alla  jwrta  Collina.  I tempj  dedicati  a Mar- 
te si  dovevano  porre  fuori  delia  città,  ed  in  specie  presso 
il  campo,  quei  di  Venere  vicino  alle  porte,  e quei  di  Vul- 
cano pure  fuori  delle  mura  (74).  A questo  riguardo  convie- 


(74)  I foddetti  tempj  consacrati  a Marte,  a Venere  ed  a Vulcano,  ac- 
cennava Vitruvio,  essere  anche  stato  stabilito  negli  insegnamenti  scritti  dagli 
aruspici  Etruschi , che  si  dovessero  porre  fuori  delle  mura , affinchè  non  si 
fàmigliarixzassero  dentro  la  città  i vizj,  che  si  attribuivano  a Venere,  coi 
giovani  e colle  madri  diCimiglia;  ed  a riguardo  di  Vulcano,  tenendo  lontana 
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1IC  osservare  che  se  Marte  aveva  tempj  (ìiori  della  città,  e 
segnatamente  uno  fuori  della  porta  Capena,  il  quale  era 
denominato  perciò  cstramuraneo , ed  un’altro  nel  campo 
Marzio,  ne  aveva  poi  anche  entro  l’antico  recinto,  come 
tale  era  quello  soprannominato  Uitorc  nel  foro  di  Augusto; 
COSI  pure  se  Venere  detta  Ericina  aveva  un  tempio  vicino 
alla  porta  Collina , ne  aveva  forse  in  più  gran  numero  nel» 
l’interno  della  città , tra  i quali  era  celebre  quello  situato 
nel  foro  di  Cesare;  e parimenti  se  Vulcano  aveva  un  tem- 
pio vicino  al  circo  Flaminio  fuori  delie  mura  di  Servio, 
era  pure  egli  onorato  nel  luogo  detto  il  Vulcanale  a piedi 
del  Palatino.  Quindi  secondo  i precetti  Vitruviani  si  dove- 
vano situare  fuori  delle  mura  i tempj  consacrati  a Cerere: 
ma  in  Ptoma  questa  divinità  ne  aveva  sul  Palatino  e vicino 
al  circo  Massimo  entro  l’antico  recinto.  I tempj  poi  dedi- 
cati agli  altri  Dei  si  dovevano,  secondo  lo  stesso  scrittore, 
situare  in  luoghi  commodi  per  i sacrifìzj;  ed  una  tale  di- 
sposizione dovette  essere  stata  più  generalmente  osservata  dai 
Romani,  di  quella  che  riguardava  la  situazione  in  luoghi 
particolari,  ed  a seconda  del  carattere  di  ciascuna  divinità, 
a cui  erano  consacrati,  come  si  è di  sopra  osservato  (T5). 


dalle  mura  la  ana  potenza,  rcsUsiero  con  i sacriRzj  le  abitazioni  libere  dal  ti- 
more degl’incendj.Similmenlc,  osservava  cgli.cbe  essendo  Marte  adorato  fuori 
della  cittii , non  vi  potevano  essere  guerre  civili,  ma  anzi  si  custodiva  questa 
difesa  dai  nemici  e dal  pericolo  della  gnerra.  1 tempj  di  Cerere  pure  si  dove- 
vano edificare  fuori  delle  mura,  aifincbi  gli  uomini  non  potessero  portarvisi 
spesso;  ma  solo  quando  occorreva  di  fare  sacrìfizj,  onde  si  custodisse  il  suo 
rito  con  scrupolosa  caslitli,  ed  illibatezza  di  costumi,  (f'i/ruv.  IJb.  /•  c.  7.) 
Alcune  altre  cose  su  tal  riguardo  si  trovano  narrate  da  Cicerone  nel  suo  se- 
condo libro  sulle  leggi  : ma  essendo  esse  più  proprie  al  civile  ordinamento  di 
una  città,  che  all'arte  dell'edificare,  tralasceremo  perciò  di  riferirle. 

(75)  Ci  siamo  tenuti  nel  confrontare  gl’  indicati  insegnamenti  di  Vitruvio 
sugli  esempj  soltanto  che  offriva  l'antica  Roma:  imperocché  molti  di  essi 
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Tali  sono  le  principali  cose  che  si  rinvengono  de- 
scritte nel  primo  libro  di  Vitruvio  risguardanti  rarchitet- 
tiira  in  generale,  e che  si  sono  adattate  alle  pratiche  più 
comuni  tenute  dai  Romani  neH’eseguirc  opere  simili  a quel- 
le che  sono  comprese  nei  medesimi  insegnamenti.  Ora  pri- 
ma di  passare  a considerare  i varj  generi  degli  edifizj  cretti 
entro  le  città  dagli  stessi  Romani , imprenderemo  ad  <^- 
minare  le  difTerenti  s}MM:ie  di  materiali,  ed  i varj  metodi 
di  strutture  impiegati  nelle  fabbriche  dai  medesimi  erette, 
seguendo  in  ciò  l’ordine  che  si  trova  indicato  nel  secondo 
libro  dello  stesso  scrittore.  Non  pertanto  ci  tratteremo  a 
«lescrivere  quelle  cose  che  Vitruvio  primieramente  pre- 
scrisse a riguardo  della  origine  delle  parti  principali  com- 
ponenti Tarchitettura:  imperocché  avendo  i Romani  adotta- 
te o direttamente,  o col  mezzo  dei  popoli  dcH'Italia  a loro 
vicini , le  pratiche  che  già  si  erano  stabilite  nelle  fabbriche 
dei  Greci,  non  ebbero  perciò  presso  di  loro  origine  nessuna 
nelle  distinte  parti  degli  edifizj,  nè  invenzioni  proprie;  e 
d’altronde  tali  derivazioni  già  essendosi  considerate  nella 
parte  Greca,  alla  quale  più  propriamente  appartengono, 
si  potrà  ivi  conoscere  il  modo  con  cui  furono  stabilite  senza 
di  nuovo  ripeterle. 

M.\TERIALT  LATERIZI.  Primieramente  Vitruvio  nel 
tratt.are  dcli’ap|iarecchio  sui  differenti  generi  di  costrui- 
re, prescrisse  il  modo  con  cui  si  dovevano  fare  i mattoni, 
lateres  (T6).  Ma  siccome  egli  si  è occupato  soltanto  a par- 

aveva  egli  sotto  agli  occhi,  e molti  si  edificavano  in  modo  contrario  ai  di  lui 
insegoamcnii , mentre  scriveva  ì suoi  precetti  \ come  ancora  perchè  si  aves> 
SCIO  potuti  fbcllincnte  rintracciare  nella  pianta  di  Roma,  e nella  sua  dc$crì> 
zione  riportata  nella  terza  parte,  senza  essere  costretti  dal  ricercarli  altrove. 

(76)  Vitrm*.  Uh,  il,  c»  3.  Circa  gli  stessi  insegnamenti  sul  nK>do  di 
fui  mare  i maUoiiì  crudi  si  trovano  ripetuti  da  Varrone,  {De  Re  Ruttica 
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lare  dei  mattoni  crudi  seccati  al  sole,  dei  quali  non  se  ne 
trovano  ora  esempj  nelle  fabbriche  rimasteci  dei  Romani, 
non  ci  occuperemo  perciò  a riferire  i suoi  insegnamenti, 
che  pure  già  si  sono  considerati  nella  architettura  Greca , 
ed  osserveremo  in  vece  le  specie  di  quei  materiali  laterixj 
che  effettivamente  troviamo  averne  essi  &tto  più  uso  (77). 

ber  L e.  14.  da  Plinio,  {Hitt.  Nat.  Uh.  XXXV.  e,  49.)  da  Palladio  e da  Co- 
lumella  {De  Re  Rustica  Uh.  I.e.  11.  Uh.  VI.  c.  1Z  e Uh.  IX.  c.  1.  6.)  Da 
ci2>  che  si  ricava  principalmente  dagli  scritti  di  Yitruvìo  e di  Plinio  il  natu- 
ralista , sembra  che  gli  antichi  distinguessero  generalmente  col  nome  later 
tutto  il  materiale  di  creta  cruda,  ossia  seccata  al  sole,  e con  testa  quello  cotto 
alle  (ornaci  ; peraltro  questa  ultima  denominazione  pare  essere  stata  primie- 
ramente lelativa  solo  ai  pezzi  dei  t^oloni  del  tetto  che  spesso  s’ impiegavai» 
nelle  costruzioni  dei  muri , come  si  deduce  dallo  stesso  Vitruvio.  La  prima 
denominazione  poi  sembra  essersi  estesa  nel  seguito  per  denotare  tutte  le  opere 
costrutte  con  tutte  le  specie  di  mattoni  crudi  e cotti.  Nel  seguente  modo  poi 
da  Isidoro  si  trovano  spiegate  le  designate  deooaùnencaì.ffanc aestale  exhi~ 
beri  oportet,  nec  ante  biennium  inserì  in  structuris  domorum  , JictUiutn 
opentm,ad parietes  et fondamenta',  quae  coctislaterculis  ad  tectaimbriculis 
iegutis  tfue  aptantur.  Tegulae,  vocatae  quod  tegant  aedes,  et  imbrices  quod 
acapianiimbres.  Tegulae  autemprimaepositionisnomen,  cuiusdiminutivum 
tigillum.  UUercuIi  vero  vacati,  quod  lati  formentur  circumactis  undique 
quatuor  iabulis.  Isderes  autem  crudi  sunt:  qui  et  ipsi  inde  nominati,  quod 
lati  ligneis  formis  ejjiciuntur  {Isidoro.  Orig.  Ub.  XIX.  c.  10.) 

(77)  Vitruvio,  nel  descrivere  il  modo  di  lare  i mattoni  seccati  al  sole, 
ebbe  forse  in  vista  qualche  pratica  introdotta  in  alcune  regioni  in  cui  non  si 
potevano  cuocere  per  mancanza  di  legna , come  ne  abbiamo  indicati  diversi 
ssempj  nd  parlare  delle  fabbriche  dei  Greci.  {V.  Sesione  II.  Pari.  II.  e.  1 .) 
Imperocchi  nonostante  tutte  le  precauzioni  che  si  usassero  per  brìi  riuscire  di 
buona  quatiU,  non  sembra  che  mai  si  fossero  resi  capaci  di  molta  durata;  e 
doveaoo  esser  aempre,come  precisamente  accennava  Pausarne  {L.VIII.  r.8.) 
fàcilmente  distrutti  dall'acqua  a somiglianza  della  cera  esposta  al  sole , ed 
anche  di  poca  solidità  nelle  mura;  giacché  altrove  lo  stesso  Vitruvio  indicava 
chiaramente  che  erano  proibiti  in  Roma , perché  le  leggi  vietavano  che  non 
si  potessero  bre  le  mura  comuni  più  di  un  piede  e mezzo  larghe.  ( Vitruv. 
Ub.  II.  c.  8.)  Pertanto  imlicheremo  come,  secondo  i precetti  di  Vitruvio,  si 
dovevano  eseguire  tali  mattoni  crudi.  Osservava  primieramente  questo  srrit- 
torc,  che  dovevano  essere  fatti  delb  terra  che  era  né  arenosa,  né  pietrosa  , 
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Nelle  molte  fabbriche  dagli  antichi  costrutte  coll’ opera 
laterizia,  i mattoni  più  che  crudi,  si  trovano  invece  es- 
sere stati  cotti  con  molta  diligenza;  e tali  mattoni  cotti, 
Interes  codi,  si  comprendevano  comunemente  sotto  la  de- 
nominazione testa,  la  quale  crasi  derivata  dai  simili  mate- 
riali colti  impiegati  nei  tetti.  La  creta  eon  cui  si  cono- 


e nèsabbionon,  perchi  di  tali  materie  rieseivano  pesanti  e facili  a stemprarsi, 
a motivo  che  le  paglie,  che  si  solevano  mescolare,  non  potevano  fare  lega 
per  l’asprezza.  SI  dovevano  però  fare  di  terra  bianchiccia  cretosa,  o rossic- 
cia, o anche  con  sabbione  mescolato;  perché  con  queste  due  specie  di  terra , 
per  la  loro  pastosilii,  prendevano  consistenza  e non  rieseivano  in  opera  pesan- 
ti, ed  erano  facili  a maneggiarsi.  Si  dovevano  poi  formare  o di  primavera  o 
di  autunno,  affinchè  si  potessero  seccare  con  uno  stesso  grado;  imperocché 
quelli  che  si  facevano  nel  solstizio  erano  difettosi , perché  la  forza  del  sole 
in  allora  cuocendo  le  siiperhcie  li  rendeva  apparentemente  secchi , mentre 
erano  internamente  umidi  ; onde  poi  seccandosi  si  ritiravano  e facevano  scre- 
polare le  superficie  gié  asciutte , rendendoli  cosi  deboli.  Perciò  i migliori 
erano  quelli  che  gié  stavano  fatti  da  due  anni  innanzi  ; poiché  non  potevaixi 
prima  di  tal  tempo  seccarsi  perfettamente.  Cosicché  quando  si  adoperavano 
freschi  e non  ben  secchi , cuoprendoli  in  costruzione  coll'intonaco , dopo  di 
essere  assodato,  si  distaccavano  da  questo,  giacché  i mattoni  nell’  asciuttarsi 
non  potevano  conservare  la  stessa  altezza.  Adunque  l’intonaco  separato  dalla 
costruzione,  per  la  sua  debolezza  non  potendo  da  se  solo  reggersi,  si  rom- 
peva, e le  stesse  pareti  per  tal  sedimento  spesso  pure  soffrivano.  Perciò  gli 
IJticensi  non  si  servivano  ndle  bbbriche,  se  non  di  mattoni  secchi,  fatti  da 
cinque  anni  ed  approvati  dal  magistrato.  Aggiunse  quindi  Vitruvio  che  a 
Calento  nella  Spagna  Citeriore , Marsiglia  nella  Gallia,  ed  a Pitane  nell’Asia , 
si  facevano  mattoni  che,  quando  erano  secchi,  gettati  nell’acqua,  stavano 
a galla.  Avveniva  questo  dell’ esser  la  terra,  con  coi  eran  fatti,  porosa, 
percui  essendo  cosi  leggieri , rassodata  che  era , non  ricavava  nè  attraeva 
alcun’  umidité  ; quindi  é che  tali  mattoni  erano  di  grandissimo  uso , tanto 
perché  non  rieseivano  pesanti  nelle  fabbriche , quanto  perché  fatti  che  erano 
non  si  stempravano  dalle  pioggie.  (Kitruv.  Uh.  II.  e.  3.)  Si  trovano  inoltre 
queste  cose  replicate  negli  scritti  di  Plinio,  il  quale  aggiunse  di  più  che 
nell’Africa  e nella  Spagna  si  facevano  persino  mura  di  creta,  che  si  dice- 
vano formacee,  perchè  si  componevano  con  delle  forme  di  tavole  assestale 
in  opera  a tale  effetto.  (Arò.  XXX I'.  c.  48.  c 4W.) 
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scono  essere  stati  formati  tatti  i materiali  laterizj,che  si  ado- 
peravano in  Roma,  era  di  quella  specie  di  argilla  che  si 
estraeva  dalle  deposizioni  che  laseia  il  Tevere  a lato  del 
suo  corso,  comesi  pratica  tuttora.  À questa  argilla,  che  si 
trova  divenire  soventi  dopo  la  cottura,  ora  rossa  ed  ora 
gialliccia, a seconda  del  fuoco  che  gli  viene  dato,si  conosco- 
no esservi  stati  comunemente  mescolati  dagli  antichi  alcuni 
granelli  di  pozzolana  o di  altra  consimile  materia,  onde 
diminuire  la  molta  tenacità  dell'argilla  stessa,  e renderla 
meno  facile  a screpolarsi;  ed  una  tale  particolarità  serve 
principalmente  di  prova  onde  distinguere  il  materiale  late- 
rizio antico  dal  moderno.  Soventi  poi  si  conosce  esseri  ne- 
gli stessi  materiali  laterizj  mescolata  diversa  qualità  di  ar- 
gilla, o creta,  per  mitigare  colla  leggerezza  dcU’una  la  trop- 
po tenacità  dell’altra  (T8). 

Le  dimensioni  dei  mattoni  si  trovano  negli  antichi 
monumenti  soventi  variate  a seconda  dei  tempi  e delle  di- 
verse fabbriche.  Delle  tre  specie,  annoverate  da  Vitruvio 


(78)  Dovevano  avere  gli  antichi  molte  conoscenze  intorno  il  modo  di 
scegliere  le  più  adatte  qualità  di  creta  per  formare  i mattoni.  Imperocché 
il  loro  materiale  laterizio , nonostante  la  molta  grandezza  con  cui  si  praticava 
di  fare,  si  trova  sempre  essere  stato  ridotto  a molla  perfezione  , conservan- 
dosi qualmente  diritto  e di  buona  cottura  ; mentre  ora  con  la  stessa  materia 
anello  stesso  paese,  fabbricando  comunemente  materiale  di  assai  più  pic- 
cole dimensioni , riesce  spesso  storto  e di  cattiva  cottura,  e questo  coU'uinido 
alcune  volte  si  ammorbidisce , e con  un  leggiero  gelo  si  spezza.  La  buona 
riuscita  del  materiale  laterizio,  non  dipendendo  da  pratiche  comuni,  né  da 
r^Ie  generali,  ma  solo  da  esperienze  e conoscenze  delle  diverse  specie  di 
creta,  unitamente  a molla  cura  nel  Ibrmarlo  e nei  lasciarlo  bene  meiuttare  pri- 
ma di  porlo  e cuocere,  non  si  possono  percié  determinare  quali  fossero  tutte 
le  maniere  adottate  a tale  effetto  dagli  antichi.  D’altronde  variando  nelle  diffe- 
renti regioni  la  qualità  della  creta,  dovevano  pure  per  necessità  essere  varie 
le  pratiche  nel  làbbricarc  il  mateiiale. 
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nci suoi  precetti , quei  solo  della  prima  eh’  erano  distinti 
col  vocabolo  greco  dùfwv,  e che  erano  lunghi  un  piede 
e larghi  mezzo,  si  adoperavano  dai  Romani;  e quei  delle 
altre  specie,  sembrano  essere  stati  comuni  ai  Greci  sol- 
tanto, come  le  greche  denominazioni  lo  dimostrano  (79). 
Ma  neppure  nelle  fabbriche  dei  Romani  si  trovano  esempj 
che  comprovino  essere  stati  adoperati  mattoni  eseguiti  sulle 
dette  proporzioni  : imperocché  si  rinvengono  fatti  comune- 
mente di  forma  più  quadrata  che  quadrilunga,  e di  molta 
maggior  grandezza,  giacché  si  trovano  soventi  avere  due 
piedi  antichi  quadrati  ed  anche  più.  Laonde  si  deve  cre- 
dere che  le  dimensioni  delle  tre  specie,  indicate  da  Vitru- 
vio,  fossero  particolarmente  relative  ai  mattoni  crudi,  dei 
quali  non  ci  sono  rimasti  esempj.  I Romani  fecero  uso  so- 
venti, nella  costruzione  delle  faccie  esterne  dei  muri  a cor- 
tina, dei  mattoni  triangolari  equilateri,  dei  quali  Vitruvio 
non  fa  apparentemente  alcun  cenno, seppure  non  si  voglio- 
no intendere  essere  i mezzi  mattoni,  di  cui  egli  osservava 
solersi  fare  uso  nelle  indicate  tre  specie,  come  si  suppose 
da  alcuni  comentatori  dei  di  lui  scritti (80).  Questi  mattoni 
triangolari  si  trovano  impiegati  nelle  opere  in  modo  che 
uno  dei  iati  corrisponde  sulla  linea  delle  fronti  delle  pareti, 
e coll’angolo  rivolto  verso  la  parte  interno  Si  veniva  così 
a collegarc  in  modo  assai  forte  il  rivestimento  della  cortina 
col  masso  dei  mtiro.  Facevano  inoltre  i Romani  alcuni 


(79)  Ermo  i mattoni  delle  altre  due  'apecic  detti  pattadoron  e telra- 
doron , deducendo  questa  denominazione  dal  palmo  che  i Greci  dicevano 
dùpevj  percih  i pentadorì  erano  lunghi  e larghi  cinque  palmi,  ed  i teiradori 
quattro.  Quelli  della  prima  specie  servivono  per  le  opere  pubbliche  e quelli 
della  seconda  per  le  private.  [Vitruv.  Lib.  il.  c.  3.) 

(80)  Barbaro  in  Fitruv.  Lib.  II.  c.  3.  e dlbcrti  IJb.  II.  c.  10- 
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grandi  mattoni  cuncati,con  molta  diligenza  rastremati  nella 
loro  grossezza,  onde  comporre  le  arenazioni  con  esatta  e 
forte  struttura.  Tutto  il  materiale  laterizio  poi  da  essi  ado- 
perato si  trova  essere  di  grossezza  non  maggiore  di  un  quinto 
del  piede  antico , e solo  nelle  opere  dei  tempi  della  deca- 
denza delle  arti  si  rinvengono  impiegati  mattoni  eccessi- 
vamente grossi.  Degli  altri  materiali  laterizj,  che  facevano 
uso  i Romani  per  i pavimenti,  per  le  coperture  dei  tetti, 
e per  la  condotta  delle  acque,  ne  faremo  conoscere  le  for- 
me, allorché  si  dovrà  parlare  distintamente  delle  opere  in 
cui  furono  impiegati.  Pertanto  osserveremo  che  tutti  questi 
materiali  si  trovano  essere  stati  generalmente  contrasse- 
gnati con  un  impronto  soventi  di  figura  tonda,  e rare  volte 
quadrango'are,  su  cui  vedesi  scritto  ora  il  nome  deH'offi- 
cina  o Ribbrìca,  ora  del  predio  o podere,  in  coi  si  forma- 
vano, ora  quello  del  fabbricatore  o de’ consoli  di  qucU’an- 
no,  in  cui  venivano  eseguiti;  percui  tali  iscrizioni  servono 
d’ importante  documento  per  comprovare  le  epoche  dei 
monumenti  (81). 

CALCINA.  Per  collegarc  in  opera  il  materiale  late- 
rizio facevano  uso  gli  antichi,  come  tuttora  necessariamente 


(81)  Intorno  le  suddette  iscrizioni,  che  si  rinvengono  sui  materiali  late- 
rìzj,  molti  insigni  scrittori  hanno  scritto  c dedotte  diverse  interess.*<nti  notizie, 
che  si  possono  vedere  raccolte  principalmente  nei  libri  del  Fabretli,  Hura- 
tori,iHarini  e Morcelli.  In  tal  maniera  si  contestava  dagli  antichi,  non  solo  la 
denominazione  delle  olEcine,  ma  pure  la  e)>oca  della  fabbricazione;  e questa 
pratica  serviva  inoltre  di  stimolo  per  formare  buoni  materiali,  aflìnchè  la  fab- 
brica acquistasse  nome,  ed  i posteri,  riconoscendone  la  bontà , ne  dessero 
lode  ai  tempi  in  cui  furono  formati.  Se  un  tale  uso  si  fosse  conservato  nei  tem- 
pi successivi,  non  soflrendo  i principi  di  vedere  scritto  11  loro  nome  sopra 
cattivo  materiale,alEncbè  non  si  fosse  tenuta  in  cattiva  considerazione  l’epoca 
del  loro  dominio,  nonostante  il  loro  buon  regime,  si  sarebbe  pure  conservata 
la  maniera  di  fare  il  materiale  latei  ilio  di  buona  qualità. 
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si  pratica,  del  composto  di  calce  ed  arena,  che  noi  diciamo 
calcina , ed  essi  materia.  L'arena  fossiccia , di  cui  si  ser- 
vivano propriamente  i Romani,  da  Vitruvio  si  distingue 
in  quattro  specie  differenti,  e denominate  dal  loro  colwc 
nera,  nigra,  bianca,  caria,  rossa,  rubra,  e carboniccia, 
carbuncutus  (82).  Di  queste  diverse  specie  la  migliore  era 
quella  che  stropicciata  fra  le  mani,  faceva  strido;  giacché 
quella  che  era  terrosa  non  aveva  asprezza;  oppure  se  veniva 
posta  sopra  un  vestito  bianeo,  indi  scossa  e gettata  via  , 
non  lasciava  macchia  nè  terra.  Queste  circostanze  indicate 
da  Vitruvio  fanno  conoscere  essere  l’arena  fossiccia  la  stessa 
che  si  adopera  attualmente  in  Roma , e che  si  dice  pozzo- 
lana per  l’analogia  che  ha  con  quella  che  si  cava  vicino  a 
Pozzuoli , e che  Vitruvio  particolarmente  descrisse  (83). 
Imperocché  questa  arena  fossiccia  ha  le  stesse  proprietà  della 
polvere,  che  si  cavava  nei  contorni  di  Baja  e nei  territori 

(82)  Genera  autem  arenae  fossilae  nati  hae,  nigra,  cono,  rabra,  ear- 
bunculiu.  Ex  his  quae  in  mona  con  fricala  fecerit  Uridorem,  eri!  optinuK 
quae  autem  lerroia  fnerit,  nam  habehit  atperitalem:  ilan  si  in  veslimenlum 
candidam  ea  eoniecta Jìierit,  postea  excussa  oel  icta  id  non  inquinaverit , 
ncque  ibi  terra  Muhsiderit , eril  idonea.  {Ettruv.  Lib.  II.  e.  4.)  Per  altro 
sotto  la  denomiouione  di  earbunculus  ti  comprendevano  spesso  tutte  le 
altre  indicate  specie  dell'arena  fossiccia. 

(83)  Esl  etiam  genus pulveris,  quod  efficit  naiuraliler  res  admirandas. 
IVateilur  in  regionibus  Baianis  et  in  agrii  municipionun  , quae  sani  circa 
yeuivium  montem,  quod  conunixium  cure  calce  et  caemento  non  modo  ce- 
lerit  aedificiit  praestat  Jirmilates,  sed  etiam  moles,  quat  eonstruuntur  in 
mari,  sub  aqua  solidescunt.  ( Vitruv.  IJb.  II.  c,  6.)  L'arena  fossiccia , ossia 
pozsolana,  è simile  a quella  di  Baja,  che  si  cava  nei  contorni  di  Roma,  prin- 
cipalmente verso  oriente  e mezzogiorno  Csccndosi  dei  cuniculi  sotterranei  a 
più  o meno  profonditi  dal  suolo  a seconda  degli  strati  che  presenta  la  natura 
della  sua  generazione.  Nelle  più  grandi  cave  aperte  dagli  antichi  si  forma- 
rono dai  primi  cristiani  le  così  dette  catacombe,  lo  quali  si  dicevano  dagli 
antichi  precisamente  arenarie  per  indicare  che  ivi  si  era  cavata  l'arena. 
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dei  nmnicipj  situati  intorno  al  Vesuvio,  cioè  di  dare  una 
grande  fortezza,  mescolandola  con  calce  e pietre,  non  solo 
ad  ogni  specie  di  fabbrica  eretta  so^K'aterra  e di  sostruzioni, 
ma  anche  a quelle  costruzioni  che  si  formano  nel  mare 
sott’acqua  per  i moli  dei  porti  (84).  Yitruvio  osservava 
inoltre  che  dove  non  si  trovavano  cave  di  arena  fossiccia, 
allora  si  doveva  scegliere  quella  dei  fiumi,  e quella  tratta 
dalla  ghiaja.  Poteva  anche  servire  secondo  egli , quella  del 
mare:  ma  taceva  conoscere  che  in  opera  aveva  il  difetto 
di  seccarsi  difficilmente,  nè  si  potevano  in  costruzione  con 


(84)  CoDViene  ostervare  ■ questo  riguanlo  che  la  pozzolana , ha  bensì 
la  proprietà  di  (are  una  presa  sollecita  nelle  costruzioni  , e di  rendere  forti»- 
sime  le  fabbrìdie  situale  sott'acqua  o sotto  terra  o in  luoghi  umidi,  le  quali 
acquistano  acche  una  maggior  durezza  col  tempo;  ma  invece  allorquando  le 
opere  sono  esposte  all'aria  ed  alle  intemperie  sopra  terra,  ed  i muri  non 
sono  di  molta  grossezza,  si  polverizza  ben  presto,  perdendo  la  sua  tena* 
cith  e rendendo  la  calcina  priva  affatto  di  consistenza.  Quindi  é che  se  si 
demoliscono  alcuni  muri  anche  antichi , ma  che  non  abbiano  servito  per  ac- 
quedotti , per  sostruzioni  o per  altri  luoghi  soggetti  ad  essere  conservati  umi- 
di dall'acqua,  si  levano  i mattoni  intieramente  politi  senza  avere  bisogno  di 
scalcinarli,  come  accade  di  dovere  eseguire  nell' estrarre  il  materiale  servi- 
bile dai  muri  costrutti  coll’ arena  propriamente  detta.  Questa  circostanza  suc- 
cede anche  colla  pozzolana  delle  vicinanze  del  Vesuvio,  come  lo  dimostrano 
le  fabbriche  scoperte  a Pompei,  le  quali  vanno  (acilmenle  a deperire  j e cosi 
accade  ancora  nelle  làbbriche  moderne  di  Roma,  se  si  demoliscono  solo  venti 
o treut'anni  dopo  la  loro  costruzione.  Infatti  Yitruvio  nel  parlare  di  ciò , 
accennava  che  se  l'arena  rossiccia  , ossia  pozzolana,  si  lasciava  esposta  allo 
scoperto  per  qualche  tempo  prima  di  adoperarla , il  sole,  la  luna  e la  brina 
la  stempravano,  e la  rendevano  terrosa,  cosicchi  quando  si  adoperava  non 
léceva  lega  nella  costruzione , nè  tenendo  a freno  le  pietre , cadevano  queste, 
ondalo  mura  cosi  fatte  non  potevano  sostenere  peso.  (yUr.  Uh. II.  c.  4.)  La 
qual  cosa  si  trova  tuttora  verificare,  se  si  lascia  esposta  all'aria  la  pozzolana 
per  qualche  anno,  giacché  diventa  simile  alla  terra  comune,  e coltivandola 
producsi  il  che  non  succede  dell’arena , poiché  questa  per  quanto  lungo  tem- 
po si  lasci  esposta  allo  sooperto  c si  coltivi  non  perderò  mai  la  sua  naturale 
asprezza. 
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questa  qualità  di  arena  di  seguito  caricare  i muri,  se  non 
si  lasciavano  con  intermittenze  riposare,e  nè  rara  a proposito 
per  la  costruzione  delle  volte.  Quindi  dallo  stesso  Vitru- 
vìo  si  trova  indicato  che  le  arene  marine  aveano  di  più  il 
difetto  che,  cacciando  fuori  delle  salsedini,  tacevano  cadere 
rintonaco  (85). 

La  calce,  che  si  mescolava  dagli  antichi  con  le  descrìtte 
specie  di  arena,  si  faceva  con  le  differenti  pietre  calca- 
ree, che  si  dovcano  estrarre,  come  si  pratica  tuttora,  dai 
vicini  monti  appennini,  cioè  nei  d’intorni  di  Tivoli  e di 
Preneste  o Palestrina  principalmente.  Da  Vitruvio  furono 
distinte  due  qualità  di  pietra  buona  per  fare  la  calce,  cioè 
la  bianca  ed  il  selce  (86),  avvertendo  che  quella  fatta  con 


(85)  Sin  aulem  non  erunl  arenaria,  onde  fodialur,  tum  de  Jluminibue 
(aul)  e glarea  erit  excemenda,  non  minut  etiam  de  littore  marino.  Sed  ea 
in  ttructurie  haec  habet  vitia,  dtfficulter  ùeceecit,  net/ue  onerari  te  conti- 
nenUr  pariet  patitar,  niti  iniermiuionibui  requiescah  neque  concamera- 
thnet  recipit.  Afarinae  aulan  hoc  ampliut,  quod  etiam  parietet,  cura  in  hit 
tectoria  facta  faerint,  remitlentes  taltuginem  coritim  dùtolvunt.  Fostitiae 
vero  eeleriter  in  ttrueturis  sicceicunt,  et  tectoria  permanent,  et  concamera- 
tioaet  patiuntur , sed  hoc  , quae  sant  de  arenariit  recentet.  {Fitruv.  li- 
her  //.  c.  4.)  In  Bonu  nuncandovi  buone  qualità  di  arena  di  fiume  o di 
breccia , si  sono  trovali  gli  anticfai  costretti  di  servirsi  solo  della  pozzolana 
per  tutte  le  specie  di  costruzioni;  poiché  la  poca  arena,  che  somministrano 
alcune  deposizioni  del  Tevere  e dell’Aniene,  si  trova  spesso  mescolata  con 
molle  materie  terrose,  e cosi  pure  quella  cbe  si  estrae  dagli  scavi  della  brec- 
cia. Se  vi  Cassero  state  buone  qualità  di  arena  di  fiume  ed  in  abbondanza  gli 
antichi  si  sarebbero  sicuramente  profittati  delle  eccellenti  proprietà  cbe  som- 
ministra la  pozzolana  per  fare  fondamenti  e lavori  cbe  dovevano  essere 
continuamente  esposti  all'umido,  mentre  si  sarebbero  serviti  dell'arena  per 
lare  i muri  sopra  terra  e le  stabiliture , benché  portasse  di  non  dovere  tanto 
sollecitare  le  costruzioni,  ed  usare  maggiori  diligenze  nell'assestare  in  opera 
il  materiale. 

(86)  De  arenae  copiit  cum  hnbeatur  expUcatum , tum  etiam  de  calce 
Migentia  ett  adhibenda,  uti  de  albo  taxo  atu  lilice  coquatur^  et  quae  erit 
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le  pietre  compatte  e dure  era  migliore  per  la  costruzione 
dei  muri , e per  le  intonacature  era  da  preferirsi  quella  for- 
mata con  le  pietre  porose.  Spenta  che  era  la  calce  si  dove- 
va, secondo  il  medesimo  scrittore , mescolare  per  com- 
porre la  calcina,  materia,  con  tre  parti  di  arena,  se  era 
fossiccia,  ossia  pozzolana,  e con  due,  se  era  di  fiume o di 
mare,  dichiarando  egli  essere  questa  la  giusta  proporzione. 
Osserva  quindi  Vitruvio,  che  se  coll’arena  di  fiume  o di 
mare  si  mescolava  una  terza  parte  di  mattone  pesto  e se- 
tacciato diveniva  la  calcina  più  temperata  e di  migliore 
riuscita  (87). 

ex  spisso  et  Juriore,  erii  ufilit  in  tìruetura , quae  antem  ex  fiUuloto  , in 
tectoriis.  [Vitruv.  Uh.  II.  c.  5.)  Da  Palladio  (De  Re  Rustica  Uh.  I.  c.  10-) 
e dall’  anonimo  nel  compendio  di  architettura  ai  annoverano  inoltre , tin  le 
pietre  atte  a fare  la  calce,  la  rosea,  la  spugnosa,  cd  il  particolare  ogni  specie 
di  marmo.  Per  la  pietra  detta  silex  da  Vitruvio,  non  si  deve  intendere  gik 
quella  specie  di  lava  basaltioa  , che  da  noi  viene  denominala  selce,  e di  cui 
gli  antichi  ne  facevano  uso  particolare  nel  lastricare  le  vie,  giacché  tale  pie- 
tra certamente  non  si  può  ridurre  a fare  calce , ma  bensì  evidenlcmcote  si 
deve  credere  esser  quella  pietra  calcarea  di  monte  che,  per  il  solo  suo  colore, 
partecipa  del  selce. 

(87)  Cum  ea  erit  extincta,  tane  materia  ita  miseeatur,  ut  si  erit  fos- 
sitia,  tres  arenae  et  una  calcis  confundantur-,  si  autem  fluviatica  aut  ma- 
rina, dune  arenae  in  unam  calcis  coniiciantur:  ita  enim  erit  insta  ratio 
mixtionis  temperalurae.  Etiam  in  fluviatica  aut  marina  si  quis  testam 
tusam  et  succretam  ex  lertia  parte  adiecerit,  efficiet  materiae  temperatu- 
ram  ad  usum  meliorem.  (f'itruv.  Uh.  II.  c.5.)  Da  Palladio  (De  Re  Rustie. 
Uh.  I.  c.  10.)  e dall’anoniroo  nel  compendio  di  architettura  si  trovano  ripetuti 
circa  gli  stessi  insegnamenti:  ma  venne  però  da  essi  stabilito  doversi  comporre 
la  calcina  con  due  parti  di  arena  ad  una  di  calce  indistintamente  per  ogni  que- 
litò  di  arena.  Plinio,  replicando  le  stesse  cose  di  Vitruvio,  aggiunte  inoltre  che 
la  cagione  delle  rovine  nelle  dllò  diveniva  principalmente  da  poiché  col  furto 
della  calce  si  univano  le  pietre  senza  la  necessaria  saldalura.(/..JCXA^y.c.55). 
Lo  stesso  Plinio  tal  cosa  replicherebbe  a riguardo  di  Roma  moderna  , se  tor- 
nando tra  i viventi,  invece  della  quarta  parte  di  calce  colla  pozzolana  e della 
terza  coll’arena,  trovasse  che  se  ne  mettesse  la  setta  o anche  l’ottava  parte 
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PIETRE  COMUNI.  Le  qualità  delle  pietre , di  cui 
comunemente  si  servirono  i Romani  nelle  loro  fabbriche, 
tanto  per  le  costruzioni  ordinarie  collegate  con  calce,  quan- 
to per  le  opere  quadrate,  si  aumentarono  nel  progresso  dei 
tempi  a misura  che  accrebbero  l’estensione  del  loro  domi- 
nio. Quelle  che  primieramente  essi  adoperarono  si  estrae- 
vano dai  d’intorni  della  loro  citta  capitale,  ed  erano  queste 


«lunlo-.o  anche  p«r  fcre  pii  figurare  la  calce  5.  adoperaue  questa  as». 
estenuata  dalla  molta  n«ccrazione.  benché  da  egli  veni»e  dello  essere  1.  calce 
più  vecchia  la  migliore.  Ma  questa  precetlo  si  deve  credere  essere  stalo  sob 
relativo  a quella  calce  che  era  necessaria  per  le  intonacature  i come  lo  sono  le 
altre  cose,  che  «gli  prescrisse  nel  seguito,  le  quali  furono  estratte  da.  precetti 
di  Vilruvio,  che  si  trovano  scritti  nel  settimo  libro  a riguardo  degl,  smalli  od 
intonachi.  Imperocché  Vitruvio,  siccome  osservava  essere  la  calce  formala 
da  pietre  tenaci  e compatte,  pii  adatta  per  la  costrusione  de.  ntiun,  e quella 
deUe  pietre  porose  per  le  inlonacalurei  cosi  nel  parlare  deUa  calce  ‘““J' 
stabiliva  che  dopo  estinU  tosto  si  mescolasse  coll’arena.  (IJb.  IL  c.  5.)  Quindi 
nel  designare  U modo  da  osservarsi  per  ben  foi-roare  gl’  intonachi  prescrisse 
che  dopo  avere  scelte  le  migliori  pietre  della  calce  si  U«iiassero  «^cerare 
per  molto  tempo  prima  di  adoperarle  , affinchè  meglio  si  sciogliessero . 
(uh,  yiL  c.  %)  Se  adunque  la  calce  più  debole  era  rìputaU  la  migliore  per 
le  intonacature , e Se  essa  maggiormente  macerandosi  diveniva  anche  piu 
atta  a non  &re  screpolare  la  stabilitura , convien  credere  che  bene  si  cono- 
sceva in  allora  che  in  tal  modo  veniva  a perdere  la  sua  fona,  e che  (scendo 
meno  salda  c gagliarda  presa,  doveva  essere  di  poca  ulilitìi  nella  costrusione 
delle  mura,  ove  le  screpolature,  che  potevano  derivare  della  sua  molla  lena- 
ciU.  non  recavano  alcun  danno  alla  fabbrica.  Da  Catone  poi  si  designava  il 
modo  che  si  doveva  Icncrc  nel  formare  la  fornace  per  cuocere  la  calce  con 
queste  ptmìe.  Fornacent  calcariam  pedes  lalam  Xfacito,  aliampedes  XX 
usque  ad  pedet  III  summam  lalam  redigilo.  Si  uno  praefumio  coquet,  la- 
cunam  iniusmagnam  fatilo,  idi  satis  siet,  ubi  cinerem  concipial,  ne  forat 
sii  educendus.  Fomacemque  bene  siruilo , facilo  forlax  lolam  fomacem 
infimam  compledalur.  Si  duobus  praejumiis  coques,  lacuna  nihil  opus  ent. 
Quum  cinere  eruio  opus  erii,  alierò  praefurnio  ermio,  in  alierò  ignis  eril. 
/gito»  cavelo  ne  iniermiltas,  quia  semper  siel,  neve  noclit,  neve  allo  lem- 
pore  intermillalur,  cavelo.  Lapidem  bonum  in  fomacem  quant  durissimum, 
quam  minime  variwn  indilo  {De  He  Ruslica  c.  38). 
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(li  div(3^  specie  secondo  quanto  riferisce  Vitruvio.  Alcune 
(u^no  tenere,  come  quelle  che  si  cavavano  nelle  vicinanze 
di  Roma,  c si  distinguevano  coi  nomi  di  rosse,  pallicnsi, 
lidenati,  ed  albane,  (88)  altre  temperate,  come  le  tibur* 
tine,  le  amiternine,  le  sorattinc  ed  altre  simili  (89);  tra  le 

(88)  De  calce  et  arena  tjuibus  varietatibus  sint  et  quas  haheont  tVr- 
tutes^  dìxi\  sequitur  orde  de  (apidìcinis  explicare\de  quibus  et  quadrata 
saxa  et  caementorum  ad  aedificia  eximuntur  copiae  et  comparaniur.  fìac 
aulem  inveniitntur  esse  disparibus  et  dissirmtibus  virtutibus.  Sunt  enim 
ttiìae  moltes^  ufi  sunt  circa  urbem  rubrae^  paliienses^  ftdenaies^  albanae. 
{f'‘itr,  £Àb*  II*  c.  7.)  Le  pietre  rosse  dovesno  esser  della  specie  che  noi  dieta- 
mo  tufo  rosso  , e che  si  estrae  io  molli  luoghi  delle  vicinanze  di  Roma.  Le 
cave  antiche  sembrano  essere  state  vicino  al  corso  delP  Anione  tra  Roma  c la 
situazèooe  dclPantica  Gahi,  ove  esistono  tuttora  molte  treccie  di  grandi  sca- 
vaziooi«  ed  ove  Strabene  indicava,  dopo  di  aver  parlato  di  quelle  che  si  cava- 
vano nel  paese  proprio  dei  Gabj,  che  si  estraevano  pietre  dette  precisamente 
rosse  e che,  per  la  comoditi  del  fiume,  se  ne  servivono  i Romani  per  molli 
usi  delle  fabbriche  della  città.  (Lib.F".)  Le  palliensi,  che  erano  distinte  cou 
tal  Dome  forM  a molivo  del  colore  loro  pallido  a somiglianza  delle  rosse,  c 
non  dal  fiume  Allia,  come  si  ù preteso  di  dimostrare,  tiasrorinando  perciò 
la  suddetta  deuominaxiuue  in  alliensi,  si  doveano  cavare  parimenti  nelle  vici- 
nanze di  Roma,  ed  erano  quelle  probabilmente  che  somministrava  il  paese 
di  Gabi,  secondo  Sirabone,  in  piò  gran  numero  che  in  altro  luogo , e che  si 
trasportavano  in  Roma  pure  col  mezzo  dell’Aoiene;  poiché  le  pietre  comuni, 
che  colè  si  trovano,  sono  precisamente  di  un  colore  meno  carico  delle  altre. 
Le  fidenati  poi,  conoscendosi  la  situazione  dell'antica  Fidene  in  vicinanza  del 
quinto  miglio  della  via  Salare,  si  trovano  ivi  infatti  molti  luoghi,  nei  quali 
furono  le  medesime  evidentemente  cavate  ; e queste  per  la  vicinanza  del 
Tevere  si  trasportavano  in  Roma  pure  probabilmente  per  acqua.  Cosi  le  de- 
scrìtte tre  specie,  se  veramente  si  estraevano  dai  luoghi  indicali , sarcbbcio 
state  prescelte  dai  Romani  per  il  comodo  di  poterle  trasportare  in  citU  sulle 
navi.  Le  albane  quindi  si  estraevano  dai  vicini  colli  di  Albano,  come  la  sua 
denominazione  lo  dimostra,  e come  si  pretica  tuttora,  ed  erano  quelle  stesso 
che  on  si  dicono  peperini.  Colle  pietre  gebioe  ed  albane  volle  Nerone  clic  si 
riedificassero  le  parti  inferiori  delle  case  di  Roma,  dopo  il  Citale  incendio 
promosso  da  egU  stesso  {Tacit.  Anncd.  Lih.  XV.  c.  43.) 

(89)  Mine  lemperatae  quae  uti  tiburtinac  amiterninae  , soractinae  , 
et  qitae  sunt  his  generibus.(t'Uruv.  Lib.  II.  c.  7.)  Le  pietre  tiburlinc  erano 
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dure  poi  si  comprendevano  le  silicee,  ossiano  i selci  (90). 
Designava  inoltre  Vitnivio  che  vi  erano  anche  molte  altre 
specie  di  pietre,  come  il  tufo  rosso  e nero  nella  Campa- 
nia, e nell' Umbria,  nel  Piceno  ed  in  Venezia  il  bianco, 
il  quale  per  sino  si  tagliava  colla  sega  dentata  ad  uso  del 
legno.  Tutte  le  pietre  di  specie  tenere,  osservava  il  mede- 
simo scrittore,  che  offrivano  l’avvantaggio  di  poterle  facil- 
mente mettere  in  opera  subito  che  erano  estratte;  c se 
stavano  in  luogo  coperto  reggevano  il  lavoro:  ma  se  si  po- 
nevano in  luoghi  aperti,  oppresse  dalle  gelate  e dalle  brine, 
si  scomponevano;  ed  inoltre  in  vicinanza  della  spiaggia 
marittima  venivano  corrose  dalla  salsedine  e si  dissolve- 
vano, e nè  anche  resistevano  ai  grandi  calori.  Le  tiburtine 

quelle  che  si  dicono  ora  travertim,  e che  si  estraggano  nei  piani  sottoposti 
ai  colli  Tiburtini.  Le  cave  antiche  si  conoscono  essere  state  più  verso  l'Anie- 
ne  che  non  sono  le  moderne,  e ai  trasportavano  in  Roma  col  mezzo  del  fiu- 
me, come  le  albe  di  sopra  indicate,  e come  si  conosce  da  quanto  scrisse  lo 
slesso  Sirabone  nel  suo  quinto  libro.  È questa  una  specie  di  pietra  calcarea 
formata  per  deposizioni  a strati  comunemente  alti  circa  tre  piedi,  e che  si 
replicano  in  due  o in  tre  l’uno  al  disopra  dell'altro  e divisi  solo  da  un  sottile 
strato  di  terra.  Questa  pietra  è molto  consistente  al  lavoro,  ma  si  trova  però 
spesso  traforata.  Di  circa  consimile  specie  dovevano  essere  le  amiternine , e 
le  sorattine  nominate  da  Vilruvio,  e dette  con  tal  nome  le  prime  dalla  città 
di  Amilemo  nella  Sabina,  e le  altre  dal  ben  cognito  monte  Soratte;  come 
sono  quelle  che  si  trovano  in  diversi  luoghi  della  Sabina  e nei  paesi  occiden- 
tali di  Roma,  tra  le  quali  sono  apprezzale  quelle  che  si  cavano  tra  Civitavec- 
chia e Comete,  perchi  prendono  un  lucido  abbastanza  chiaro , e sono  mac- 
chiate a guisa  dell’alabastro. 

(90)  ffonnidae  durae , uti  tiliceae.  {Vilruv.  loc.  di.)  Il  selce  è una 
specie  di  lava  vulcanica  basaltina  di  color  tendente  al  nero , che  ai  conosce 
essersene  formato,  nella  corrento  delle  esplusioni , uno  strato  principalmente 
tra  la  parte  meridionale  e la  orientale  di  Roma  , e si  trova  questo  essersi 
esteso  da  poca  distanza  dalla  città  sino  sopra  i vicini  monti  Laziali.  Si  servi- 
rono i Romani,  a cagione  della  sua  durezza,  per  formare  i lastrici  composti  di 
grandi  poligoni  irregolari,  dello  principali  loro  vie,  tanto  dell’interno  della 
città , che  di  campagna. 
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però,  e quelle  che  erano  della  medesima  specie,  faceva 
conoscere  lo  stesso  VItruvio  che  reggevano  a tutte  le  in- 
giurie delle  intemperie  ed  al  peso:  ma  dal  fuoco  non  pote- 
vano essere  salve,  giacche  subito  che  venivano  intaccate 
scoppiavano  e si  spezzavano;  e si  potrà  stabilire  con  sicu- 
rezza che  ciò  accadeva  per  essere  tali  pietre  della  specie 
delle  calcaree,  senza  aver  bisogno  di  ricorrere  a quanto 
scrisse  Vitruvio  per  trovarne  ragione.  Aggiungeva  inoltre 
egli  che  vi  erano  molte  cave  di  pietre  nei  confini  dei  Tar- 
quincnsi , le  quali  si  dicevano  aniziane , e che  erano  di 
colore  simile  alle  albane.  Si  lavoravano  queste  principal- 
mente vicino  al  lago  Vulsiniense  c nella  prefettura  Stato- 
niense,  ed  avevano  veramente,  secondo  il  medesimo  scrit- 
tore, infinite  buone  qualità;  imperocché  non  poteva  a loro 
nuocere  ne  la  forza  dei  geli,  nè  rcfictto  del  fuoco;  ma 
erano  solide  e di  lunga  durata,  come  si  poteva  verificare 
dai  monumenti  eseguiti  con  tali  pietre , che  stavano  in 
allora  presso  il  municipio  dei  Ferenti  (91).  Se  tali  pietre  si 


(91)  Sani  etiam  alia  genera  plora,  oli  in  Campania  ruber  et  niger  to- 
phus,  in  Umbria  et  Piceno  et  V enelia  albus,  qui  etiam  serra  dentata  oli 
lignum  seeatur.  Sed  haec  omnia,  quae  mollia  soni,  bone  habent  ulilitatem, 
quod  ex  bis  saxa  cum  soni  exempta,  in  opere  faciliter  traciantur,  et  si 
sint  in  locis  lectit,  sustinent  lahorem-,  sin  autem  in  apertis  et  patentibus, 
gelieidiis  et  pruina  congesta  frianlur  et  dissolvuntun  item  secundum  oras 
mariiimas  ab  salsugine  excsn  diffluunt,  neque  perferunt  aestus.  Tiburtina 
vero  et  quae  eodem  genere  sunt  omnia,  sufferunt  et  ab  oneribus  et  a tem^ 
pestatibus  iniurias,  sed  ab  igni  non  possunt  esse  tuta,  simulque  ut  sunt  ab 
eo  tacta,  dissiliunt  et  dissipantur,  ideo  quod  temperatura  natiwali  parvo 
sunt  /tumore,  item  quod  non  multum  babeni  terreni,  sed  ai'ris  plurimum  et 
ignis.  Igitur  cum  et  bumor  et  terrenum  in  bis  minus  inest,  tum  etiam  ignii 
tactu  et  vi  vaporis  ex  bis  aere  fugato  penitus  insequens  et  interveniorum 
vaeuitates  occtq>ans,fervescit  et  efflcit  ea  suis  ardentia  corporibus  similia. 
Sunt  vero  item  lapidicinae  complures  in  fnibut  Tarquiniensium  quae  di- 
cuntur  anitianae  , colore  quemadmodum  albanae  , quorum  qfficinae  maxi- 
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fossero  cavate  vicino  a lioma,  osservava  il  medesimo  Vitru* 
vio,  che  avrebbero  meritato  d’impiegarsi  in  ogni  lavoro. 
Ma  poiehè  a motivo  della  vicinanza  accadeva  di  servirsi 
delle  pietre  rosse,  delle  pallicnsi,  e delle  altre  di  simili 
specie  che  erano  presso  la  città,  onde  impiegarle  senza 
difetti,  faceva  conoscere  che  due  anni  prima  di  cominciare 
la  fabbrica  si  dovevano  queste  tagliare  in  estate  c non  nel- 
r inverno,  c lasciarle  giacere  in  luoghi  aperti.  Quelle  che 
per  le  intcmjieric  del  biennio  avevano  sofferto,  si  dove- 
vano porre  nei  fondamenti , e le  altre  che  non  erano  offese, 
come  approvate  dalla  natura  delle  cose,  potevano  durare 
negli  edilizj  sopra  terra  per  lungo  tempo.  Questo  metodo 
non  solo  si  doveva  osservare  a riguardo  delle  pietre  impie- 

me  stuit  circa  lacum  Vulsiniemtm  itempraefectura  Staioniensi»  Eoe  autem 
habent  infmitas  x’irtutes'.  ncque  enim  his geiicidiorum  tempestas  ncque  tactus 
ìgnis  potest  nocere^  sed  sunt  firmae  et  ad  vetustatem  ideo  permanentes^ 
quod  parunt  habent  e naturae  mìxtione  aeris  ci  ignìs^  humoris  autem  /em- 
f}cratc,  /durimumque  terreni:  ita  qùssis  compactionibus  solidatae  ncque  ab 
tetnpeslatibus  ncque  al*  ignis  vehementia  nocentur,  Id  autem  maxime  iudi~ 
cat'e  licei  e monumentisi  quae  sunt  circa  municipium  Ferentis  ex  his  Jacta 
lapidicinisi  namque  habent  et  statuas  amplas  ^ factas  egregie ^ et  minora 
sigillai  Jloresque  et  acanthos  eleganter  scalptoSi  quae  cum  sint  vetusta,  sic 
ofparent  rccentiai  itti  si  sint  modo  Jacta,  (Fitruv,  loc.  cit,)  Le  pietre  che 
esistono  nelle  indiente  localitii,  sì  trovano  essere  eOcttivamente  consimili  alle 
aibnnc  « ed  atte  a ricavarvi  omaroenti , come  Vitmvlo  faceva  conoscere  nel 
dire  eh  e si  (>otcvnno  con  esse  formare  statue  grandi  e piccole,  fiorì  ed  acanti 
bene  scolpili  c di  lunga  durata,  e che  servivano  ancora  a fare  le  forme  per 
i getli  di  metallo.  Impcroechè  quasi  tutte  le  urne  e le  altre  parti  ornate  con 
qualche  scultura  di  decorazione  o di  figura,  che  si  sono  trovate  nei  sepolcri 
.scoperti  nel  paese  dei  Tarquiniensi  e degli  altri  popoli  circonvicini , si  cono- 
scono essere  state  eseguile  precisamente  con  le  pietre  del  paese.  Si  trovano  al- 
cune di  queste  pietre  essere  di  color  simile  alle  albane,  ossia  al  peperino,  ed 
altre  di  color  più  chiaro  tendente  al  cenerino,  c sono  chiamate  da  quei  del 
paese  nemfri.  Si  rinvennero  bensì  sculpite  con  tali  pietre  sfinge,  leoiiì,  urne  c 
cose  simili:  ma  sono  esse  di  grana  assai  ordinaria  e di  specie  molto  tenera, 
perciò  facili  a corrodersi. 
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gate  nelle  opere  quadrate, ma  anche  per  quelle  delle  costru> 
zioiii  cementizie  (92). 

MARMI  E PIETRE  DIVERSE.  I Romani  si  servivono 
nelle  costruzioni  di  tutte  le  loro  fabbriche  di  quelle  pietre 
comuni  che  somministrava  il  suolo  nel  d’intorno  della  loro 
città  capitale,  sino  a che  non  divennero  essi  maggiormente 
potenti  por  mare  e per  terra.  Ma  poiché  s’impadronirono 
dei  paesi  della  Grecia,  trovando  essi  colà  grandi  edifizj 
eretti  con  le  più  rare  e scelte  pietre,  presero  ad  amare 
pure  una  tale  magnificenza,  e si  dettero  ben  pi'esto  a far 
venire  da  lontane  regioni  le  specie  di  pietre  c di  marmi 
più  stimate  (93).  Siccome  una  tale  mutazione  dal  servirsi 


(92)  Non  mintàs  eliam  fabri  aerarli  de  hit  lapidicinis  in  aeris  Jtaiura 
formis  comfìaratis  habent  ex  bis  adaes Jundendttm  maximas uiilitaies.  Quaa 
si  prope  iirbem  essent,  digntini  essei^  ut  ex  bis  (^/teinis  0/nnÌa  opera  pe^ce- 
rentur,  Cum  ergo  propter  propinquitatem  necessUas  cogat  ex  rubris  lapi^ 
dicinis  et  paUiensibus  et  quat  sant  urbi  proximae^  copiis  u//,  si  qui  ifolue- 
rint  sine  vitiis  perficere^  ita  erit  praeparandum»  Ctim  aedi/ìcandam  fuerit^ 
ante  hiennium  ea  saxa  non  hieme^  sed  aestate  eximantur.,  et  iacentia  per~ 
maneant  in  ìocis  patentibus\  quae  autem  a tempestatibus  eo  biennio  tacta 
laesafuerint^  ea  infundamenta  coniiciantur%  edera  quat  non  erunt  vitiaia^ 
ab  natura  rerum  probata^  durare  poterunt  sopra  terram  aedificata*  Nec 
sotum  ea  in  quadratis  tapidihus  sunt  obscrvanda^  sed  etiam  in  cnementitiis 
structuris.  (f^itruv*  (oc.  di.)  Da  Plinio  in  particolare  {ÌÀb.  XXXf^I.  c.  48  e 
seg.)  e da  laidoro,  (Orig.  Lib.  XIX»  c»  10]  ai  trovano  ripetute,  benché  brere> 
mente,  circa  le  atesse  notizie  che  si  hanno  da  Vitruvio  sulle  pietre  comuni. 
Di  tutte  le  descritte  pietre,  diesi  servirono  i Romani  nelle  loro  fabbriche,  le 
tiburtine  sì  trovano  certamente  essere  le  migliori,  o quelle  che  si  prestano 
più  alla  struttura  quadrata,  prendendo  col  tempo  io  opera  una  bella  tinta;  ma 
non  comuni  sono  quelle  senza  difetli^  e d'altronde  per  la  piccola  altezza  dei 
loro  strali,  non  si  possono  impiegare  nelle  grandi  costruzioni , se  non  in  più 
pezzi. 

(93)  Si  davano  dagli  antichi  Latini  al  marmo  le  deooroioaziont  tapis  c 

marmor  indistintamente.  La  prima  di  queste  peraltro  si  attribuiva  più  comu* 
nemeote  a tutte  le  qualità  di  pietre  in  generale^  e la  seconda,  facendosi  deri> 
bare  dal  verbo  greco  ossia  rìsplenderc,  serviva  specialmente  per 
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delle  pietre  comuni  del  paese  a quelle  più  preziose  delle  ' 
lontane  regioni,  non  potendosi  eseguire  ad  un  tratto  senza 
incontrare  ostacoli, c d'altronde  giudicandosi  impropriodai 
più  severi  Romani  e di  troppa  magnificenza  l’impiego  dei 
marmi  negli  edifizj  comuni,  avvenne  che  si  videro  con  qual- 
che dispregio  le  prime  opere  di  tal  genere.  À questo  riguar- 
do si  racconta  che  Lucio  Crasso  oratore,  avendo  nell’ anno 
di  Roma  662  adornato  l’atrio  della  sua  casa,  posta  sul  Pa- 
latino, con  sei  colonne  di  marmo  imezio,  non  più  alte  di 
dodici  piedi,  fu  ciò  riguardato  come  cosa  effeminata;  e 
Marco  Bruto , in  una  contesa  che  ebbe  con  il  medesimo 
Crasso,  lo  chiamò  Venere  Palatina  (94).  In  breve  tempo 
poi  l’uso  dei  marmi  presso  i Romani,  tanto  si  accrebbe, 
che  per  soddisfare  la  loro  passione,  si  fecero  venire  dalle 
province  dell’Asia,  dell’Egitto  e della  Grecia  le  più  pre- 
ziose specie  di  marmi  c di  pietre  rare.  Plinio  per  dimostrare 
le  sua  disapprovazione  verso  tale  estremo  lusso,  introduttosi 
in  Roma,  osservava  che  la  natura,  avendo  fatti  i monti  tanto 
per  assicurare  alcune  parti  della  terra  colle  sue  viscere, 
quanto  per  domare  l’impeto  dei  fiumi,  frangere  i flutti,  e 
contenere  in  quiete  le  più  piccole  parti  colla  durissima  loro 
materia,  si  tagliavano  invece  quegli  stessi  monti  e si  tra- 
sportavano non  per  altro  oggetto,  che  per  frintasia  di  deli- 
zie; perciò  egli  si  lagnava  che  non  vi  fosse  alcuna  legge, 
la  quale  avesse  ordinato  che  non  si  potessero  trasportare 
marmi , nr  che  si  passassero  i mari  per  tale  semplice  og- 
getto (9r>).  Tanto  fu  grande  l’uso  dei  marmi  presso  i Ro- 


dcnolare  il  manno  propriamente  detto  a motivo  del  lucido  che  acquista  ripu- 
lendolo, e che  forma  una  delle  sue  proprietà  caratteristiche. 

(94)  Plin.  Bitt.  Nat.  Uh.  XXXVI.  c.  3. 

(95)  Plin.  HiU.  Nat.  Lib.  XXXVI.  c.  1.  e 2.  La  legge  Giulia,  che  re- 
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mani  nel  tempo  in  cui  furono  essi  governati  dagli  imperato- 
ri,che  si  videro  tutte  le  fàbbriche  con  i medesimi  decorate, 
e sino  dal  principio  di  tale  epoca  Augusto  si  vantava  di 
aver  lasciata  Roma  di  marmo,  mentre  l’aveva  trovata  di 
opera  laterizia  (96).  Ed  al  tempo  in  cui  vivea  Seneca  si 
stimava  povero  e sordido  colui  che  non  avea  i bagni  or- 
nati di  marmo  tasio,  il  quale  prima  si  ammirava  come  cosa 
preziosa  solo  in  qualche  tempio  (97).  Per  l’eccessivo  abuso 
che  si  fece  dei  marmi , rendendosi  questi  rari , vennero 
costretti  i Romani  d’impiegarli  non  più  a grandi  massi,  co- 
sì si  praticava  nei  primi  tempi  col  fare  le  mura , e le  altre 
parti  delle  fabbriche  intieramente  costrutte  di  marmi , ma 
solo  a piccoli  pezzi  ad  uso  di  semplici  rivestimenti,  i quali 
furono  ridotti  a maggior  sottigliezza,  a misura  che  si  ren- 
devano più  rare  le  qualità  che  si  solevano  impiegare  in 
siffatte  decorazioni  (98). 

gelava  le  spete  dei  cittadini  privati,  imponeva  un  dazio  sopra  ciasenna  colon- 
na che  veniva  in  Ronu  : ma  questa  sembra  che  venisse  ben  presto  abolita  , 
per  quanto  si  deduce  dalla  sesta  lettera  del  tredicesimo  libro  di  Cicerone 
scritta  ad  Attico,  e perdb  al  tempo  di  Plinio  non  aveva  più  alcuno  elTelto. 
Altre  leggi  invece  furono  promulgate  nei  tempi  posteriori  in  favore  di  coloro 
che  scuoprivano  nuove  cave  di  nurroi,  come  si  trovano  registrate  nel  codice 
Giustiniano)  giacchi  per  il  grande  uso  che  se  ne  fece  nel  tempo  del  dominio 
degli  imperalori  Romani,  le  più  accreditate  cave  antiche,  verso  il  fine  di  tale 
epoca,  non  somministravano  più  scelti  massi. 

(96)  S>etonio  in  jiugiuto  c.  27 

(97)  Seneca  Spisi  86.  Prova  evidente  di  una  tale  eccessiva  profusione 
di  marmi  impiegati  nell’sdomamento  delle  fàbbriche  romane  , sono  i molti 
frammenti  di  varia  specie  che  rinvengonsi  generalmente  negli  avanzi  antichi. 

(98)  Osservava  Plinio,  sull'assersione  di  Comelks  Nepote,  che  Mamurra 
nato  a Fomio,  cavaliere  Romano  e prefetto  dei  fàbri  sotto  C-  Cesare  nelle 
Gallie,  fu  il  primo  che  in  Roma  coperse  con  rivestimenti  di  marmo  le  mura 
della  sua  casa  che  aveva  sul  Celio  : ma  per  altro,  soggiungeva  egli , che  se 
veramente  fosse  stato  questo  Mamurra  Fautore  dell’oso  di  segare  i marmi, 
meritava  indignazione  più  ohe  lode.|  {Hisl.  /fai.  Lib.  XXXVi,  e.  7.)  La  pra- 
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L'uso  grande  d'impiegare  i marmi  nella  costruzione  n 
nell* ornamento  degli  edifìzj,  essendosi  introdotto  presso  i 
Romani  più  generalmente  neU'cpoca  posteriore  a Vitruviot 
si  trovano  perciò  solo  poche  cose  scritte  su  tale  riguardo  nei 
suoi  precetti.  Onde  riferirne  una  qualche  indicazione,  ci 
atterremo  principalmente  a quanto  ne  scrisse  Plinio  nella 
sua  storia  naturale,  ed  alle  varie  cognizioni  che  si  ricavano 
dai  materiali  di  tal  genere  che  sì  rinvengono  nelle  fabbri- 
che dei  Romani;  benché,  per  la  molta  quantità  delle  varie 
specie  di  questi , sia  alquanto  difficile  a ben  distinguerli,  e 
benché  si  sappia  che  già  non  era  bicile  il  numerarli  sino 
dal  tempo  dello  stesso  Plinio  (99),  pure  si  cercherà  d’indi- 
care tutte  le  specie  principali.  Pertanto  cominciando  dai 
marmi  bianchi,  dei  quali  gli  antichi  servironsi  tanto  per 
la  scultura  delle  statue,  quanto  per  le  parti  più  nobili  del- 
le fabbriche,  annovereremo  per  il  primo,  come  italico,  il 

ticii  di  ridurre  i marmi  a piccola  grosaezu  col  mezzo  della  sega  si  datava  in 
Grecia  da  maggiore  antichità:  imperocché  lo  stesso  Plinio,  non  sapendo  a 
chi  giustamente  ascriverne  l’invenzione,  assicurava  che  nella  casa  di  Mausolo 
in  Alicamasso  erano  state  le  mura  laterizie  coperte  io  tal  modo  col  marmo 
Proconnesio.  {Id.  lib.  XXXV l.  c.  6.)  D'altronde  considerando  che  nella 
stessa  Grecia,  era  uso  di  servirsi  del  marmo  ridotto  in  lastre  per  formare  le 
coperture  dei  tetti  da  tempi  vetusti,  si  deve  credere  essere  anche  tale  pra- 
tica di  epoca  più  antica  di  quella  che  si  credette  da  Plinio.  {V.  la  Sezione  II. 
Parte  I.  c.  5.) 

(P9)  Plinio.  Hist.  /fot.  Lib.  XXXVI.  Tra  gli  antichi,  oltre  Plinio,  c 
gli  scrittori  Greci  già  riferiti  nella  Sezione  II,  scrisse  in  particolare  sulle 
diverse  qualità  dei  marmi  impiegati  dai  Romani  Isidoro  (Orig.Lib.XVI.c.S.) 
e tra  i moderni  quello  che  ha  lasciato  più  estese  notizie  intorno  i marmi  d^li 
antichi  è l'Alherti  nella  sua  ben  cognita  opera,  {De  Re  Aedif.  Lib.  II.  c.  8. 
e 9.):  il  Cariofolo  nel  suo  trattato  intitolato  De  antiquis  marmoribut.  Agri- 
cola, Cesalpino,  Duuand,  Wirsing,  Wulfenio,  Richter,  Gesner,  Walerio,  Bool, 
Guettard,ed  altri  che  impresero  a comentare  gli  scritti  di  Plinio,  e trattare  della 
mineralogìa.  Ai  giorni  nostri  poi  Faustino  Corsi  romano, e quindi  il  Professore 
Mhby  hanno  scritte  altre  interessanti  cose  sul  medesimo  soggetto. 
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liinense,che  si  traeva  dalle  cave  di  Luni,  città  antica  del- 
rLtruria,  e dallo  stesso  luogo  in  circa  ove  esistono  tuttora 
le  cave  dette  di  Carrara,  che  somministrano  marmi  di  scul- 
tura a quasi  tutta  l’Europa  (100). 

Oltre  la  suddetta  specie  di  marmo  hìanco,  che  il  suolo 
d’Italia  somministrava  ai  Romani , si  servirono  pure  essi 
di  quei  marmi  che  aveano  i Greci  nel  loro  paese,  tra  i quali 
si  deve  considerare  l’imczio  che  si  cavava  dal  monte  Imetto 
assai  presso  ad  Atene , e che  fu  il  primo  marmo  straniero 
introdotto  in  Roma,  come  si  deduce  da  quanto  scrisse  Plinio, 
per  essersene  servito L. Crasso  oratore, nel  fare  le  sei  colonne 
poste  in  ardornamento  dell’atrio  della  sua  casa  sul  Pala- 
tino (101).  Quindi  il  pentelìco,  che  si  cavava  pure  presso 
Atene  nel  monte  di  simil  nome,  come  narrano  Strabono  e 
Pausania  (102),  e che  si  reputava,  per  la  finezza  della  sua 
grana  e per  la  sua  candidezza,  essere  uno  dei  marmi  più 

(100)  Le  qualitli  di  quello  marmo,  die  si  estraggono  dalle  cave  Luncnsi, 
sono  ora  tanto  cognite  che  non  hanno  bisogno  di  essere  quivi  descritte-  La 
specie  più  scelta  è quella  che  viene  detta  statuaria,  perchè  s'impiega  comu* 
nemente  nella  scultura.  La  seconda  specie,  pure  bianca,  ma  tendente  alquanto 
al  ceruleo,  serve  generalmente  per  le  opere  di  architettura.  La  terza  poi  è di 
iin  bigio  più  o meno  scuro,  die  si  dice  bai-diglio,  c di  questa  specie  si  trovano 
essere  stati  Catti  dagli  antichi  molti  fusti  di  colonne.  La  più  antica  notizia  che 
dimostri  essere  stato  impiegalo  il  minno  lunensc  dai  Romani,  è quella  riferita 
da  Plinio  {Bill.  Nat.  IJb.  XXyyi.  c.  7),  colla  quale  ci  fa  conoscere  essere 
stalo  adoperato  col  Caristio  nella  casa  posta  sul  Celio  del  cavaliere  Maraurra 
prefetto  dei  fabri  sotto  Cesare.  Peraltro  doveva  questo  marmo  da  quei  del 
paese  essere  assai  più  anteriormente  impiegato,  poiché  le  mura  di  Luni,  di- 
cendosi da  Strabono  composte  di  candide  pietre,  si  deduce  essere  state  queste 
costrutte  con  il  materiale  tratto  da  dette  cave. 

(101)  Plin.  Hist.  Nat.  lib.  XXXyi.  c.  3.  Di  questo  marmo  sembra  die 
gli  antichi  se  ne  servissero  più  comunemente  per  l' arcbiletlura  che  per  la 
scultura,  per  essere  alquanto  di  tinta  azzurra. 

(102)  Strabane  fJb.  IX.  e Pausania  Uh.  I.  f.  10. 
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adatti  per  le  opere  di  scultura.  Con  questo  marmo  erano 
state  &ttc  le  colonne  del  tempio  di  Giove  Capitolino  rie- 
dificato sotto  Domiziano  (103).  Il  parlo,  che  si  traeva  da 
Paros  isola  deirArcipclago , e che  era  molto  celebre  presso 
gli  antichi , tanto  per  la  candidezza , quanto  per  la  lucen- 
tezza dalla  grana,  si  trova  pure  essere  stato  impiegato  so- 
venti dai  Romani  nelle  decorazioni  dei  loro  edifizj  (104). 
Il  proconnesio,  che  si  cavava  nell’isola  di  Proconneso  nella 
Propontide , e che  si  riconosce  essere  comunemente  al- 
quanto macchiato  da  vene  nericcie , venne  pure  impiegato 
dai  Romani , come  fu  ritrovato  specialmente  nelle  rovine 
del  tempio  di  Venere  e Roma  (105).  Similmente  alquanto 
macchiati  si  conoscono  essere  stati  i marmi  denominati 
tasio  e lesbio  dalle  isole  di  tali  nomi,  nelle  quali  si  cava- 
vano, come  Plinio  pure  l’accenna  (10C).  L’ iliaco,  il  tirio. 


(10^)  Plutarco  in  PtMicola  c.  15.  L'arco  di  Tito  posto  lungo  la  via 
Sacra,  ed  altri  monumenti  Romani , ai  trovano  essere  stati  ornati  con  simile 
marmo. 

(104)  Questo  marmo  si  diceva,  secondo  il  sentimento  di  Vairone  rìrerìlo 
da  Plinio,  anche  lychniten,  a cagione  delle  lucerne  che  s' impiegavano  per 
illuminare  i cuniculi  nei  quali  si  cavava.  (Bist.  Nat.  Lib.  XXWl.  c.  4.)  Ma 
invece,  essendosi  riconosciuto  non  essersi  mai  praticati  cuniculi  sotterranei 
per  scavarlo,  si  crede  che  una  tale  denominaxione  si  sia  derivata  dalla  lucen- 
tezza della  sua  grana.  Da  Procopio  poi  si  dice  essere  stato  rivestito  esterior- 
mente il  Mausoleo  di  Adriano  con  questo  marmo.  {Guerra  Got.  lib.  /.  c.  22.) 
Però  di  questo  rivestimento  non  rimanendone  piCi  alcuna  traccia,  non  si  può 
giustificare  la  veritò  di  una  tale  asserzione. 

(105)  Nibbjr  Àttiichità  di  Roma  Lib.  II.  II  medesimo  Plinio,  e Stiabo- 
ne  nel  suo  primo  libro , narrando  che  questo  marmo  fu  di  molto  impiegato 
nella  costruzione  degli  edifiz)  di  Cizico,  asseriscono  che  pure  dicevasi  Ciziceno. 

(106)  Hitt.  Nat.  Lib.  XXXFI.  c.  5.  Erano  però  tali  marmi  divenuti 
assai  comuni  presso  i Domani,  percui  si  tenevano  in  poco  pregio.  Osservava 
peraltro  Svetonio  nella  vita  di  Nerone,  che  una  parte  del  sepolcro,  in  cui  fu- 
rono rinchiuse  le  ceneri  di  questo  imperatore,  si  era  latta  col  marmo  tasio. 
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il  milassense  e l’efesio,  erano  pure  tenuti  per  marmi  bian- 
chi : ma  non  si  conosce  bene  se  ne  abbiano  fatto  un  grande 
uso  i Romani.  Plinio  inoltre  scrisse  che  fu  scoperto  nella 
Cappadocia,  sotto  Nerone,  un  marmo  bianco,  che  per  la 
sua  lucentezza,  fu  detto  fengite.  Con  questo  marmo  tale 
imperatore  aveva  fatto  costruire  il  tempio  della  Fortuna 
Scja  incluso  nella  casa  Àurea  (107).  Vi  era  quindi  il  cora- 
litico,  che  si  traeva  dall’Asia,  e che  il  medesimo  Plinio  lo 
assomigliava,  pel  suo  candore, all’avorio:  ma  dalle  cave  non 
se  ne  avevano  pezzi  maggiori  di  due  cubiti  (108).  Inoltre 
usarono  i Romani  di  servirsi  del  conchite , in  tal  modo  de- 
nominato dall’apparenza  di  conchiglie  che  si  trovano  in 
esso  impresse  (109). 

Tra  i marmi  colorati  si  trova  primieramente  avere  i 
Romani  fatto  molto  uso,  in  specie  pei  fusti  delle  colonne,  e 
per  le  altre  grandi  parti  dell’  architettura , del  marmo  cari- 
stio,  cosi  denominato  dagli  antichi  dalla  città  di  simil  nome 
dell’Eubea,  e che  ora  viene  detto  volgarmente  cipollino 
per  le  sue  macchie  verdignole  disposte  in  certo  modo  simile 
alle  foglie  della  cipolla  (110).  Frequenti  prove  si  trova- 
no nei  monumenti  di  Roma  dell’uso  grande  che  fecero 


(107)  PUn.  Lih,  XXXVl,  c.  46.  Fu  pure  con  questo  isicsso  nurmo  che 
Domiziano  fece  impellicciare  le  pareti  dei  portici,  nei  quali  soleva  passeggia- 
re, onde  poter  vedere  ciò  che  facevasi  dietro  di  lui.  [ISveton.  in  Domiz,  c.  4.) 

(108)  Plin.  lÀb.  XXXVl.  c.  13.  Tale  marmo  viene  comunemente  ora 
riconosciuto  sotto  il  nome  di  palomhino  a n»tivo  della  sua  candidezza. 

(109)  Pausania  [Lib.  II.  c,  46.)  scrisse  che  questo  marmo  si  traeva  dalle 
vicinanze  di  Megara,  e che  le  fabbriche  principali  di  quella  cittò  erano  edi&> 
cate  con  tal  marmo. 

(110)  Si  trovano  diverse  specie  di  questo  marmo,  tra  le  quali  una  ne 
esiste  alquanto  rossa,  che  si  dice  perciò  cipollino  rosso  : ma  la  più  comune  i 
quella  maccliiata  con  grandi  venature  di  verde  chiaro,  come  sono  le  colonne 
del  tempio  di  Antonino  e Faustina  eretto  lungo  la  via  Sacra. 
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gli  antichi  del  marmo  chiamato  numidico,  che  si  traeva 
dalla  Numidia,  e che  ora  si  conosce  sotto  la  denomina- 
zione di  giallo  antico  (111).  Similmente  si  trova  essere 
stato  molto  adoperato  il  marmo  denominato  luculleo  da 
Lucio Lucullo  che,  secondo  Plinio,  fu  il  primo  ad  intro- 
durlo in  Roma  (112).  L’alabandico,  così  detto  da  Alahan- 
de  città  della  Caria , nella  di  cui  vicinanza  si  cavava,  come 
pure  presso  Mileto,  percui  si  diceva  ancora  milesio,  era 
secondo  il  medesimo  Plinio  di  un  color  nero  tendente  al 
purpureo,  donde  si  credette  esser  quello  che  ora  nomasi 
comunemente  rosso  antico,  e che  è tenuto  tuttora  in  molto 
pregio  (113).  Il  marmo  che  da  noi  si  dice , per  il  suo  colore, 
nero  antico,  si  stabilisce  comunemente  esser  quello  che  gli 
antichi  nominavano  tenario  dal  capo  Tenaro  presso  al  quale 
si  cavava  (1 1 4),  e di  cui  ne  facevano  molto  uso  nella  deco- 
razione delle  fabbriche.  Il  marmo  frigio,  anche  cognito 
presso  gli  antichi  coi  nomi  docimite  e sinnadico,  perchè 
cavavasi  nella  Frigia  presso  Sinnade  e Docimea,  ma  ora 

(111)  Il  suddetto  marmo  si  conosce  essersi  detto  pur  libico  per  la  stessa 
denominasioue  di  Libia  provincia  della  Nomidia,  ove  primieramente  si  cava- 
va. M.  Lepido,  che  fu  collega  nel  consolato  a Catullo,  si  dice  da  Plinio  essere 
stato  il  primo  ad  introdurre  iu  Roma  questo  marmo , ma  però  con  grande 
reprensione.  {Jlitl.  Nat.  Lib,  XXX  f'I.  c.  8.) 

(112)  Ptin.  Hist.  Nat.  Ub.  XXXVl.  c.  81.  Dallo  stesso  scrittoresi  co- 
nosce che  il  suddetto  marmo  era  di  colore  scuro,  e che  si  trovava  neH'itola 
di  Chio.  Di  più  aggiunse  egli  che  con  Io  stesso  marmo  avevano  quei  del  paese 
fabbricate  le  loro  mura;  della  qual  circostanu,  vantandosene  essi  un  giorno 
in  presenu  di  Cicerone,  ebbero  da  egli  in  risposta  che  molto  più  si  sarebbe 
maravigliato  se  le  avessero  latte  colla  pietra  tiburtina.  Questo  marmo  viene 
creduto  essere  quello  che  ora  nomasi  comunemente  affricano,  pel  colore  nero 
che  vi  domina  nel  fondo,  e se  ne  trovano  tra  le  rovine  antiche  soventi  gran- 
dissimi frammenti  ed  anche  fusti  di  colonne. 

(113)  Win.  Hitt.  Nat.  Lib.  XXXFl.  c,  13.  e Corti  delle  pietre  antiche, 

(114)  Strabane  Lib.  mi. 
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vici)  detto  pavonazzetto  per  le  sue  macchie  tendenti  al 
pavonazzo,  si  trova  pure  essere  stato  ircqucntementc  ado- 
perato dagli  antichi  (115).  Il  tauromcnio,  che  si  cavava 
presso  Taormina  nella  Sicilia , e che  si  trova  corrispondere 
a quello  che  ora  si  dice  diaspro  di  Sicilia,  venne  pure  so- 
venti impiegato  dai  Romani.  Tali  sono  le  specie  princi- 
pali dei  marmi  colorati  adoperati  dagli  antichi:  ma  vi 
furono  molte  altre  qualità  da  essi  impiegate  per  l’adorna- 
mento  dei  loro  edifizj  (116),  oltre  a quelle  pietre  che  si  di- 
cono conchigliarie  per  esservi  frammiste  alcune  conchiglie 
nella  loro  sostanza,  ed  a quelle  che  si  considerano  sotto  la 
denominazione  di  brecce,  perchè  sono  formate  con  varj 
frammenti  di  altri  marmi  di  differenti  colori  e figure;  come 
vengono  chiaramente  indicate  da  Strabono  nel  dire,  che 
alcuni  luoghi  pubblici  e privati  di  Roma  erano  ornati  di 
belle  e variate  pietre  di  Sciro  e di  lerapoli,  in  modo  che  si 
vedevano  colonne  e tavole  di  varj  marmi  uniti  in  un  sol 

(1 1 5)  strabene  lib.  XII.  Questo  scrittore  osservava  inoltre  che  le  cave 
di  lai  marmo  da  principio  non  davano  che  piccoli  massi:  ma  nel  sepiito,  per 
i molti  lavori  latti  in  esse  dai  Romani , si  estraevano  grandi  colonne  di  tale 
saldissima  pietra,  che  nella  sua  varietà  di  colore  s'avvicinava  all’alabastro. 
E quindi  accennava  di  più  che  tutto  quello  che  si  estraeva  per  colonne  o per 
lastre  di  ammirabile  bellezza,  veniva  per  mare  trasportato  in  Roma.  La  ba- 
silica, di  Paolo  Emilio  eretta  nel  foro  Romano  aveva  colonne  di  tal  pietra. 
(Plia.  Hist.  Ifalur.  Ub.  XXXFI.  c.  3.)  Ed  io  Roma  se  ne  conservarono 
belli  esempj  di  simili  colonne , sino  in  qnesti  ultimi  tempi  nella  basilica 
Ostiense,  che  il  funesto  incendio,  accaduto  neH'anno  1824,  distrusse  insieme 
con  tale  edifizio. 

(116)  Oltre  ai  descritti  marmi  colorati  posti  in  uso  dai  Romani  si  distin- 
guono ancora  il  iassense,  che  si  attribuisce  ora  da  alcuni  il  nome  portasan- 
ta, il  molossio  che  vuoisi  credere  essere  il  cosi  detto  fior  di  persico,  il  corin- 
tio, ossia  giallo  breccialo,  il  celtico  o aquitanico  che  si  descrive  come  simile 
a quello  che  ora  si  dice  bianco  e nero  antico  , ed  altri  diversi  che  con  varie 
denominazioni  vengono  ora  distinti. 
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pezzo  (11 7).  Inoltre  si  tenevano  in  grande  pregio  dai  Ro- 
mani , e si  trovano  spesso  da  loro  adoperate , le  differenti 
specie  degli  alabastri , che  si  dicevano  dagli  antichi  gene- 
ralmente pietre  alabastrite  ed  onici  : ma  che  i moderni  le 
distinguono  con  particolari  denominazioni  dedotte  dalle 
differenti  loro  venature  (1 1 8). 

Nella  classe  di  quelle  pietre , che  non  sono  tenute  per 
calcaree,  e che  si  dicono  comunemente  serpentine,  a motivo 
della  rassomiglianza  che  hanno  le  loro  macchie,  con  quelle 

(117)  Strabene  Lib.  IX.  Fra  le  ipede  cUIIe  brecce  li  coaderì  aocora 
il  nnrnio  lidio,  che  n estraeva  dalla  Lidia,  il  quale  vien  creduto  essere  quello 
che  ora  ai  dice  rosso  brecciato.  Quindi  si  distingoooo  alcune  altre  specie  con 
le  acuenti  denominaiioni  moderne  dedotte  per  lo  più  del  loro  color  princi- 
cipale;  cioè  breccia  dorata,  corallina,  a occhio  di  pernice,  gialla  c nera,  rossa, 
gialla,  traccagoina,  pavooazu,  a seme  santo,  a sette  basi,  bianca  e nera,  rossa, 
verde  ed  altre  denominazioni  che  in  particolare  si  possono  rinvenire  nell'  in- 
dicato libro  del  Corsi. 

(118)  Plinio  osservava  che  l’alabastro  non  solo  trovavasi  nei  monti  del- 
l’Arabia, ma  anche  nell’Egitto  e nella  Sìria  , e che  in  origine  si  serbava  solo 
per  i vasi,  in  seguito  poi  se  ne  licevano  tazze,  piedi  da  letto  e sedie-  Aggiun- 
geva quindi , sull’  asserzione  di  Comel»  Nepote,  che  Cornelio  Balbo,  come 
grande  oggetto  di  meravìglia,  aveva  poste  nel  suo  teatro  quattro  piccola  co- 
lonne di  alabastro  : mentre  egli  ne  aveva  vedute  trenta  assai  maggiori  in  una 
sala  che  Callisto,  ricco  liberto  di  Claudio  imperatore,  si  era  litio  edificare. 
Osservava  pura  che  le  migliori  specie  di  alabastro  erano  quelle  che  ai  ave- 
vano da  Tebe  nell’Egitto,  da  Damasco  nella  Siria,  dalla  Carmania,  dall’India, 
e della  Siria  asiatica,  c le  meno  stimate  si  avevano  dalla  Cappadocia.  (Hùt. 
/fai.  Lib.  XXXVI.  e.12.)  Altrove  accennava  ancora  che  nella  Tebaide  di 
Egitto  esisteva  un  castello  che  era  detto  Alabastro  dal  nome  evidentemente 
di  tale  pietra  che  ivi  si  cavava.  (Ari.  XXXyil.  c.  3Z)  I moderni  poi,  per 
essersi  perdale  le  giuste  denominazioni  antiche,  derivate  dai  luoghi  in  cui  si 
estraevano,  hanno  distinte  le  diflérenti  specie  degli  alabastri  coi  nomi  dedotti 
dai  loro  colori , e perciò  vengono  dette  le  principali  qualitò,  bianco,  coto- 
gnino, pomato,  a giaedone,  a onice,  o nuvole,  a occhj,  a tartaruga,  a peco- 
rella, sardonico,  fiorito,  rosa,  dorato,  erborizzalo  e simili  altre  denomioa- 
sioni , le  quali  per  lo  più  non  denotano  specie  veramente  diverse , ma  solo 
qualche  particolaritò  che  presentano  alcuni  massi  tratti  anche  da  una  stessa 
cava. 
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dulia  pelle  dei  serpenti,  si  trova  principalmente  essere  stata 
soventi  impiegata  quella  pietra  denominata  propriamente 
olite  da  op/iis,  ossia  serpente,  come  si  conosce  da  Plinio 
in  particolare,  e ve  ne  erano,  secondo  questo  stesso  scrittore, 
di  due  specie,  l’una  tenera  e candida,  e l’altra  dura  c 
nericcia  (H9).  Quindi  si  servirono  pure  spesso  i Romani 
dcH’augusteo  e dei  tibcriano,  che  lo  stesso  Plinio  osser- 
vava essere  il  primo  finissimo  e piacevolissimo,  che  si 
trovò  la  prima  volta  in  Egitto  sotto  il  principato  di  Au^^u- 
sto , e che  aveva  macchie  disposte  in  diverso  modo  dcll'oii- 
tc  comune;  e nel  secondo  indicava  egli  esservi  sparsa  una 
ritorta  canizie,  e che  fu  trovato  similmente  in  Egitto  sotto 
il  principato  di  Tiberio  (120).  Si  conosce  inoltre  avere  gli 
antichi  adoperato  spesso,  in  specie  per  lastre  di  rivesti- 
mento, quel  marmo  che  si  diceva  dagli  antichi  atracio,  da 
Atrace  città  della  Tessaglia  da  dove  si  traeva,  e si  reputa 
generalmente  essere  lo  stesso  di  quello  che  ora  si  conosce 
sotto  la  denominazione  volgare  di  verde  antico. 

Tra  le  pietre  dure,  che  si  traevano  comunemente  dal- 
l’Egitto, frequente  uso  fecero  i Romani  principalmente 
de'le  differenti  specie  dei  graniti  rossi  e bìgj,  che  si  distin- 
guevano dagli  antichi  in  particolare  i primi  col  nome 
pyrrhopoecilun,  ed  i secondi  con  psaronio;  ma  che  gene- 
ralmente si  dicevano  pietre  sicniti , della  città  di  Siene 

(tl9)  PUa.  Hist.  /Vai.  Nat.  Lib.  XXXVl.  c.  11.  Ai  tempi  di  Plinio 
non  ti  avevano  dell'oSle  solo  colonne  di  piccole  dimensioni,  e se  ne  servivano 
secondo  egli  i Romani  per  fare  i vasi  destinati  a pestare  i medicinali. 

(120)  Nel  luogo  di  sopra  citato,  assomigliando  Plinio  tanto  Paugusteo  che 
il  tìberiano  al  lacedemonio,  detto  ora  volgarmente  serpentino , che  si  trova 
estere  di  un  bel  verde,  si  venne  a dedurre  che  pure  verdi  fossero  lo  suddette 
^specie  di  pietre,  e die  corrispondessero  al  verde,  detto  ora  ranocchia, 
vodsto  e borito.  (Corsi.  Delle  Pietre  antiche). 
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dcirEgitto,  presso  la  quale  stavano  le  cave  (121).  Quindi 
praticarono  soventi  gli  antichi  di  servirsi , destinandole 
peraltro  ad  usi  più  nobili,  delle  varie  specie  del  porfido, 
detto  da  essi  pietra  porfiritc  per  la  rassomiglianza  che  ha 
il  suo  color  rosso  con  quello  della  porpora  (122).  Tra  le 
difTercnti  specie  dei  porfidi,  si  considera  pure  la  pietra 
lacedcmonia,  cognita  ora  col  nome  di  serpentino  che, 
secondo  Pausania,  si  estraeva  dalla  Laconia  vicino  a Cro- 
cee (123),  e che  ha  un  fondo  di  bel  verde  macchiato  con 
verde  più  chiaro  a figure  poligone  irregolari.  Oltre  le 
descritte  pietre  dure,  si  conosce  ancora  che  i Romani  si 
servirono  del  basalto,  ossia  pietra  basanite,  che  si  traeva 
dai  monti  dell’Etiopia,  secondo  Plinio,  e che  c ben  cognito 


(121)  Plitu  Jlìst*  Nat,  Uh,  XXXf^I,  r.  13.  La  dcnomlnaziunc  di  pyrrho- 

poecitotin  che  si  dava  dngli  antichi  al  granito  rosso,  si  fa  derivare  da  Tfvp^Jttoco 
o vario  ^ per  essere  tale  pietra  di  un  color  rosso  venato.  E quella  di 

psaronion  da  storno  , per  essere  il  granilo  bigio  assai  simile  al  colore 
delle  piume  di  tale  uccello.  Antichità  Bomane  JÀb.  //.)  Le  qualità 

poi  dei  graniti  delP  Egitto  sono  troppo  note  per  i molti  resti  che  si  trovano 
nei  monumenti  antichi,  e che  si  riducono  con  nuove  lavoraxioni  agli  usi  mo~ 
demi,  onde  non  dover  trattenersi  a descriverle.  Spesso  però  si  trova  che  i 
Romani  fecero  uso  di  altra  specie  di  granito  bigio  di  macchia  più  minuta  di 
quella  propria  dell' cgir.i.ano,  che  ora  si  dice  comunemente  gianitcllo^  ed  una 
tal  qualità  di  granito  sembra  che  si  estraesse  dalle  isole  circonvicine  ed  in  specie 
dall'Elba. 

(122)  Tra  le  rovine  dei  monumenti  romani  si  trovano  soventi  grandi 
massi  di  tale  bellissima  pietra,  la  quale  presenta  comunemente  una  tinta  di  un 
vivace  rosso  con  minute  macchie  tonde  di  bianco  o rosso  più  chiaro.  Si  trovano 
pure  esctnpj  di  porfidi  col  fondo  nero  o verde,  ma  assai  raramente^  percui  si 
rendono  i porfidi  di  queste  specie  molto  preziosi. 

(123)  Patir.  Uh.  III.  c.  21.  Di  questa  preziosa  pietra  si  potevano  avere 
solo  piccoli  massi  \ poiché , come  osservava  Pausania , si  trovava  a pezzi  distac- 
cali simili  ai  sassi  dei  fiumi.  Infiliti  tm  le  rovine  antiche  tale  pietra  non  si  rin- 
viene inni  in  massi  voluminosi , e si  conosce  essere  stala  pi  incipalmcote  tmpic" 
gala  nei  l ivesl immiti  dei  pavitnentì  più  nobili. 
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per  le  molte  opere,  in  cui  fu  impiegato  dagli  Egiziani. 
Questo  è quanto  che  in  succinto  si  conosce  dagli  scritti  e 
«lai  monumenti  sulle  differenti  specie  dei  marmi , c pietre 
adoperate  dai  Romani  in  adornamento  dei  loro  edilìzj  ( 1 24). 
Il  modo  poi  con  cui  essi  le  impiegavano  Io  considereremo 
parzialmente  nel  descrivere  i v.4rj  generi  di  costruzioni  e 
distinte  parti  delle  fabbriche. 

DIFFERENTI  GE^ERI  DI  STRUTTURE.  Nella  co'- 
stmzionc  delle  fabbriche  solevano  i Romani  servirsi  di  alcu- 
ni apparecchi  di-  strutture  eh’  erano  a loro  proprj  , c che 
l’uno  a preferenza  dell’altro  impiegarono  in  diversi  tempi 
come  nella  storia  dcH’arte  si  sonò  designati.  Imprendendo 
ad  esaminare  ora  ciò  che  è relativo  ai  medesimi  diversi 
generi  di  strutture,  considereremo  prirhieràmciitc  quei  com- 
posti di  pietre  regolari  ed  irregolari,  c quindi  1 lalcrizìi, 
fe  nel  descrivere  i medesimi  si  riporteremo  a quanto  si 
trova  stabilito  nei  precetti  di  Vitruvio.  Il  primo  genere  di 
Struttura,  striictura  (12.")),  era  secondo  questo  autore  il  re- 


(124)  Se  sì  dovesse  nvcr  rì^tiRrdo  alle  altre  specie  dei  marmi  e picirei 
che  sì  dicono  essere  state  adoperale  dagli  antichi,  sarebbe  di  necessitai  inlral- 
Icnerst  assai  più  a lungo,  per  semplicemente  indicarle.  Imperocché  vi  c chi 
porta  il  numero  delle  pietre,  cosi  dette  antiche,  oltre  al  mille:  ma  conside- 
rando che  gran  quantità  di  esse  sono  per  lo  più  dedotte  da  poche  varietà,  e 
che  appartenevano  evidentemente  «alle  stesse  cave , si  é perciò  creduto  suffi- 
ciente il  darne  notizia  solo  delle  principali,  c di  quelle  che  sono  in  specie  desi- 
gnale incerto  modo  da  Plinio  nel  trentcsimosesto  libro  dcllasna  storia  naturale. 

(125)  Per  conoscere  quale  fosse  la  più  propria  spiegazione  del  mime, 
structura^  data  ai  suddetti  metodi  di  costruire  , come  anche  construrtìo  , 
od  instructio^  t la  diversità  che  vi  era  tra  aedifetUio  cd  instauratio  ^ riferi- 
remo quanto  da  Isidoro  si  trova  scritto  a questo  riguardo.  Cosintciio  est  fate- 
ntm  et  altitndinis  aedìficntio»  Construeth  autem  vel  instructio  vacata  co 
quod  instrin^at^  et  cohaertì'e  faciale  ut  lapides  luto  , et  tigna^  et  lofùdes 
invieem  sibi.  Nam  et  intìnctio  ferri  in  aqtta  iustnu  iura  est.  Nisi  enirn  ran- 
dens  tin^atur^  stringi  et  cohaerere  non  potcst  ferrum.  Item  construciio  a 
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ticolato,  opus  reticulatum , il  quale  più  comunemente  si 
adoperava  nell’epoca  in  cui  egli  vivea,  e l’antico  che  sì  di- 
ceva incerto,  antiqmim  quod  incertum  dicitur.  Osservava 
Vitruvio,  che  fra  tali  generi  di  strutture  il  reticolato  era 
certamente  il  più  bello,  ma  il  più  facile  a produrre  fessure; 
perchè  in  ogni  parte  aveva  i pesamenti  sciolti.  Nell’incerto 
invece  le  pietre,  giacendo  le  une  sull’allre  e fra  loro  unite, 
rendevano  quest’opera  non  più  bella,  ma  più  forte  della 
reticolata.  Tutte  e due  poi  queste  strutture  dovevano  essere 
fatte  ncU’interno  con  minutissime  pietre,  affinchè  il  com- 
posto, materia,  di  calce  ed  arena  messo  in  abbondanza, 
abbracciasse  tutte  le  loro  facce;  poiché  le  pietre,  che  si 
adoperavano  comunemente  nelle  medesime,  essendo  molli 
e di  poca  tenacità,  nell’asciuttarsi  non  potevano  attrarre 
presto  l’umido  ed  impedivano  cosi  che  l'opera  facesse  buo- 
na presa.  Per  mancanza  di  una  tal  precauzione,  osservava 
egli,  che  in  alcuni  monumenti,  edificati  nelle  vicinanze  di 
Roma  con  marmi  e pietre  lavorate  al  di  fuori , per  averli 
nel  mezzo  riempiti  con  costruzione  di  diverso  materiale , 
seccandosi  la  calcina , e snervandosi  per  la  porosità  delle 
pietre  , si  erano  questi  sconnessi  ; pcrcui  sciogliendosi  le 
commessure  venivano  ridotti  in  rovina  (12G).  Onde  per 

mutliliuline  lapidimi  et  lignorum  dieta',  onde  et  struet.  Àliud  est  enim  aedi- 
Jicatio,  aliud  inttauratio.  Non  aedificatio  nova  constructio  est.  Inslaiiratio 
vero  quod  reparatur  ad  instar  prioris.  Nam  veteres  instar,  prò  similitu- 
dine ponebant.  Inde  et  instaurare  dicehant.  Constructio  autem  constai  fon- 
damento, lapidibus,  arena,  calce  et  lignis.  Fundamentum,  dictum  quod 
fundus  sii  aedifieij.  Idem  et  mentum  a cedendo  dictum,  quod  crasso  lapide 
surgat,  {Isidor.  Orig.  Lib.  XIX.  c.  10.) 

(120ì  La  molla  quaDlilii  di  calcina,  che  Yilnivio  raccomanda  doverli 
impiegare  in  lali  costruzioni,  poteva  essere  favorevole  solo  nella  circostanza 
che  si  presenta  nei  paesi , in  cui  si  soleva  servirsi  della  pozzolana , la  quale  cei'- 
tamcule  mescolandosi  colla  calce  in  poca  quantità  assai  presto  si  asciutta,  in 


Digitized  by  Google 


CAP.  I.  MURA  E COSTRUZIOIVI  DIVERSE  lOi 
non  cadere  in  bd  difetto,  il  vuoto  che  rimaneva  tra  le  due 
fronti  delle  pareti , prescrisse  Vitruvio,  che  si  dovesse  riem- 
pire con  pietra  rossa  squadrata  , rubro  saxo  quadrato  , o 
con  mattoni  cotti,  testa , o con  selci  ordinar],  silicihus 
ordinariiSf  e fare  le  pareti  di  due  piedi  grosse,  collegan- 
dole con  sprangoni  di  feiro  impiombati , cum  his  ansis 
ferreis  et  piombo  frontes  victae  sint.  Imperocché  non  es- 
sendo COSI  la  struttura  fatta  alla  rinfusa,  ma  con  ordine 
poteva  «lurare  molto  tempo,  a motivo  che  i pesamenti  e le 
commessure  delle  pietre  si  univano  tra  loro,  e tenendo 
collegaU  l’opera  non  spingevano  le  facce  delle  pareti  in 
tal  modo  unite.  Laonde  egli  lodava  la  maniera  che  avevano 
i Greci  di  costruire  colle  pietre  squadrate  a somiglianza  dei 
mattoni;  percui  descrisse  i due  generi  di  strutture  princi- 
pali dai  medesimi  usati , detti  isodomo  e pscudisodomo , per 
rispetto  agli  strati  delle  pietre,  che  nell’uno  erano  tuUi  eguali 
e ncU’altro  disuguali , come  si  è osservato  nella  parte  ri- 
sguardantc  l’architettura  Greca.  E cosi  pure  quella  costru- 
zione che  i Greci  dicevano  éfJutXjxròv,  nella  quale  si  poli- 
vano solo  le  fronti  delle  pietre  che  apparivano  ncH’ester- 
no,  lasciando  le  interne  quali  si  trovavano,  e collcgandolc 
colla  calcina.  Quest’opera,  accennava  egli,  che  si  adoperava 
pure  dai  Romani  r ma  per  la  sollecitudine  essi  facevano  le 
sole  due  fronti  polite , e la  parte  di  mezzo  la  riempivano  di 
pietre  alla  rinfusa,  rendendo  cosi  le  pareti  fatte  come  di  tre 
parti  distinte;  cioè  due  delle  fronti,  ed  una  del  riempimento. 
Non  le  coliegavano  con  le  lunghe  pietre  messe  a traverso, 

modo  che  racilmeole  si  spolverizza  c fa  perdere  latta  la  lenacilh  alla  calcina , 
mentre  la  multa  quantità  di  calcina  composta  coll’arena,  si  trova  essere  nociva 
nelle  opere  comuni , e specialmente  nelle  costruzioni  laterizie , come  nel  seguilo 
osserveremo. 
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«lette  StixxévQi,  come  praticavano  i Greci,  ne  avevano  la 
|irccavizionc  «li  servirsi  «li  pictr«!  scelte.  Pcrcui,  osservava  il 
medissimo  Vitriivio,  die  venendo  tali  opere  cosi  costrutte 
ad  apprezzarsi  dagli  arbitri,  non  avevano  questi  riguardo 
al  costo,  ma  solo  considerando  che  tali  generi  «li  strutture 
non  {Mitevano  «Inrarc  più  oltre  degli  ottanta  anni,  defal- 
cavano da  questo  tempo  determinato  quegli  anni  che  era- 
no passati  dopo  la  loro  cililicazionc.  Queste  sono  le  cose 
ehe  Vitruvio  prescrisse  «Inversi  osservare  a riguardo  delle 
costruzioni  di  pietra,  le  quali  sono  replicate  da  Plinio  con 
alcune  poche  diversità  (127);  ma  per  conoscerne  meglio 

t 

(127)  Structura  genera  sunt  haec:  reficnlafunty  quo  nunc  omnes  utun- 
fnty  ci  antiquum,  quoti  incevium  dìcitur.  Ex  his  venusiitis  est  retìcutainm^ 
sed  ad  rimas faciendas  idcoparaium^  quod  in  omnes partes  dissoluta  habet 
cul/ilia  et  coagmenia»  Incerta  vero  cacmenta^  alia  super  alta  sedentia  inter 
seque  imhricata  ^ non  spcciosam  sed  Jirmiorem  qtiam  reticulata  praestant 
structuram.  Utraque  autem  ex  minuiissifois  sunt  instruenda^  ufi  materia 
ex  calce  et  arena  crebriter parieies  satiaii  diutias  contineanfur.  Molli  cnim 
et  rara  pofestate  cum  sint%  exsiccant  sugendo  e materia  succttm'.  cum  autem 
superarit  abundarit  copia  calcis  et  arcnae , partes  plus  habens  humoris 
non  cito  (tei  evaniduSy  sed  ab  his  continehitur,  Simul  autem  /tumida  potestas 
e muterM  per  caementorum  ratitatem  fuerit  exsucta^  calx  quoque  ab  arena 
’ discedit  et  dissolvitar^  item  caementa  non  possunt  cum  his  cohaerere^  sed 
in.vetustatem parieies  ejficiunt  ruinosos^  Id  autem  licei  animadvertere  etiam 
ile  Honnullis  monumentisy  qttae  circa  Urbem facta  sunt  e marmore  seu  lapi- 
dibus  quadraiis  y intrinsecusque  medio  calcata  ftircturis:  x’etustaie  evanida 
facta  materia^  caementorumquè  exsucta  ratitate^  proruunt  et  coagmen/ornm 
ab  mina  dissoiutis  iunefuris  dissìftantur,  Quod  si  quis  noluerit  in  id  vitium 
incidere^  medio  cavo^  servato  secundum  orthostatas  infrinscuis^  ex  rubro 
saxo  quadrato  atti  ex  testa  aut  ex  silicibus  ordinariis  strii  it  hipedales 
parieteSy  et  cum  his  ansis  fcrreis  et  plumbo  fronies  vinctae  sint.  Ita  enim 
non  acervatim  sed  ordine  structum  opus  poterii  esse  sine  viiio  sempiter- 
/i/fm,  quod  cuhilia  et  coagmenta  eorum  inter  se  sedentia  et  iuncturis  tUltga 
tu  non  protrudeni  opus^  neque  orthostatas  inter  se  religaios  tabi  paiientur, 
ituqtte  non  est  rontemuenda  Craeionim  structura:  non  cnim  uiuntur  e 
nwlU  cacmento  sli  uctura  f olita  , sai  min  disccsscrint  a quuiliatOy  /lOhunt 
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tutte  le  particolarità,  ricorreremo  ai  molti  cscmp)  che  ci 
sono  rimasti  nei  monumenti  dei  Romani. 

Sotto  la  denominazione  dell’ opera  antica  o incerta, 
descritta  da  Vitruvio,  alcuni  moderni  scrittori  hanno  pre- 
teso doversi  considerare  pure  quella  specie  di  costruzione 
polìgona  irregolare  divenuta  ora  cotanto  rinnomata  c chia- 

tìt  silice  seti  de  lapide  duro  ordinario  y et  i/a,  uti  lateritia  struentesy 
ligant  eorum  alfernls  eoriis  coagmenta , et  sic  maxime  ad  aeiernitatem 
firmas  perficiunt  virtutes,  fiate  autem  duobus  generihtis  strunntw'i  ex  his 
unum  isodotruwi  afterum  pseudisodomum  appellatur.  Jsodomum  dicitura  cum 
omnia  corta  acqua  crassUudine  fuerint  siructa:  pseudisodomumy  eum  im~ 
pares  et  inatquales  ordines  coriorum  diriguntur.  Ea  utraque  sunt  ideo 
/u'mAy  primum  qtiod  ipsa  caementa  sunt  spissa  et  solida  proprietaity  ncque 
de  materia  possunt  exsugtre  tiquorem , sed  conservant  eam  in  suo  humore 
ad  sununarn  vetustatem-y  ipsaque  eornm  cuhilia  primum  planati  librata  po- 
siia  non  patiuntur  ruere  materiamy  sed  perpetua  parietum  crassifudine  reli^ 
gota  continent  ad  summam  vefustatem.dltcra  esi^  quod  (pirìixTdv  ofqfellant^ 
qua  edam  nostri  ruttici  utuntur:  quorum  frontes  moliuntur  « reliquay  ita 
uti  sunt  nacfiy  cum  materia  collocata  alternis  alligant  coagmentis,  Sed  «o- 
stri y celcritati  studentes%  erecta  coria  locanies  frontihus  serviuntyCt  in 
medio  farciiMt  fractis  separatim  cum  materia  caementiv.  ita  tres  suscitane 
tur  in  ea  sfructura  crustaCy  dune  fi  ontium  et  una  media  farciurae»  Crocci 
vero  non  ita\  sed  plana  collocantes  y et  longitudines  eorotum  alternis 
coagmentis  in  crassitudinem  instruentes  y non  media  farciunt^  sed  ea  suis 
frontibus  perpetuam  et  in  unum  crassitudinem  parietum  consolidant.  Prae~ 
ierta  interponunt  singulos  perpetua  crassitudme  utraque  parte  frontatosy 
qttos  ^latòvow  offpelltuity  qui  maxime  religando  conjì'^mani  parietum  solidi^ 
totem.  Itaque  si  qttis  voluerit  ex  his  commentariis  animadvertere  et  elìgere 
genus  siructuraey  perpetuitatis  poterit  rationem  hubere.  Non  emim  quae 
sunt  e molli  eaemento  subliii  facie  venustatiSy  eae  possunt  esse  in  vetu~ 
statem  non  ruinosae.  Itaque  cum  arbitri  communium  parietum  sumuntury 
non  aestimant  eos  quanti  facti  fuerint y sed  cum  ex  tabulis  inveniiint  eorum 
locaiiones preiio^praeteritorum  annorum  singulorum  deducunt  oefogesimas^ 
et  ita  ex  reliqua  summa  partem  reddi  iubent  prò  his  parientibus , senten^ 
tiamque  pronundant^  eos  non  pos^e  plus  quam  annos  octaginta  //ri;  ore. 
{f'itruv.  Tjh,  //.  c.  8.)  Plinio  in  circi  c^iirI  modo  \jRbiIisce  essere  stufo  uso  di 
prRlicnre  dal  Rninani  nei  ticscriui  dinerenli  guneiì  di  strutture.  {Hist.  Nat» 
Ltb.  XXKVl.  r.  51) 
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imU  comunentiRTitc  ciclopca  o [>clasgica:  ma  dimostrando 
Vitruvio  chiaramente,  che  l’opera  antica  o incerta,  ora 
composta  ili  piccole  pietre  unite  colla  calce,  non  si  può 
perciò  attribuire  a questo  particola r metodo  di  costruire 
una  tale  denominazione;  poiché  si  trova  questa  composta 
sempre  di  grandi  massi  irregolari  bensì , ma  non  commessi 
colla  calce.  Nè  quest’opera  può  considerarsi  pcT  quella 
detta  dai  Greci  cfurXsxrc'v , perchè  era  fatta  pure  nelle 
parti  esterne  con  piccole  pietre , e riempita  nel  mezzo 
con  struttura  ordinaria,  come  chiaramente  si  è dimostrato 
nell’architettura  Greca,  alla  quale  le  opere  con  tale  me- 
todo edificate  più  propriamente  appartenevano.  Pertanto 
non  volendo  omettere  di  darne  in  questa  parte  una  breve 
indicazione,  onde  meglio  spiegare  le  opere  che  si  rinven- 
gono di  tale  struttura  eseguite  dai  Romani,  riferiremo  sol- 
tanto quelle  particolaritò  che  si  possono  ad  essi  attribuire 
sulla  costruzione  delle  stesse  opere;  e ciò  servirà  per  con- 
fermare quanto  già  .si  è stabilito  ncH’architcUura  Greca; 
cioè  che  tal  genere  di  struttura  era  più  proprio  dei  luo- 
ghi che  delle  distinte  epoche.  Primieramente  osserveremo 
rispetto  alla  denominazione,  che  alcuni  moderni  scrittori, 
riportandosi  a quanto  ne  scrissero  principalmente  Strabonc 
e Pausania,  cioè  che  le  mura  di  Micene  e di  Tirinto,  tro- 
vate in  tal  modo  edificate,  erano  opera  dei  Ciclopi,  hanno 
dato  il  nome  di  ciclopea  a tale  specie  di  costruzione;  e 
quindi  la  denominarono  anche  pclasgica,  attribuendo  ai 
Pelasgi  r edificazione  di  molte  mura  antiche  cosi  costrutte. 
Altri  poi,  tenendosi  alle  fìgive  dei  massi  che  la  compon- 
gono, la  dissero  poligona,  cd  anche  poligona  irregolare, 
per  maggiormeute  distiiigiieria  daU’opera  quadrala , che 
pure  dire  si  ^wtrebbe  poligona.  Di  un  tal  metodo  di  costrui- 
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re  si  fa  ora  forse  più  gran  caso  di  quanto  se  ne  &cesse  dagli 
antiolii  stessi;  giacche  si  trovano  appena  da  qualche  scrit- 
tore antico  leggermente  designate  le  principali  opere  di 
tal  genere  (128).  E se  si  considera  essere  questa  maniera, 
più  opera  della  località  che  dei  tempi,  comesi  è dimostrato 
nell’ architettura  Greca,  e nella  storia  dell’arte  propria  dei 
Romani,  non  si  può  tenere  per  norma  certa,  onde  rico- 
noscere le  epoche  della  edificazione  dei  monumenti  in  tal 
modo  costrutti  (129),  nè  assegnarle  una  denominazione 

(128)  Stratone  Lib.  VIlI.c.  6.  Plinio.  Hist.  Nat.  Lib.  Nll.  c.  57.  Pau- 
taaia.  Lib.  /.  c.  28  e Lib.  II.  c.  25.  Euripide  nelle  tragedie  di  Elettra  e di 
Efìginia  in  JuUde.  Seneca  nelP  Ercole  /urente  Atto  IN,  v,  996.  Stailo  nella 
Tebaide  Lib,  I.  v.  252,  cd  il  tuo  scoliaMe  Placido  Lattanzio  spiegando  i sud- 
detti versi.  Le  poche  cose  riferite  dai  detti  scrittori  antichi  sulle  opere  di 
struttura  denominata  ciclopea  si  sono  considerate  nel  cap.  I.  della  Parte  11 
dell’architettura  Greca.  A questo  riguardo  ora  aggiungeremo  solo  che  per 
esaltare  sommamente  siffatte  opere,  vi  furono  alcuni  scrittori  moderni  che 
pretesero  persino  formare  di  questa  semplice  costruzione  una  maniera  parti- 
colare di  architettura  antica,  denominata  ciclopea,  e separandola  affatto  dal- 
l’arte greca  e romana.  Intorno  poi  questa  maniera  di  costruire  si  sono  for- 
mati diversi  sistemi  che  si  possono  vedere  negli  scritti  di  Petit-Radel,  il  quale 
fu  il  primo  che  s’accinse  a dimostrare  doversi  riferire  a somma  antichith  sol- 
tanto le  opere  in  tal  modo  edificate,  e dopo  uno  studio  di  anni  trenta  promise 
di  dame  un  trattato  generale,  che,  pubblicato, non  corrispose  alle  cose  vantate. 
Quindi  scrissero  sulle  stesse  opere  Dionigi,  Hlcali,  Klenze,  Geli,  Niebur,  Hirt, 
Stieglilz,  Fox,  Gherard,  ed  altri  che  si  sono  occupati  in  tali  ricerche,  oltre  Dod- 
wel  il  quale  raccolse  con  cura  quanto  vi  esiste  nelle  regioni  italiche  e greche 
in  tal  modo  cosirutto.  Rispetto  a tutte  le  annunciate  cose  scritte  conviene  os- 
servare che  si  devono  reputare  solo  essere  utili  quelle  degli  autori  che  si  oc- 
cuparono di  conoscere  i differenti  monumenti  di  tal  genere;  poiché  crediamo 
che  mai  se  ne  glossano  dedurre  giusti  pareri  dal  semplice  esame  delle  rappre- 
sentanze tratte  dal  medesimi  monumenti. 

(129)  Se  siffatta  maniera  di  costruire  le  mura  viene  generalmente  attri- 
huita  ad  epoca  più  antica  della  fondazione  di  Roma,  diversi  avanzi  di  sostru- 
zioni  poi  della  celebre  via  Appia,  del  recinto  che  circondava  il  rinomato  tem- 
pio della  Fortuna  Prencstina  edificato  da  Siila,  ed  altri  resti  di  opere  innalzate 
dai  Romani,  dimostrano,  oltre  quelle  di  Signia  e Cireci,  chiaramente  essere 
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die specifichi  qualche  parzialità,  tanto  relativa  ai  tempi  che 
ai  popoli,  ma  bensì  solo  alla  sua  specie;  e perciò  opiniamo 
che  si  possa  denominare  semplicemente  irregolare,  distin- 
guendola COSI  dalla  quadrata , ossia  regolare.  Consideran- 
dola come  opera  della  località,  e non  dei  tempi,  non  si 
può  peranche  soggettare  ad  un'uniforme  sistema,  per  es- 
sere stata  adattata  generalmente  solo  alla  qualità  delle 
pietre,  c loro  più  naturali  forme;  percui  le  diverse  jiarti- 
colarità,  che  in  essa  si  rinvengono,  non  si  possono  conside- 
rare per  metodi  generali , nè  sistemi  con  regole  determinale 
stabiliti  (130).  Quindi  per  ciò,  che  c relativo  all'esame  del- 


Stalo  lo  stesso  metodo  di  costruire  adoperato  pure  da  essi  almeno  sino  ad 
un'epoca  gik  avanzata  della  repubblica. 

(130)  Coloro  i quali  hanno  preteso  di  stabilire  un  qualche  sistema  su  tal 
riguardo,  ritrovando  in  uno  stesso  monumento  alcune  volle  impiegali  diversi 
metodi  particniari,  hanno  dovuto  convenire  in  Goe  non  potersi  determinare 
con  risole  stabili  tale  maniera  di  costruire  degli  antichi.  Inoltre  si  dimostra 
in  alcuni  scritti  recentemente  pubblicali  a questo  riguardo,  die  tali  opere 
erano  del  più  facile  Uvoro^  in  altri  airopposto  si  fanno  intendere  dì  difficile 
esecuzione.  (Ot/.  Cherard  e Petit-Badel  Annali  di  cornspcndaita  di 
cheologia  anno  1829.  p.  45.  e.  359.)  Certamente  se  si  considera  che  per  sif- 
fatta maniera  di  costruire,  non  essendovi  alcun  obbligo  di  ridurre  le  pietre  a 
figure  regolari,  ma  solo  di  adattare  lo  loro  facce  a combaciarsi  io  qualunque 
modo*  cd  ove  non  giungevano  ad  unirsi  in  qualche  parte,  di  mettere  delle 
pietre  minori  per  chiudere  i vani  rimasti , si  troverà  la  medesima  essere 
opera  di  più  facile  esecuzione^  e ciò  tanto  più  avendo  riguaido  ciré  questa 
si  stabili  comunemente  solo  ove  le  pietre  del  luogo  non  offrivano  per  loro 
natura  massi  da  potersi  ridurre  con  facilità  a forme  regolari  ed  uniformi  j 
mentre  alcune  pietre  generate  a strati  orizzontali  avrebbero  jìoiiato  molto 
lavoro  per  ridurle  a forme  poligone  irregolari.  Quindi  ne  è derivalo  da  ciò 
che  la  stessa  struttura  non  si  conosce  essersi  impiegata  uei  paesi  più  vicini  a 
Roma,  ed  in  Roma  stessa  j pci'chè  le  pietre  tìburtiae,e  le  albauc  otfrivano, 
come  li  offrono  tntiora  naturalinenlc  strati  orizzontali.  La  pratica  |>oi  ebe  sì 
trova  introdotta  nelle  mura  in  tal  modo  coslnitic  d'tuzcppare  picade  pietre 
tra  le  maggiori,  come  Pausania  indicava  essersi  veduto  nelle  mura  di  Tirinto 
c di  Uiceoe,  (Xiò.  li.  c.  54.)  non  si  deve,  atUibuiic  ad  un  sistema  slabililo 
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l’arte  di  ediRcarc  dei  Romani,  non  ci  occuperemo  a consi- 
derare molli  esempi;  giacché  tali  costruzioni  si  riguardono 
come  opere  più  greche  che  romane:  ma  solo  limitandoci 
ad  esaminare  qualche  parte  piìi  interressaute  dalle  mura  di 
Signia,  Circei  e Norma,  che  come  opere  romane  sono  ri- 
sguardate,  faremo  conoscere  quali  fossero  le  più  comuni 
pratiche  in  queste  osservate.  £ primieramente  considerando 
le  sostruzioni,  che  esistono  sulla  parte  più  elevata  della 
antica  Signia,  credute  avere  appartenuto  ad  un  tempio  di, 
Èrcole  ,^si  trovano  queste  formate  nell’ indicato  m^do  a 
poligoni  irregolari , non  però  (atte  con  molta 

grandezza,  ma  rientranti  per  poco  nella  parte  superiore,  ove 
formano  come  un  grande  scalino  intorno  aU’ediRzio.  Una 
importante  particolarità  si  rinviene  in  tale  monumento  , 
quale  c quella  di  trovarvi  unite  diverse  specie  di  costru- 
zioni, edificate  sopra  all’ indicato  suo  basamento,  in  tempi 

net  tempi  più  antichi,  poiché  se  nc  trovano  csempj  in  epoche  posteriori;  ma 
solo  alla  circQsiADia  che  portava  di  dovere  impiegare  nelle  coatmziotii  pietre 
m<4lo  voluminose  ; per  cui  non  potendosi  trasportare  e maneggiare  eoo  Cacililh 
per  ridurle  a cometfersi  esaitaracDle  nelle  parti  laterali  si  dovette  ricorrere 
ali'espediente  di  riempire  i vuoti  rimasti  con  pietre  minori.  Quindi  pure  non 
si  può  attribuire  ad  un  determinalo  sistema  la  particolarità  che  taluni  inda- 
gatori  hanno  osservata,  nel  rinvenire  alcune  pietre  disposte  io  certo  modo  a 
guisa  di  arenazioni,  e ciò  segnatamente  oella  parte  delle  mura  dell' antica; 
Norba  poste  accanto  alla  porta  maggiore;  percui  venne  da  CMÌ  stabilito  essere 
stala  antica  consuetudine  di  disporre  le  pietre  in  ordini  curvilinei.  Poiché  esi», 
nrnaiido  sul  luogo  attcntamenle  una  tale  struttura  di  mura,  si  è conosciuta 
essere  sifiata  dìs^iosizione  derivata  solo  dalla  circostanza  dall' essersi  travate, 
nel  costruire  tale  p rie  di  mura,  diverse  pietre  le  di  cui  facce  erano  proclivi 
verso  tinn  stessa  direzione.  Perciò  opiniamo  essere  cadati  in  inganno  coloro 
che  hanno  credute  tali  mura  ordinate  appositamente  in  arcuarJoni  per  ren- 
derle inaggiurmente  forti;  giacché  le  pietre  in  tali  coslruzioui  tutte,  comhi- 
HMido  iliiliciliiienlctra  loto  concunnnesautu  perpendicolari,  si  trovano  potersi 
reggere  per  loro  stesse,  quantunque  non  siano  state  disposte  in  opei  a a formare 
linee  curve. 
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posteriori  alla  fondazione  della  citta  succeduta  sotto  il  go- 
verno dei  Tarqninj  (131),  nel  modo  che  si  ofih%  delineato 
nella  Tav.XIII  tra  i primi  esempj  delle  varie  costruzioni  di 
pietra.  Nelle  parti  delle  mura  di  Norba  , disegnate  nella 
Tav.  IV,  e nelle  porte  di  Signia  e di  Circei,  riportate  nella 
Tav.  Ili,  si  offrono  altri  esempj  di  tal  genere  di  struttura. 
In  queste  opere,  ed  inspecie  in  quelle  di  Norba,  si  trova- 
no impiegate  pietre  di  grandissime  dimensioni.  Molti  altri 
esempj  si  potrebbero  osservare  sullo  stesso  genere  di  costru- 
zione, ma  volendoci  attenere  solo  a quelle  opere,  che  si 
dicono  con  più  certezza  edificate  sotto  il  dominio  dei  Ro- 
mani, crediamo  essere  siilHcente  l’avere  dimostrate  le  pra- 
tiche più  comuni  dai  medesimi  adottate  (132).  Esaminando 
poi  in  generale  siffatta  maniera  di  costruire , si  troverà 
essere  stata  più  o meno  eseguita  con  diligenza  a seconda 
della  maggior  o minor  precauzione  usata  nell’ edificarla, 
o più  0 meno  buona  qualità  delle  pietre  in  essa  impiegate: 

(131)  Si  veda  la  Parte  /.  c.  1.  Alcuni  moderni  scrittori  volendo  soste- 
nere la  opinione  con  cui  si  stabilisce  doversi  le  opere  in  tal  modo  edificate 
attribuire  ad  epoche  dei  pia  antichi  tempi,  hanno  cercato  di  dimostrare  che 
Signia  e Circei  non  furono  dai  Romani  fondate,  ma  solo  maggiormente  ac- 
cresciuto in  esse  l'abitato  ; e ciò  contro  le  asserzioni  di  Dionisio  e di  Livio 
che  chiaramente  la  prima  di  queste  citth , la  dicono  fondata  ove  avevano  svei^ 
nato  le  milizie  di  Tarquinio,  che  si  erano  ivi  trincerate,  come  io  campo. 
{Dionisio  Uh.  IV.  e Uvio.  Uh.  I.  c.  56.)  InCstti  se  si  esamina  la  posizione 
di  Signia,  si  presenta,  per  i lunghi  tratti  retti  del  suo  recinto  e per  la  sua  di- 
sposizione , come  un  campo  fortificato. 

(132)  Negl'indicati  luoghi  occupati  dalle  cittò  di  Signia,  Circei  e Norba 
si  conosce  chiaramente  dai  molti  avanzi,  che  vi  rimangono,  che  tale  costru- 
zione non  solo  fu  impiegata  nelle  mura  di  recinto;  ma  pure  nelle  parti  infe- 
riori di  tutti  gli  edifizj  interni  eretti  nei  primi  tempi  nelle  quali  però  ti  fece 
uso  di  pietre  di  minor  volume,  di  quelle  impiegate  nelle  mura  di  recinto.  Nei 
tempi  posteriori  poi  una  tal  maniera  di  disporre  irregolarmente  le  pietre  si 
trova  impiegata  nei  lastrici  delle  vie  interne  ed  esterne,  come  ve  ne  riman- 
gono infiniti  esempj. 
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ini()erocchè  anche  quelle  opere,  che  in  origine  furono  co-  | 

strutte  con  molta  esattezza,  si  trovano  ora  apparentemente  * i 

molto  informi , per  essersi  corrose  le  pietre  vicino  alle  com- 
messure; quindi  è che  neppure  per  questa  parte  non  si  può 
stabilire  alcun  sistema  determinato  ( 1 33).  Le  pietre  tutte 
poi  si  trovano  comunemente  appianate  nelle  fronti  esterne, 
e nelle  commessure  per  poca  grossezza  soltanto,  lascian- 
dole rustiche  nelle  rimanenti  parti  interne;  in  modo  che 
ciascuna  pietra,  considerata  sciolta,  si  trova  diminuire  in 
grossezza  a misura  che  s'interna  nella  costruzione.  Così  tali 
mura  aveveno  comunemente  una  sola  fronte,  essendo  state 
per  la  parte  interna  di  firequente  sdossate  al  terreno  o alla 
rupe  naturale,  su  cui  si  elevavano  le  località  che  si  mu- 
nirono con  tali  opere.  Si  trova  poi  la  stessa  struttura  im- 
piegata soventi  nelle  mura  che  si  protraevano  in  linee  rette, 
o che  si  ripiegavano  con  distese  curvature  o con  angoli 
ottusi  : ma  le  torri  che  si  vedono  esistere  a lato  della  mag- 
gior porta  di  Norba,  offrono  da  una  parte  il  raro  esempio 
di  un  angolo  quasi  retto,  e dall’altra  un  corpo  tondeggiato 
in  ristretto  spazio,  come  si  rappresenta  nella  Tav.  IV. 

OPERA  QUADRATA.  Tra  i varj  generi  di  strutture 
fatte  con  pietre  tagliate,  dopo  la  anzidetta  composta  di  po- 
ligone irregolari,  si  può  considerare  quella  formata  con 
ordini  orizzontali  e con  commessure  verticali  alquanto 
inclinate,  ossia  corrispondenti  a figure  di  trapezj  a basi 

(133]  Vuoili  comuneinCDle  riguardare  tra  li  diflerenti  generi  di  strut- 
tura per  il  piit  antico  quello  che  Tenne  formato  di  massi  più  informi  e meno 
lavorati,  e per  il  posteriore  quello  composto  di  pietre  con  più  arte  connesse: 
ma  anche  nello  atabilire  questo  sistema  si  viene  bcilmoite  cadere  in  errore; 
poiché  può  essere  accaduto,  che  in  alcune  circostante,  per  la  sollecitudine 
del  lavoro , ti  sia  usata  minor  diligenia  in  tempi  in  cui  per  bene  giù  si  cono- 
sceva l'arte  di  tagliare  le  pietre;  e maggior  accuratezza  nei  tempi  più  antichi. 
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paralelle,  come  si  offre  detineala  nella  Tav.  XIII  fig.  1,  c 
siffatta  struttura  si  può  risguarclarc  in  certo  modo  aver  fallo 
strada  all’opera  propriamente  quadrata,  di  cui  in  ap|)r(!sso 
sì  ragionerò.  Questa  maniera  di  costruire  non  ebbe  appa- 
rentemente provenienza  diretta  dall’anzidelta;  poiché  tulle 
e due  si  conoscono  essere  stale  adoperate  contemporanea- 
mente: ma  bensì  si  potrà  stabilire  essere  derivata  pure  dalla 
qualità  delle  pietre  in  essa  impiegate  , le  quali  per  loro 
natura, offrendo  strati  orizzontali  e separazioni  verticali  non 
sempre  perpendicolari , si  adoperarono  in  tal  modo  per 
risparmio  di  lavoro  e minor  consumo  di  materiale  nel  ri- 
durle ad  angoli  retti.  Si  trovano  esempj  di  siffatta  maniera 
di  costruire  nei  resti  di  mura  delle  antiche  città  che  esiste- 
vano nelle  vicinanze  di  Roma,  ove  le  pietre  somministrate 
dal  luogo  si  presentano  a strati  orizzontali  (134). 

L’opera  quadrata,  in  tal  modo  denominata  da  Vitru- 
vio,  per  essere  composta  con  pietra  quadrata,  saxo  qua- 
drato, si  distinse  da  alcuni  scrittori  moderni  pure  col  no- 
me di  etnisca,  come  se  gli  Etruschi  fossero  stati  i primi  ad 
inventarla  e metterla  in  uso  , mentre  infiniti  monumenti 
esìstenti  in  altre  regioni,  dimostrano  essere  stata  tale  opera 
adoperata  da  altre  nazioni  anche  anteriormente  agli  Etru- 
schi. In  Roma  fu  impiegata  con  molta  accuratezza  sino  dai 
primi  tempi,  poiché  si  trova  avere  Anco  Marzio  con  tal  me- 
todo edificato  il  carcereMamertino,eServio Tullio  il  recinto 
di  Roma,  che  portava  il  di  lui  nome,  colla  Cloaca  Massima 


(134)  Secondo  il  designato  genere  di  struttura  si  trovano  essere  state 
costrutte  alcune  parti  delle  mura  dell’antico  Tnsculo  ultimamente  scoperte , 
ed  in  particolare  delle  antiche  città  di  Faleri  c di  Pompei.  Una  parte  delle 
mura  di  quest’ nltima  città,  edidcata  nel  sovraindicato  metodo  già  si  è consi- 
derata e sì  i rìpoi  lala  nella  Tuv.  V. 
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compita  poi  da  Tarquinio  Su{>crl>o.  Venendo  <jue$t'o{)era 
composta  di  paraicllipedi  ridotti  a rettangoli  oblunghi,  e 
trovandosi  questi  disposti  in  differente  modo  , ne  deriva- 
rono le  seguenti  specie  particolari.  La  prima  di  queste , 
che  si  trova  essere  stata  più  comunemente  adoperata , è 
quella  composta  di  un’ordine  di  pietre  collocate  per  la 
loro  lunghezza  sulle  fronti , alternativamente  disposte  con 
altro  ordine  di  pietre  situate  per  traverso,  in  modo  tale  che 
si  vedevano  le  facce  laterali  e di  quelle  delle  fronti  a vicen- 
da disposte;  così  con  una  tale  struttura  si  veniva  a rendere 
bene  collegata  tutta  la  costruzione.  Infiniti  esempj  si  po- 
trebbero citare  di  siffatta  maniera  di  costruire,  i quali  si 
trovano  nei  monumenti  dei  Romani  ; ma  per  averne  solo 
una  più  precisa  idea  di  tale  struttura  offriamo  delineato 
nella  Tav.  Xlll  fig.  2.  una  parte  delle  sostruzioni  dell’an- 
tico portico  detto  il  Tabulario  che  venne  elevato  sull’in- 
termonzio  Capitolino  (Ki5).  Meno  spesso  si  trova  l’opera 
quadrata  impiegata  negli  stessi  strati , ponendo  alternati- 
vamente una  pietra  per  lungo  ed  altra  per  traverso , nel 
modo  che  vedesi  delineato  nella  stessa  Tav.  XIII  fig.  3 con 
un’esempio  tratto  da  un  monumento  sepolcrale  posto  lungo 


(135)  Tutte  le  mura  costrutte  con  U anzideltn  prima  specie  di  opera 
quadrala,  trovandosi  essere  composte  di  uno  strato  di  pietre  messe  per  il  lun- 
go, e di  un'altro  collocale  per  traverso,  accadeva  die  nel  primo  dei  detti 
strati  le  pietre  occupavano  comunemente  tutta  la  grossezza  delle  mura , e nel 
secondo  strato  si  trovavano  accoppiate.  Le  pietre  messe  per  la  loro  lungliezza 
vedonsi  nella  stessa  struttura  essere  lunghe  arca  il  doppio  della  loro  altezza; 
pcrcui  in  opera  venivano  ad  abbracciare  per  lo  piìi  una  testata  intiera  c due' 
melli  di  quelle  messe  per  traverso  negli  altri  strali;  quindi  ne  derivava  da  ci!f 
che  le  commessure  verticali  del  due  strali  non  si  trovano  mai  combinare 
sulla  stessa  linea.  Ma  in  alcuni  casi,  come  nel  recinto  del  foro  di  Augusto  ed' 
in  altri  monumenti,  una  pietra  messa  in  lungo  abbracciava  sino  a tre  testate* 
di  quelle  messe  in  traverso. 
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la  via  Appia.  Questa  struttura,  che  forma  la  seconda  specie 
deH'opera  quadrata  da  noi  distinta,  si  trova  impiegata  piu 
comunemente  nelle  costruzioni  in  marmo  di  semplice  ri- 
vestimento;  |K>ichè  le  pietre  messe  per  traverso  servivono 
a collegare  i massi  sovrapposti  per  lungo  alla  costruzione 
ordinaria,  senza  aver  bisogno  d’impiegare  molto  materiale 
lavorato  (136).  Per  la  terza  specie  di  struttura  quadrata  si 
può  considerare  quella  composta  di  massi  tutti  collocati  in 
opera  per  la  loro  lunghezza , come  si  offre  disposta  per 
esempio  nel  muro  della  cella  del  tempio  di  Antonino  e 
Faustina  lungo  la  viaSacra,c  come  si  è delineata  nella  stessa 
Tav.  Ili  fig.  4 (137).  Quella  struttura  composta  di  pietre 
messe  tutte  per  il  traverso  , come  per  esempio  si  trova 
adoperata  nel  sepolcro  di  Cecilia  Mctclla  lungo  la  via 
Appia,  si  può  risguardare  per  la  quarta  specie,  c la  sua 
disposizione  vedesi  disegnata  nella  stessa  Tav.  XIll  lìg.  5. 
Tutte  le  anzidetto  strutture  si  rinvengono  comunemente 
ordinate  con  strati  di  pietre  della  stessa  altezza.  Però  tro- 
vandosi nel  muro  della  cella  del  piccol  tempio  rotondo 
presso  il  Tevere  in  Roma , detto  volgarmente  di  Vesta , 
praticato  il  metodo  di  porre  in  opera  alternativamente 
un’ordine  di  pietre  alto , ed  altro  basso , si  può  siffatta 
struttura  stabilire  essere  la  quinta  specie  dell’opera  qua- 


(136)  In  alcuni  monumenti  sepolcrali,  che  stanno  lungo  la  via  Appia 
vicino  ad  Albano,  essendovi  cadute  le  pietre,  che  messe  per  il  lungo  forma- 
vano il  rivestimento  disposto  nella  indicala  maniera , sono  rimaste  le  pietre 
collocate  per  traverso,  le  quali  (inno  chiaramente  conoscere,  come  queste 
erano  impilale  al  sovraindicato  oggetto,  quale  era  quello  di  servire  di  legature. 

(1 37)  Nella  suddetta  specie  di  struttura , essendo  necessario  minor  quan- 
tilli  di  materiale  per  cnoprire  le  facce  esteriori  delle  pareti,  si  trova  perciò 
essere  stata  adoperata  più  di  frequente  nei  rivestimenti  di  marmo,  che  nelle 
coslruxioni  intieramente  fatte  di  pietre  squadrale. 
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cavamento  nelle  estremità  (139).  Lo  stesso  incavamcnto  si 
trova  ora  essere  stato  praticato  a restringimento  formando 
un  angolo  verso  l’unione,  ed  ora  riquadrato  a guisa  di  un 
canaletto  rettangolare.  Queste  due  maniere  sono  indicate 
nella  Tav  XIll  fig.  7 e 8 (140).  Un’altra  specie  di  deco* 
rare  le  commessure  delle  pietre  era  quella  indicata  da  Pii* 
nio,  che  venne  adoperata  nel  tempio  di  Gizico,  colla  quale 
si  cuoprirono  le  medesime  commessure  con  un  filo  d’o- 
ro (141);  ma  siffatto  metodo  non  sembra  essere  stato  posto 
in  pratica  dagli  antichi  in  altri  monumenti;  poiché  viene 
designato  dallo  stesso  Plinio  per  una  particolarità. 


(139)  Qualunque  peraltro  sìa  la  vera  derivazione,  che  ai  voglia  attribuire 
aU'opera  (atta  a bugnato  lasciata  più  o meno  rustica , la  espressa  imitazione 
di  essa  sari)  sempre  una  rappresentanza  dì  un  lavoro  non  compito , e per  la 
sua  rustichezza  non  conveniente  ad  impiegarsi  nelle  costruzioni  di  un  nobile 
edifizio. 

(140)  Alcune  volte  sì  trovano  le  pietre  rimaste  esteriormente  rustiche 
e molto  sporgenti  infuori  dalle  commessure  a forma  piramidale,  da  dove  i 
moderni  hanno  ricavato  il  bugnato  detto  a punta  di  diamante:  ma  questa  pra- 
tica nei  monumenti  antichi  si  trova  essere  poco  comune,  e lasciata  molto 
rustica  in  modo  tale  che  si  conosce  essere  l' opera  imperfetta , e non  fatta  con 
apposita  lavorazione , come  per  esempio  si  trova  praticato  nell’alto  muro  del 
recinto  del  forodiAugusto.il  suddetto  iocavamento  praticato  nelle  commessura 
veniva  regolato  a seconda  della  disposizione  delle  pietre,  impiegate  nelle  de- 
scrìtte varie  specie  di  costruzioni.  In  alcuni  casi  pertanto,  onde  far  mostra 
di  una  costruzione  più  regolarmente  disposta  dì  quella  che  presentavano  le 
stesse  pietre , si  trovano  essere  sta  li  praticati  gl’  incavamenlì  dove  non  preci- 
samente cadevano  le  commessure,  e quei  che  non  corrispondevano  all’ordine 
del  sistema  stabilito , venivano  nascosti  con  una  diligente  unione.  Una  tale 
disposizione  peraltro  si  trova  essere  stata  adottata  più  di  frequente  nelle  fib* 
brìche  erette  nei  tempi  posteriori  al  dominio  dei  Romani,  rendendo  persino 
la  costruzione  laterizia  a lar  mostra,  col  mezzo  dell’iotonaco  in  calce,  dell’ope- 
ra quadrata  , come  si  pratica  ora  anche  più  comunemente  per  rendere  apparen- 
temente più  nobili  le  opere  di  comune  struttura  cementizia  c laterizia. 

(141)  Pi, nio.  H,sl.  fitti.  Ub.  XXXrj.  c.  22. 
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Le  pietre  e<l  i marmi  più  rari  furono  adoperati  dai 
Romani,  nel  tempo  principalmente  del  dominio  imperiale, 
non  per  la  intiera  costruzione  dei  muri,  secondo  i metodi 
sin  ora  descritti  : ma  per  semplice  decorazione , riduccndo 
|)crcib  i detti  materiali  a piccolissima  grossezza,  onde  im- 
piegarli con  economia  nel  cuoprire  le  superfìcie  solo  delle 
altre  costruzioni.  Siffatti  rivestimenti , che  si  comprendono 
sotto  la  denominazione  crustae,  come  in  particolare  venne 
spiegato  da  Isidoro  nel  dire  crustae  sunt  tabulae  marmo- 
reis  parietes  et  crostate  dicuntur,  distribuendosi  dagli  an- 
tichi a seconda  dei  colori  delle  pietre,  e della  forma  degli 
edifizj,  appartengono  più  alle  opere  di  semplice  decora- 
zione che  a quelle  di  vera  struttura;  perciò  se  ne  dimostrerà 
la  loro  disposizione  nel  descrivere  parzialmente  quelle  parti 
delle  fabbriche  decorative,  in  cui  si  trovano  impiegati; 
come  pure  nel  medesimo  tempo  si  farà  conoscere  il  modo 
che  i Romani  tenevano  nell*  imitare  coll’arte  quelle  pietre 
che  più  difficilmente  si  potevano  avere  dalle  cave  naturali. 

Parimenti  il  taglio  delle  pietre  nelle  arenazioni , di- 
pendendo più  dalla  disposizione  deU’architetlura  partico- 
lare di  ciascuna  fabbrica,  che  da  un  sistema  generale,  si 
farà  perciò  meglio  conoscere  nel  descrivere  quella  specie  di 
monumenti,  nei  quali  si  trova  essersi  un  tal  genere  di 
struttura  posto  in  esecuzione.  Pertanto  a norma  di  quanto 
si  richiede  dalla  statica  dell’arte  ora  considerata,  si  può 
osservare  essere  stato  il  taglio  verticale  {faticato  sempre 
perpendicolarmente  alle  eurve  e diretto  al  centro  nelle 
arenazioni  circolari.  Negli  archi  comuni  il  giro  delle  pietre 
si  rinviene  sempre  semplice,  ma  per  esempio  nella  strut- 
tura esterna  della  celebre  cloaca  Massima  vedesi  essere 
stato  persino  triplicato;  però  una  tale  struttura,  non  tro- 
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Vandosi  eseguita  in  altri  monumenti , non  si  deve  perciò 
considerare  come  una  pratica  comunemente  adottata.  Per 
dare  un'idea  della  maniera  più  sovente  impiegata  nella 
costruzione  degli  archi,  tanto  voltati  in  curva  che  distesi 
in  piano,  si  riportano  delineate  nella  Tav.  XIII  (ìg.  9 e 
10  due  arenazioni  esistenti  nel  recinto  del  foro  di  Augu- 
sto, ed  una  parte  della  fronte  che  si  rinviene  in  certe 
camere , o botteghe  antiche , poste  a piedi  del  Campi- 
doglio verso  il  suddetto  foro  di  Augusto , nelle  quali  i 
due  indicati  metodi  si  trovano  impiegati.  La  disposizione 
del  taglio  delle  pietre  nelle  arcuazioni  di  sesto  depresso 
si  làrh  conoscere  segnatamente  nel  descrivere  i ponti  degli 
antichi.  In  quegli  archi  poi  denominati  di  sesto  acuto,  le 
pietre  si  vedono  adattate  più  a seconda  della  costruzione 
ordinaria,  che  regolate  su  di  un’uniforme  sistema;  impe- 
rocché tali  arcuazioni  si  trovano  generalmente  solo  prati- 
cate dai  Romani,  dove  bisognava  molta  solidità  e non  bel* 
lezza  di  forme,  come  nelle  condotture  sotterranee;  e ne 
presenta  un’esempio  di  tale  pratica  la  ben  nota  imboccatura 
dell’acquedotto  tusculano  disegnata  nella  Tav.  XIII  fig.  1 1 . 

STRUTTURE  CEMENTIZIE.  Dopo  i diversi  generi 
di  struttura  fatti  dagli  antichi  coll'opera  quadrata,  compo- 
sta di  grandi  pietre  unite  senza  calce , crediamo  op|K>rtuno 
di  considerare  le  diverse  pratiche  tenute  nelle  opere  fatte 
con  pietre  minute  collegate  con  calce,  cioè  quelle  che,  se- 
condo il  sentimento  di  Vitruvio , si  distinguevono  col  nome 
di  cementizie,  perchè  caementum  appella  egli  in  generale 
la  pietra  spezzata,  con  cui  queste  si  componevano.  Si  di- 
stinguevano principalmente  siffatte  strutture,  come  si  è os- 
servato poc’anzi , in  opera  reticolata  ed  incerta,  e se  ne 
trovano  infiniti  esempj  di  quest’ ultima  specie  in  tutte 
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quelle  mura  anticlie  che  vennero  coperte  con  qualche  rive- 
stimento di  marmo  o di  altra  costruzione,  e tra  gli  altri 
monumenti  ne  presenta  un  bcircscmpio  il  muro  della  cella 
del  tempio  perittcro  rotondo  esistente  in  Tivoli , detto  vol- 
garmente di  Vesta;  ed  ivi  una  tale  costruzione  si  trova 
disposta  nel  modo  che  si  olire  delincalo  nella  Tav.  XIV 
fig.  I (U2). 

L'opera  reticolata  poi,  cosi  denominata  dalla  rasso- 
miglianza che  offre  la  sua  disposizione  con  quella  di  una 
rete,  costituiva  soltanto  un  rivestimento  alle  pareti  costrutte 
colla  maniera  rustica;  e questa  si  trova  composta  di  pic- 
cole pietre  di  forma  quadrata  nella  base  di  circa  un  terzo 
di  piede  antico  per  ogni  lato,  e rastremate  a guisa  di  pira- 
mide troncata  per  poco  nella  parte  che  si  doveva  internare 
nelle  mura,  onde  questo  apparecchio  si  collegasse  meglio 
colia  costruzione  interna.  Venivano  collocate  tali  pietre 
nelle  fronti  delle  pareti  sulla  loro  diagonale,  di  modo,  se- 
guendo insieme  la  stessa  direzione,  venivano  ad  offrire  l’in- 
dicato aspetto  reticolato.  Nelle  estremila  dei  muri  poi,  non 
potendosi  questo  apparecchio  ripiegare  in  angolo,  nè  ivi 
rimanere  bene  collegato,  si  praticarono  di  formare  con 
ordini  orizzontali,  composti  di  piccole  pietre  quadrangolari 
dell’altezza  corrispondente  alla  diagonale  dei  quadrati,  le 
cantonate  delle  mura,  facendo  alternativamente  sporgere 
le  pietre  per  circa  la  metà  della  loro  lunghezza  verso  la 
costruzione  reticolala,  nel  modo  che  si  trova  disegnato  nella 

(142)  In  tile  specie  di  costruxione,  dovendo,  come  osservivi  Vilruvio 
nel  luogo  di  sopra  rirorito,  le  pietre  appoggiare  le  une  sopra  le  altre,  era  di 
necessiti  che  avessero,  benché  (atte  con  lavoro  rustico,  qualche  Ikcìi  spia- 
nata. Le  pietre  impiegale  in  questa  maniera  di  murare,  si  trovano  essere  co- 
munemente non  più  grandi  di  un  antico  piede  cubo. 
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Tav.  XIV  (ìg.  2 (‘t'^3).  Si  adattava  pure  l’opera  reticolata 
nelle  parti  curvilinee,  come  negli  sfondi  delle  nicchie  e 
delle  arenazioni^  e nella  villa  di  Mecenate  in  Tivoli  si 
trovano  per  sino  essere  state  rivestite  con  siffatto  apparec- 
chio alcune  colonne,  che  formavano  Tornamento  dei  portici 
arcuati  edificati  intorno  ai  due  cortili. 

Gli  altri  generi  di  struttura,  formati  con  pietre  mi- 
nute, e tagliate  a guisa  di  mattoni,  che  si  dicevano  dai  Greci 
isodoino  e pseudisofiomo,  a seconila  degli  ordini  delle  pie- 

(143)  Il  modo  eoa  cui  il  suddetto  rivestiroenlo  reticolato  si  trovava  di- 
sposto in  diagonale  , non  poteva  ofTrire  una  struttura  stabile  inogni  luogo,  ed  in 
{Kirticolare  nelle  voltate  angolariicosl  Plinin.segiiendo  il  parere  di  Vitruvio, os- 
servava pure  essere  facile  a produrre  lesioni. /ter/ru/o/a  structura  ^uae frafuen- 
tissime  Romae  slruuntrimis  opportuna  est.{Plìn.Hist.ffat.tjb.XXXyi^.5ì) 
Moltissimi  esempi  di  un  tale  genere  di  struttura  si  trovano  nei  monumenti  anti- 
chi, e specialmente  in  quegli  eretti  negli  ultimi  anni  della  repubblica,  e sotto 
i primi  imperatori,  come  tali  sono  Ira  gli  altri  esempj  in  Roma  le  aostruiioni 
IXimiziane  del  Pincio , il  teatro  di  Pompeo , il  mausoleo  di  Augusto , alcuni  resti 
di  edlGzj  degli  orti  Sallustiani  e Lucullani,  e simili  altri  monumenti  di  tale 
epoca.  SiiTatto  genere  di  struttura  si  può  credere  essere  derivato  dall'opera 
incerta  alloichi  si  volle  rendere  questa  di  grado  in  grado  più  ordinata.  Dna  tale 
mutazione  si  trova  indicata  principalmente  in  quelle  opere  reticolale  di  prima 
maniera , che  di  molto  si  avvicinano  alla  incerta  ; come  ne  presentano  esempio 
le  sostruzioni  che  esistono  sotto  il  Viminale  verso  occidente,  e quelle  che 
stanno  intorno  al  tempio  detto  di  Romolo  e Remo.  L'opera  reticolala  fu  com- 
pcisla  in  Roma  comunemente  con  la  pietra  rossa , ossia  con  il  tufo , che  som- 
iiiiiiistra  il  suolo  del  paese  circonvicino;  e negli  altri  luoghi  si  trova  eseguita 
ora  con  il  selce , come  per  esempio  nei  contorni  del  Tusculo,  ora  con  le  altre 
specie  di  pietre  che  offrono  le  localitò,  come  in  Tivoli,  in  Preneste  ed  in 
nitrì  luoghi,  con  la  pietra  calcare  detta  di  monte-  A questo  riguardo  è da 
osservare  la  molta  dilficoltli  che  si  dovette  superare  nell'eseguire  un  tal  lavoro, 
con  le  ultime  anzidette  pietre,  e principalmente  con  il  selce,  che  i di  qualitò 
durissima  e diOicile  a ridursi  a forme  regolari.  La  calcina  nello  stesso  genere 
di  strutture,  per  la  Ggura  piramidale  delle  pietre,  non  appariva  nella  fronte 
della  parete  e solo  vi  figurava  la  esatta  disposizione  del  reticolato,  distinto  da 
semplici  linee.  Nei  tempi  successivi  poi  la  stessa  struttura  venne  frammista 
con  la  laterizia,  come  nel  seguito  osservenemo. 
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tre,  che  erano  in  altezza  o tutti  eguali  o ineguali,  si  tro- 
vano essere  stati  adoperati  solo  per  poco  dai  Romani  in 
tutta  la  grossezza  dei  muri,  come  descrisse  Vitruvio  essersi 
fatto  dai  Greci , ma  semplicemente  nelle  facce  esterne , 
riempiendo  la  parte  interna  con  costruzione  ordinaria,  nel 
modo  che  si  diceva  dagli  stessi  Greci  è/wAsxròv.  Pertanto 
nella  parte  esterna  delle  pareti  di  siffatto  genere  di  strut- 
tura offriva  ora  la  disposizione  deU’opcra  isodoma,  ossia  a 
strati  eguali,  come  viene  indicata  nella  Tav.XIV  fìg.3,  ora 
Ae\\a  pseudisodoma,  ossia  ad  ineguali  strati,  come  vedesi 
disegnata  nella  fig.  4 della  stessa  Tavola  (144). 

I medesimi  generi  di  struttura  si  rinvengono  impie- 
gati coll’opera  reticolata  nelle  parti  esterne  delle  pareti 
come  si  è poc’anzi  osservato,  e nel  giro  degli  archi,  come 
per  esempio  si  trova  disposto  negli  avanzi  del  teatro  di 
Pompeo,  dai  quali  è tratta  la  tig.  5,  che  si  riporta  a questo 
oggetto  disegnata  nella  Tav.  XIV  (145). 

STRUTTURE  LATERIZIE.  Vitruvio  nell’ indicJire 
che  gli  arbitri,  allorché  dovevano  apprezzare  le  mura  di 
mattoni,  non  detraevano  niente  da  quanto  avevano  costato 
nell’ edificarle , quando  peraltro  stavano  bene  a piombo, 

(144)  I luddetli  metodi  di  murare,  ti  trovano  più  comunemente  essere 
stati  adoperati  nei  tempi  posteriori  alla  caduta  dell’impero  Romano,  ed  uno 
di  essi  si  disse  anche  saracinesco,  dal  nome  dei  Saraceni,  che  occuparono  in 
allora  per  alcun  tempo  questo  paese. 

(145)  La  riferita  unione  dell’opera  reticolala  colla  quadrala  si  trova 
impiegata  anche  a strali  alternativi,  come  ne  presenta  esempio,  benché  infor- 
mameote  falla,  la  costruzione  della  porta  Erculanea  di  Pompei,  ed  in  modo 
quasi  consimile,  come  venne  nel  seguito  unita  la  reticolata  colla  laterizia:  ma 
siOàlto  metodo  peraltro  sembra  che  si  fosse  posto  in  esecuzione  solo  quando 
non  si  soleva  ancora  adoperare  il  materiale  laterizio  cotto  nelle  costruzioni 
delle  mura  j per  cui  si  dovette  ricorrere  all'  indicalo  espediente , oioè  di  tagliare 
le  pietre  a forma  dì  mattoni. 
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osservava  essersi  in  diversi  paesi  impiegata  una  tale  strut- 
tura non  solo  negli  edifizj  pubblici  e nelle  case  private , 
ma  ancora  nelle  fabbriche  reali,  ed  in  Italia  particolar- 
mente considerava  l'antico  muro  d' Arezzo  , tra  le  molte 
opere  pubbliche  e private  che  erano  state  edibcate  colla 
struttura  laterizia,  e che  erano  tenute  in  multo  pregio.  Os- 
servava inoltre  lo  stesso  autore,  che  era  proibita  al  popolo 
Romano  di  farne  uso  entro  le  città,  perchè  le  leggi  pub- 
bliche non  permettevano  che  le  grossezze  dei  muri  in  luogo 
comune  non  si  fossero  fatte  più  di  un  piede  e mezzo,  quindi 
tutti  gli  altri  muri  dovevano  essere  della  stessa  grossezza, 
onde  gli  spazj  non  venissero  resi  più  ristretti.  Perciò  i muri 
latcrizj,  se  non  erano  a due  o tre  lunghezze  di  mattoni  con 
la  grossezza  di  un  piede  c mezzo,  non  potevano  sostenere 
che  un  sol  piano  (146).  Quindi  per  la  magnibeenza  della 

(146)  Plinio  nel  seguente  modo  ripeteva  la  stessa  circostanza.  Romae 
non  fiunt  talia  aedifìcia^j  quia  sesquipedalis  partes  non  pfus^  quam  unam 
eonfignationem  tolerat , cautamque  est  ne  communis  crassior fiat  nec  inter 
gern>oruntraiio  patitur.  (Hist.  Ao/.  ÌJb*  XXX  c,  49.)  La  suddetta  prescri- 
zione si  dovette  da  Vitruvio  riferire  solo  alle  mura  costrutte  con  mattoni  cru* 
di,  le  quali  certamente,  dovendo  essere  della  larghezza  di  un  sido  piede  e 
mezzo,  non  potevano  reggere  più  piani  di  fabbrica:  imperocché  sarebbe  stata 
poi  suflìciente  una  tale  grossezza  in  una  fabbrica  costrutta  con  i mattoni  colli, 
ed  in  particolare  se  questa  veniva  fatta  a solato,  contignaiio^  come  accenna 
lo  stesso  autore.  D'altronde  tra  le  rovine  delle  antiche  fabbriche  di  Roma  si 
rinvengono  diverso  opere  costrutte  coll'opera  laterìzia  circa  nel  tempo  in  cui 
Vitruvio  scrisse  i suoi  precetti,  come  tali  sono  in  particolare  gli  avanzi  della 
villa  Sallusltana,  della  casa  di  Augusto  sul  Palatino,  il  Panteon,  c le  terme 
di  Agrippa,  ed  altri  simili  cospicui  monumenti,  i quali  confermano  ad  evi' 
denza  che  quanto  scrisse  Vitruvio,  rispetto  alla  proibizione  di  edificare  in  Roma 
muri  laterìzi,  si  doveva  riferii-e  soltanto  a quei  fatti  con  i mattoni  crudi,  ed 
alle  sole  abitazioni  dei  privati,  che  in  allora  si  edificavano,  delle  quali  ora 
non  rimangono  sicuri  avanzi,  giacche  per  la  loro  debole  struttura,  ed  in  par-* 
tieolare  quelle  fatto  con  i mattoni  crudi,  non  poterono  consci  vaisi  per  sì  lungo 
periodo  di  tempo.  Ile  stesse  acque  del  Tevere,  allorché  venivano  ad  innondare 
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cità  e per  rinfinita  frequenza  dei  cittadini,  bisognando 
innumerevoli  abitazioni,  nè  potendo  il  suolo  comportare 
tanta  moltitudine  di  persone  ad  abitare  nella  città , ai  era 
ricorso  per  Supplire  a tale  deficenza  alla  altezza  maggiore 
degli  edifizj;  cosicché  alzandosi  questi  o con  pilastri  di  pie* 
tra,  o con  costruzioni  di  mattoni  cotti,  o con  mura  cemen- 
tizie, e collegandoli  con  frequenti  travature,  si  erano  otte- 
nuti i comodi  dei  cenacoli  e le  belle  vedute.  In  tal  modo 
per  essersi  moltiplicati  i piani  ed  i cenacoli,  il  popolo  Ro- 
mano aveva  ottenuto  abitazioni  senza  impedimenti.  Ma 
volendosi  mettere  in  uso  fuori  di  Roma  i muri  fatti  con 
mattoni  crudi,  ai  quali  Vitruvio  solo  sembra  riferire  ciò  che 
prescrisse  sulle  opere  laterizie,  indicava  egli  il  modo  con  cui 
si  potevano  rendere  di  maggior  durata.  Sulla  sommità  dei 
muri,  sotto  le  tegole , primieramente  si  doveva  fare  uno 
strato  di  costruzione  con  materiale  laterizio  cotto,  alto  cir- 
ca un  piede  e mezzo,  c largo  quanto  lo  sporto  della  cornice, 
onde  così  evitare  quei  danni  che  solevano  ivi  accadere. 
Imperocché  quando  sul  tetto  le  tegole  si  fossero  rotte , o 
portate  via  dal  vento,  l’acqua  piovana,  trovando  l’indicato 
strato  di  struttura  fatta  col  materiale  cotto  , non  poteva 
oflfendere  la  fabbrica  eretta  con  i mattoni  crudi;  come  an- 
cora l’aggetto  della  cornice  , facendo  cadere  le  gocce  più 
in  fuori  del  piombo  del  muro,  si  conservavano  cosi  maggior- 
mente tali  opere  laterizie.  Osservava  quindi  Vitruvio  che  per 
conoscere  quali  fossero  le  qualità  del  materiale  cotto,  buone 
o difettose , bisognava  farne  l’esperienza  da  quelle  tegole 
che  sopra  i tetti  resistevano  alle  intemperie  ed  all’estate,  ed 

il  suolo  fabbricato  di  Roma , oe  dovellero  distruggere  molle  di  esse  ; ed  infatti 
da  Dione  si  cooosce  che  in  una  inondasiooe  accaduta  ai  tempi  di  Pompeo  ai 
distrussero  molli  edifixi  lateiiz) , per  essersi  bagnando  i mattoni.  ( Dione. 
IJb.XXXlX.  e.  61.) 
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allora  solosi  poteva  giudicarne  la  loro  buona  qualità;  poi- 
ché quelle  che  non  erano  di  creta  buona  o non  ben  cotte, 
facevano  conoscere  difetti  o colle  brine  o colie  gelate;  e per- 
ciò quei  materiali,  che  non  reggevano  so|va  i tetti,  molto 
meno  potevano  resistere  al  peso  collocati  in  costruzione.  Per 
la  qual  cosa  quei  muri  fatti  con  tegole  vecchie,  Vitruvio  li 
considerava  essere  stati  sempre  di  maggior  fortezza  (147). 

(147)  Sed  id  genut  ifuid  ita  a popuìo  romano  in  urbe  fieri  non  opor- 
leat,  erponam,  qaaeque  sunt  eius  rei  caasae  et  rationes  non  praelermil- 
tam.  Leges  publicae  non  patiunfur  maiores  crassitudines  quam  sesquipe~ 
daies  constitui  loco  communi-,  ceteri  au/em  purietes,  ne  spatia  angustierà 
fierent,  eadem  crattitudine  coUocantur.  iMteritii  vero,  nisi  diplmthii  aut 
triplinthii  Juerint,  sesquipedali  crassitudine  non  possunt  plus  quam  unam 
sustinere  conlignationem.  In  ea  aulem  maiestate  urbis  et  civium  infinita 
frequentia  innumerabiìes  habitationes  opus  fuit  explicare.  Ergo  cum  reti- 
pere  non  posse!  area  plana  tantam  multitudinem  ad  habitandum  in  urbe, 
ad  auxilium  altitudinis  aedificiorum  res  ipsa  coegit  devenire.  Itaque  pilis 
lapideis,  structuris  teslacris,  parietibus  caementitiis  altitudines  exlructae 
et  contignationibus  crebris  coaxatae  coenaculorum  ad  summas  utilitates 
prqficiunt  disparatione.  Ergo  moenibus  e contignationibus  variis  alto  spa~ 
tio  multiplicatis,  populus  romanus  egregias  habet  sine  impeditione  habi- 
tationes. Quoniam  ergo  explicata  ratio  est,  quid  ita  in  urbe  propter  ne- 
cessitatem  angustiarum  non  patiantur  esse  lateritios  parieles,  cum  extra 
urbem  opus  eri!  bis  uti,  sine  vitiis  ad  vrtustatem  sic  eri!  faciendum.  Sum- 
mis  parietibus  structura  testacea  sub  tegola  subiiciatur  altitudine  circiler 
sesquipedali,  habeaique  proieciuras  coronarum-,  ita  vitari  poteruntfquae 
solent  in  bis fieri  vitia.  Cum  enim  in  tecto  tegulae  fuerint  fraetae  aut  a 
ventis  deiectae,  qua  possi!  ex  imbribus  aqua  perplaere,nonpatietur  lorica 
testacea  laedi  laterem  sed  proiectura  coronarum  reiiciet  extra  perpendi- 
culum  stillas,  et  ea  ratione  servabit  integrar  lateriliorum  parietum  stru- 
cturas.  De  ipsa  autem  testa,  si  sit  optima  seu  vitiosa  ad  structuram,  statim 
nemo  potest  indicare,  quod  in  tempestatibns  et  aestate  , in  tecto  cum  est 
collocata,  tane  si  firma  est,  probatur.  Nam  quae  non  fuerit  ex  creta  bona 
aut  parum  eri!  corta,  ibi  se  ostendet  esse  vitiosam  gelicidiis  et  pruina  tasta. 
Ergo  quae  non  in  tectis  poteri!  pati  laborem,  ea  non  potest  in  structura 
oneri  ferendo  esse  firma.  Quare  maxime  ex  veteribus  tegulis  tecti  strurti 
parietesfirmitatem  poterunt  habere.  (f'itruv.  Lib.  Il  c.8.)  BencUi  Vitruvio 
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Vitnivio  nella  riferita  descrizione,  facendo  più  conto 
della  stniUura  laterizia  fatta  con  i mattoni  crudi  , che  di 
quella  fatta  coi  mattoni  cotti,  ci  porta  a credere  che  al  suo 
tempo  fosse  quest’ultima  poco  in  uso  in  Roma,  giacche  come 
si  ilisse  non  si  potevano  eseguire  fabbriche  con  la  sovrain- 
dicata  prima  specie:  ma  osservando  che  tra  i monumenti 
antichi  rimangono  diversi  avanzi  di  opere  costrutte  col 
materiale  cotto,  anche  nel  tempo  anteriore  a Vitruvio,e  che 
Svetonio  nella  vita  di  Augusto,  scrisse  che  quest’impera- 
tore si  vantava  di  aver  lasciata  Roma  di  marmo,  quando  ^ 

l’avea  trovata  di  laterizio,  si  deve  credere  che  si  fabbricasse 
pure  di  molto  in  Roma  coi  materiale  laterìzio  cotto  anche 
nelle  epoche  anticesaree.  Come  poi  i Romani  costrussero 
coi  differenti  generi  dell'opera  laterizia  tanto  avanti  che 
sotto  il  domìnio  degli  imperatori,  rimanendone  molti  mo-  f 

numenti,  lo  dimostreremo  coi  seguenti  principali  esempj.  t 

nell'tiidicato  luogo  riferisco  principoinnenle  il  tuo  discorso  solo  olle  muro  co- 
strutte con  i mattoni  crudi,  delle  quali  certamente  non  postiamo  trovarne 
esempj  nei  monumenti  per  la  loro  poca  fortezza,  con  tutto  ciò  si  sono  riferiti 

i suoi  precetti,  per  dame  a tale  oggetto  qualche  cognizione.  Ed  a questo  j 

pi'oposito  si  deve  osservare  che  le  opere  falle  di  materiali  laterizi  crudi,  giac- 
ché in  Roma  non  potevano  porsi  in  uso,  dovevano  essere  impiegale  solo  in 
quei  luoghi , ove  non  vi  era  abbondanza  di  legname  ; poiché  il  materiale  cotto, 
era  assai  dagli  stessi  antichi  più  apprezzalo,  e si  prestava  da  essi  tutta  la  cura 
per  renderlo  di  nwggior  durata  come  lo  dimostrano  le  sovraindicale  opere.  A 
riguardo  poi  delle  eccessive  elevazioni  che  si  facevano  nelle  fabbriche,  onda 
profittara  in  più  ampio  modo  dell'angustia  delle  aree  che  in  Roma  erano 
occupale  dalle  abitazioni,  come  viene  indicato  da  Viiruvio,  faremo  conoscere, 
come  giù  si  è indicalo  nella  parte  storica,  che  Augusto  fn  costretto  di  proibire 
gli  edifizj  privali  più  alti  di  piedi  settanta,  ySlrab.  Lib.f' .)  e che  anche  Nerone 
limitò  l'altezza  delle  case,  (Tacito  Annal.Lib.Xy >c.  45):  ma  particolarmenta 
poi  Trajano  con  espressa  legge  vietò  che  s'innalzassero  non  più  al  di  sopra  dai 
piedi  sessanta,  (yittore  Storia,  c,  13)  Onde  è che  in  tali  elevazioni  di  iab- 
brìcha  vi  ti  poteva  impiegare  più  comuuemcule  la  struttura  laterizia. 


Digitized  by  Google 


IS4  ARCHITETTURA  ROMANA.  PARTE  II- 
La  costruzione  laterizia  nei  monumenti  Romani  si  tro- 
va essere  stata  più  o meno  dili^entata  a seconda  dei  tempi, 
cominciando  negli  ultimi  anni  della  repubblica  con  accu- 
rata esecuzione,  e progredendo  deteriorare  a misura  che 
si  avanzava  verso  il  fine  dcU'impero.  Tale  costruzione  al- 
lorché veniva  impiegata  per  semplice  rivestimento  delle 
mura,  come  fu  più  soventi  praticata,  si  trova  essere  stata 
nei  buoni  tempi  formata  con  i mattoni  triangolari , ponen- 
dovi peraltro  tra  ogni  dieci  ed  anche  venti  ordini  di  questi 
uno  strato  di  tevoloni  grandi,  i quali,  venendo  collocati  in 
piano,  servivono  per  collegare  le  due  fronti  delle  parati. 
Molti  belli  esempj  di  tale  metodo  di  murare  presentano 
principalmente  le  rovine  del  palazzo  dei  Cesari  sui  Pa- 
latino e quelle  delle  diverse  antiche  terme  di  Roma.  La 
più  comune  disposizione  di  siffatto  apparecchio  si  dimostra 
disegnata  nella  Tav.  XIV  fig.  6 (I48). 

(148)  In  iIcudì  monumenti  di  piccole  proporaion! , come  in  diversi  se- 
polcri, che  esistono  lungo  U via  Latina  ed  Appia  presso  Roma,  nelle  porte 
degli  alloggiamenti  pretoriani,  ed  in  simili  edifiij,  si  trova  la  costruzione  la- 
terizia essere  stala  così  dilingentata  che  le  commessure  tutte  dei  mattoni  solo 
per  poco  restano  visibili.  Una  tale  perfezione  di  struttura  si  otteneva  col  ri- 
durre il  materiale  a forma  alquanto  rastremata  nella  parte  che  doveva  intei^ 
narsi  nelle  pareti,  affinchè  la  calce  potesse  coUegare  l’opera  senza  fare  com- 
parsa nelle  fronti,  a rendere  piti  visibili  le  unioni.  Ma  siffatta  struttura,  por- 
tando di  dovere  tagliare  e ridurre  ad  una  perlistta  eguaglianza  di  forma  tutto 
il  materiale  laterizio,  ai  trova  solo  in  piccole  opere  impiegata.  Nelle  costru- 
aioni  laterizie  tutte  ben  ordinate,  si  rinvengono  sempre  le  unioni  verticali  cor- 
rispondere alternativamente  nel  mezzo  dei  mattoni  degli  altri  strati  contigui. 
Si  distinguono  poi  generalmente  le  migliori  opere  laterizie,  dalla  minor  quan- 
tilè  di  calce  che  esiste  tra  un  mattone  e l'altro.  In  quelle  costruzioni  meno 
diligentate  si  trova  essere  la  calca  alta  quasi  quanto  la  grossezza  dei  mattoni, 
percui  queste  mentre  presentano  un  non  beilo  aspetto,  riescono  poi  di  poca 
stabiliti,  come  lo  dimostrano  le  opere  erette  principalmente  negli  ultimi  anni 
dell’impero  romano. 
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Nelle  arcuazioni  la  struttura  laterizia  si  trora  essere 
stata  impiegata  con  diligenti  e ben  ordinati  metodi,  i quali 
sono  tuttora  molto  apprezzati , e nei  monumenti  se  ne  am> 
mirano  diversi  interessanti  esempj . In  alcuni  di  silTatte 
opere  si  trova  il  materiale  espressamente  fabbricato  a ra- 
stremazione a guisa  dei  cunei  di  pietra , per  rendere 
così  la  costruzione  più  forte  (149).  I materiali  comune- 
mente impiegati  negli  archi,  vedonsi  fatti  di  molta  gran- 
dezza e situati  a contrasto  tra  loro  con  poca  quantità  di 
calce.  Le  arcuazioni  si  formavano  ad  uno,  a due,  ed  anche 
a tre  giri  di  tali  materiali  laterizj  posti  l'uno  sopra  l’altro 
a seconda  della  più  o meno  grandezza  degli  archi  e soli- 
dità che  si  richiedeva.  Gli  acquedotti,  le  terme  dei  Roma- 
ni, ed  il  palazzo  dei  Cesari,  presentano  principalmente 
belli  esempj  di  tali  bene  ordinate  arcuazioni;  e se  ne  of- 
frono le  forme  più  comuni  delincate  nella  Tav.  XIV  fig.  7. 
Si  praticavano  pure  dagli  antichi  di  formare  simili  arcua- 
zioni di  opera  laterizia  nella  struttura  dei  muri  senza  la- 
sciare alcuna  apertura  sotto  di  loro,  ed  a solo  oggetto  di 
rendere  meglio  collegate  le  opere  allorché  erano  queste  di 
ragguardevole  vastità.  Buoni  esempj  di  queste  pratiche  pre- 
sentano le  indicate  rovine  del  palazzo  dei  Cesari  e princi- 
palmente la  parte  suj>eriore  del  Panteon  , da  dove  è tratta 
la  disposizione  che  si  offre  delineata  nella  Tav.  XIV  fìg.  8. 
Si  conosce  inoltre  essersi  spesso  praticato  dagli  antichi  di  fare 
gli  archi  depressi  ed  anche  ridotti  in  piano  coll’opera  late- 


(149)  Allorché  > nultoni  cunetti  per  le  «rcuaiioDÌ,  non  corriipondevano 
alle  proporzioni  degli  archi,  venivano  alternati  con  mattoni  a piani  paralclli, 
onde  diminuire  la  rastremazione  verso  il  centro , quando  la  curva  al  dilatava 
in  maggior  sesto  come  per  esempio  trovasi  praticato  in  alcuni  piccoli  archi 
delle  terme  di  Tito  sull' Esquilino. 
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rizia,  dirigendo  le  commessure  dei  mattoni  ad  un  centro 
posto  più  o meno  distante  dall’arco  a seconda  della  sua 
estensione;  e dove  la  distanza  dei  due  punti  d’appoggio  era 
in  proporzione  troppo  grande,  trovandosi  peraltro  gli  archi 
addossati  a qualche  muro,  si  dividevano  questi  nei  mezzo 
col  frapporre  una  chiave  di  pietra  in  contrasto  alle  due 
parti  laterali  dell’arco,  come  ne  offre  esempio  l’architra- 
vatura  del  portico,  così  detto  di  Filippo,  esistente  presso  il 
teatro  dì  Marcello,  il  quale  vedesi  disegnato  nella  Tav.  XIV 
Gg.  9.  InGne  a riguardo  di  quella  particolare  struttura  che 
da  alcuni  moderni  scrittori  viene  ammirata  e considerata 
quale  buon  ritrovato  per  alleggerire  il  peso  delle  volte,  e 
che  consisteva  nei  murare  nella  costruzione  delle  stesse  volte 
vasi  di  terra  cotta,  faremo  osservare  che  vedendosi  impie- 
gata solo  in  alcune  opere  erette  nei  tempi  della  decadenza, 
le  quali  per  tale  oggetto  si  sono  più  facilmente  rovinate,  se 
ne  dark  qualche  cenno,  e se  ne  dimostrerà  la  sua  disposi- 
zione nel  parlare  parzialmente  delle  fabbriche  in  cui  fu 
adottata  (150). 

Vitruvio  dopo  di  avere  indicato  il  modo  che  si  doveva 
tenere  per  preservare  dall’acqua  le  miu-a  costrutte  ooll’opera 
fatta  di  mattoni  crudi,  prescrisse  alcuni  altri  insegnamenti 
intorno  quelle  mura  di  piccola  grossezza  intelarate  con 
armatura  di  legno  detti  da  lui  cratitii.  Però  primieramente 

(150)  1 roooumeatì  più  cogoiti,  nei  quali  si  vede  impiegalo  il  suddetto 
metodo,  sono  il  circo  creduto  di  Romulo  figlio  di  Massenzio,  lungo  la  via 
Appia,  ed  il  sepolcro  di  S.  Eleiia,  madre  di  Costantino,  detto  perciò  ora 
volgarmente  Tor  Pignalara.  Invece  di  tali  vasi , per  alleggerire  il  peso  delle 
volta  costrutte  però  con  materiale  spezzalo  alla  rinfusa , si  trovano  dagli  anti- 
chi impiegate  pietre  pomici,o  di  simile  materia  vulcanica  di  molta  leggerezza, 
come  se  ne  rinvengono  esempi  specialmente  nelle  terme  Anloniane , e nell'an- 
fiteatro Flavio. 


Digitized  by  Google 


CAP.  1.  MURA  E COSTRUZIONI  DIVERSE  197 
osservava  egli  che  sarebbe  stato  bene  che  neppure  si  fossero 
inventati;  imperocché  se  tanto  giovavano  alla  celerità  ed  al 
comodo  del  luogo,  altrettanto  poi  riescivano  di  maggiore 
e comune  danno;  giacche  erano  egualmente  fàcili  ad  essere 
incendiati  con  le  faci.  Perciò  reputava  egli  essere  meglio 
trovarsi  in  dispendio  colla  spesa  dei  mattoni  cotti,  che  in 
}>ericolo  col  risparmio  dei  muri  intelarati.  Ed  inoltre  faceva 
conoscere  che  quei  simili  muri , i quali  si  dovevano  into< 
nacare,  formavano  crepaccie  a motivo  dei  legni  che  si  met* 
tevano  in  piedi  ed  a traverso  per  collegare  l’opera;  poiché 
questi  bagnati  che  erano  si  gonfiavano  per  l'umido  che  ri- 
cevevano, criticandosi  poi  nell'asciugare  facevano  screpolare 
l'intonaco.  Ma  se  mai  per  la  sollecitudine,  o per  il  bisogno, 
o per  nascondere  qualche  luogo  irregolare,  si  fossero  dovuti 
mettere  in  esecuzione,  allora  prescriveva  egli,  che  si  fosse 
alzato  primieramente  un  suolo  di  struttura  stabile,  affin- 
chè non  venissero  offesi  dai  rottami  e dal  pavimento;  poi- 
ché se  fossero  stati  coperti  da  questi  col  tempo  si  sarebbero 
infracidite  le  testate  dei  legni,  e quindi,  cedendo  essi,  avreb- 
bero fatto  rovinare  pure  l’intonaco  (151).  Alle  riferite  cose 


(151)  CratitH  vero  vetim  qmdem  ne  inventi  tssent.  Quantum  enim  cele- 
ri tale  et  loci  laxamento  prosuni,  tanto  maiori  et  communi  toni  calamitati, 
quod  ad  incendia  uti  facet  sunt  parati.  Itaque  saiiut  esse  videtur,  imprma 
testaceorum  in  sumptu,  quam  compendio  cratitioram  esse  in periculo.  Etiam 
qui  in  tecloriis  operibus  rimas  (in  iis)Jaciunt  arrectariorum  et  transver- 
sariorum  dispositione.  Cum  enim  linuntur,  recipientes  humorem  turgescunt, 
deinde  siceescenda  contrahuntur,  et  ita  extenuati  disrumpunt  tectoriorum 
stdiditatem.  Sed  quonitun  nonnullos  celeritas  aut  intqna  aul  impendentis 
loci  diseptio  cogit,  sic  erit faciendum.  Solum  substruatur  atta,  ut  sini  intacti 
ab  rudere  et  pavimento.  Obruli  enim  in  bis  cum  sunt,  vetustate  marcidi 
fiunt-,  deinde  subsidentes  prodinantur  et  disrumpunt  ^eeiem  tectoriorum. 
(Eitruvio  Lib.  II.  c.  8.)  Quindi  Viiruvio  prescrisse  tutte  le  piecausioni 
die  si  dnvuvaiK)  osservare  per  cunservare  illeso  l' intonaco  sopra  tale  specie 
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osservate  giustamente  da  Vitruvio  sulla  cattiva  riuscita  dei 
muri  intelarati,  non  potendo  nulla  aggiungere,  giacche 
mancano  esempj  nei  monumenti,  onde  rilevarne  il  preciso 
metodo  con  cui  gli  antichi  praticavano  di  costruirli,  giu- 
dichiamo perciò  non  essere  utile  al  nostro  scopo  il  descri- 
vere tanto  queste  costruzioni  composte  con  intclarature  di 
legno,  quanto  quelle  formate  con  canne  spaccate,  che  al- 
cuni commentatori  di  Vitruvio  credono  essere  i graticci 
nominati  da  questo  scrittore. 

Nel  tempo  in  cui  la  potenza  dei  Romani  era  giunta  a 
molta  grandezza , e principalmente  sotto  il  governo  di  Tra* 
jano  e di  Adriano,  rendendosi  il  materiale  laterizio  cotto 
assai  comune,  si  fece  frequentemente  uso  di  questo  per  col- 
legare l’opera  reticolata  nelle  svoltate  ed  estremità  delle 
pareti  e nelle  arenazioni,  invece  della  pietra  tagliata  a forma 
di  mattoni,  come  si  praticava  negli  ultimi  anni  della  re- 
pubblica e nel  principio  dell' impero , e come  si  è poc'anzi 
osservato.  Ma  onde  collegare  meglio  l’opera  reticolata  colla 
laterizia  si  praticò  comunemente  di  (rapporre  ad  ogni  nove 
in  undici  ordini  di  quadrelli  del  reticolato,  circa  cinque  in 
sette  strati  orizzontali  di  materiale  laterizio,  dai  che  ne  na- 
cque una  bella  specie  di  costruzione  reticolata  mista  con 
la  laterizia,  e nei  monumenti  eretti  in  tale  epoca  in  Roma 

di  muri  iulelarati,  le  quali  si  esamineranno  nel  seguito , cd  allorchi  si  verrli 
a parlare  cogli  edifizj  privati  delle  differenti  specie  d’ intonachi.  Pertanto  a 
riguardo  dei  medesimi  cratizj  riferiremo  la  seguente  spiegazione  che  venne 
data  da  Isidoro  ; perchè  dimostra  chiaramente  essersi  fatti  con  i mattoni  crudi. 
Latertt  aulem  crudi  sunt:  qui  et  ipsi  indi  nominati,  quod  lati  lignei!  efii- 
ciuntur.  Quorum  crates  dicuntur  in  quibus  lutum  prò  eisdem  lateribut  eru- 
dii portare  tolent.  SUnt  enim  connetiones  cannarum,  dicti  ùiè  ni  *fanh  id 
est  quod  te  invicem  teneant.  lltidor.  Orig.  Lib.  XIX.  c.  10.)  Palladio. 
(lib.I.  c.  19.)  e Plinio  (Hitt.  fiat.  Lib.  XXXP".  c.  4S)  iodicauo  incirca  le 
stesse  proprietà  dei  cratizj. 
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e specialmente  in  Tivoli  nella  vastissima  villa  di  Adriano, 
se  ne  ammirano  molti  ben  ordinati  esempj.  Nella  Tav.  XIV 
fig.  10  si  offre  disegnata  la  parte  di  un  muro  costrutto 
nella  indicata  maniera  e tratto  dai  suddetti  antichi  monu- 
menti. 

Tutte  le  descritte  strutture  di  opera  reticolata  e late- 
rizia, erette  dai  Romani  per  rivestire  la  costruzione  incerta 
ed  alla  rinfusa,  in  alcuni  casi,  come  nei  muri  esterni,  e 
principalmente  nelle  sostruzioni,  sembra  che  non  venissero 
ricoperte  con  altro  rivestimento;  ma  in  altre  circostanze, 
come  in  tutte  le  facce  delle  pareti  interne  ed  esterne  degli 
edihzj  pili  nobili,  si  trovano  ricoperte  con  intonachi  di 
buona  maniera,  di  cui  ne  rimangono  ancora  frequenti  e- 
sempj  nei  monumenti.  Sul  metodo,  che  si  soleva  tenere  da- 
gli antichi  nell’eseguire  le  varie  specie  di  tali  intonachi,  se 
ne  parlerà  trattando  degli  edifìzj  privati,  a riguardo  dei 
quali  Vitruvio  ne  prescrisse  insegnamenti;  come  pure  di 
qiieU’opcra  che  si  disse  propropriamente  dal  medesimo 
scrittore  signina  (152).  Ora  dopo  di  aver  riferite  alcune 
cognizioni  sulle  varie  specie  dei  legni  impiegati  nelle  co- 
struzioni degli  edifìzj , c sulle  principali  misure  antiche, 
porremo  termine  a queste  osservazioni  fatte  sull’apparecchio 
dell’arte  di  murare  in  generale. 

LEGNAMI  DI  COSTRUZIONE.  Benché  non  ci  siano 
rimasti  nei  monumenti  dei  Romani  ragguardevoli  resti  di 

(152)  In  qual  modo  i Romani  componnsero  i paTÌmenti  dei  loro  edifizj 
coll’opera  laterizia,  a specialmente  secondo  quella  maniera  falla  all'uso  di 
Tivoli , della  dal  medesimo  Vitruvio  opera  spicata  , se  ne  farli  menzione  nel 
parlare  delle  fabbriche  private  in  particolare,  a riguardo  delle  quali  Vitruvio 
prescrisse  precetti  di  tali  maniere,  e similmente  di  altri  ap|>arecchi  particolari, 
dei  quali  non  sarebbe  convcnieule  il  leuei  oc  discorso  prima  d’indic-iro  le 
disposizioni  delle  parti  in  cui  si  stabilivano. 
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quelle  parti  che  nejjli  editizj  si  costruivano  col  legname,  con 
tuttociò  crediamo  opportuno  a compiere  quanto  ci  siamo 
prefìssi  in  questo  capitolo  di  riferire  una  breve  indicazione 
delie  qualità  principali  dei  legni  da  essi  più  comunemente 
adoperati,  ricavandone  notizie  dagli  scritti  di  Yitruvio , 
Vairone,  Columella,  Plinio  e Palladio  specialmente:  però 
ci  serberemo  di  dimostrare  il  niodo  con  cui  questi  s' impie- 
gavano nelle  opere,  allorché  si  verrà  a parlare  delle  di- 
stinte parti  delle  fabbriche,  nelle  quali  veniva  adoperato 
il  legname.  Col  nome  materia  si  soleva  comunemente  da- 
gli antichi  Latini  distinguere  il  medesimo  legno  di  costru- 
zione. Vitruvio,  scrivendo  precetti  su  tal  proposito  fece  cono- 
scere primieramente  qual  fosse  il  tempo  più  propizio  per 
il  taglio  del  legname  di  costruzione,  e stabilì  che  si  do- 
vesse eseguire  dal  principio  di  autunno  sino  a che  non 
cominciava  a spirar  Favonio,  ossia  prima  che  entrasse  la 
primavera;  e così  Plinio,  seguendo  il  giudìzio  di  Catone, 
indicava  che  il  tempo  più  propizio  per  tale  oggetto  era 
quando  il  seme  di  ciascun  albero  si  trovava  giunto  a ma- 
turazione (1 53). 


(1 53)  fTitruv-  Lib.  It.  c.  9.  Si  trovino  notizie  sullo  stesso  argomento, 
oltre  quelle  gih  riferite  nella  Sezione  seconda  di  quest'opera , e che  si  hanno 
da  Aristotile,  Teofrasto,  Dioscoride,  e da  altri  scrittori  greci , in  particolare 
negli  scritti  di  Varrone , (De  Jìe  Hustic.  Lib.  /.  c.  37.)  Columella  (De  Jie 
Bustica  Ub.  XI.  c.  2.)  Plinio,  (flirt.  Nat.  Ub.  XII  <d  XVII.)  Palladio  (De 
Ite  Rustie.  Ub.  II.  c.  22.  Ub.  XII.  c.  15  e Ub.  XIII.  c.  2.)  Isidoro  (Orig. 
Ub.  XVII.  c.  6.  7.),  e nel  compendio  di  Architettura  dell'anonimo  al  c.  12. 
Intorno  le  precauzioni  che  si  devono  avere  riguardo  a sciegliere  il  tempo 
più  propizio  per  il  tagh'o  degli  alberi , ed  il  modo  come  si  deve  eseguire,  si 
SODO  fatte  da  diversi  scrittori  moderni  molte  osservazioni  e scritte  erudite  me- 
morie, alle  quali  potranno  volgersi  coloro  che  vogliono  istruirsi  in  tale  ma- 
teria, poiché  crediamo  una  tale  erudizione  troppo  estranea  al  nostro  assunto. 
Pertanto  si  potré  osservare  soltanto  a tal  riguardo , che  più  dei  precetti  ge- 
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Tra  le  diverse  specie  dei  legni  adoperati  nella  costru- 
zione delle  fabbriche  dei  Romani,  Vitruvio  considerava  pri- 
mieramente l’abete,  abies,  il  quale  si  reputava  per  la  sua 
qualità  essere  molto  atto  per  le  travature  : ma  però  osser- 
vava egli  che  era  alquanto  soggetto  a tarlarsi  e facile  ad 
incendiarsi  (154).  Altrove  lo  stesso  Vitruvio,  oltre  l’abete, 
annoverava  il  sapino  tra  le  migliori  qualità  di  legname  da 
adoperarsi  nelle  fabbriche:  ma  di  quale  specie  di  sapino 
intendesse  egli  denotare,  non  è ben  noto(1.55).  Sul  legno  di 
quercia,  quercus,  scrisse  il  medesimo  Vitruvio,  che  per  la 
sua  qualità  partecipante  molto  di  sostanze  terrigne  , veniva 
adoperato  principalmente  nei  lavori  posti  sott’acqua.  Cosi 
il  legno  che  somministrava  1’  ischio,  esculus,  era  ancora  di 
grande  uso  negli  edihzj  : ma  osservava  Vitruvio  che  messo 
nei  luoghi  umidi  facilmente  s’infracidava.  Il  cerro,  cerrus, 
il  sughero,  subor,  ed  il  faggio, /aguj,  vennero  considerati 
dal  medesimo  scrittore  come  alberi  che  davano  legni,!  quali 
pure  facilmente  marcivano  nei  luoghi  umidi.  Il  pioppo 


neralì,  valgono  le  esperienze  particolari  ^ giacché  a seconda  delle  specie  dei 
legni  e dei  climi  variano  spesso  gli  effetti. 

(154)  Da  Vitruvio  inoltre  si  ossci*vava  che  se  l’abete  veniva  tagliato 
venti  palmi  sopra  la  terra , a cagione  della  sua  durezza*  sì  diceva  tale  parte 

Justema'i  mentre  la  parte  inferiore,  divisa  in  quattro  e ripulita,  si  serbava 
per  i piccoli  lavori  e si  chiamava  sapinea.  Con  questa  specie  di  legname  era 
stato  fatto  il  grandissimo  albero  della  celebre  nave  che  trasportò  dall’ Egitto 
l’obelisco  Vaticano,  come  venne  da  Plinio  indicato  nei  suoi  scrìtti,  e lo 
dichiarava  egli  pure  buono  a sostenere  pesi  e molto  alto  per  le  fabbriche. 
{ffist,  Nat,  lib,  XVI.  c.  76.  81.  e 82.) 

(155)  Molto  si  è discusso  dai  commentatori  di  Vitruvio  sulla  specie  del 
legno  detto  sapino  : ma  sembra  non  potersi  dedurre  altro  dalle  cose  dal  mede* 
sìmo  scrittore  narrate,  e da  un  passo  ben  congnito  di  Servio,  (In  Virg.Gtor- 
gicu  IJb,  il.)  che  questo  fosse  solo  una  parte  distìnta  del  legno,  che  si  rica- 
vava dall’abete. 
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poi,  tanto  bianco  che  nero , populus  alba  et  nigra,  il  salice, 
salix^  il  tiglio , ti&a , eJ  il  vitice,  vitix,  osservava  Vitruvio 
die  somministravano  legni  atti  ai  lavori  d’intaglio.  L’alno, 
altius,  serviva  per  le  palizzate  sotto  terra,  ed  a tal  riguardo 
faceva  conoscere  lo  stesso  scrittore  che  in  Ravenna  tanto  le 
fabbriche  pubbliche  quanto  le  private  avevano  le  fonda* 
menu  rette  su  tale  legname.  L’olmo,  ulmus,  ed  il  frasino, 
fraxinus,  davano  legni  per  la  loro  durezza,  molto  atti  a fare 
collegamenti  nelle  fabbriche.  E così  dal  carpino,  carpinus, 
si  aveva  legname  molto  maneggevole  alle  lavorazioni.  Il 
cipresso, ed  il  pino, /a/nuj, somministravano  legni 
buoni  per  le  fabbriche  ed  erano  difficili  a tarlarsi.  1 legni 
dei  cedro,  cedrus,  c del  ginepro,  iuniperus,  servivano  agli 
stessi  usi  che  a quegli  stabiliti  per  il  cipresso  ed  il  pino,  e 
venivano  ancora  poco  intaccati  dal  tarlo;  perciò  la  statua  ed 
il  soffitto  del  celebre  tempio  di  Diana  in  Efeso  erano  stati 
fatti  di  questo  legname,  come  lo  erano  in  molti  altri  tempj 
nobili,  e riescivano  di  molta  durata  (156).  Per  ultimo  Vi* 
truvio  considerava  il  larice,  larixt  ed  assicurava  egli  che 
cresceva  solo  in  quelle  regioni  che  stavano  situate  verso  il 
Po,  e lungo  il  mare  Adriatico,  c che  non  solo  non  veniva 
offeso  dal  tarlo,  ma  pure  si  credeva  per  tradizione  che  non 
potesse  essere  consumato  dal  fuoco  (I^T).  Distinse  quindi 

(156)  I luddetti  alberi,  osservava,  Vitruvio  che  crescevano  nell’isola  di 
Creta,  nell'Africa  e nelle  regioni  della  Siria,  ed  è da  credere  che  questi  som- 
ministrassero legni  di  grandezza  maggiore  di  quella  che  ora  si  conosce,  onde 
si  fossero  potuti  formare  solEtti  dei  tempj. 

(157)  A riguardo  del  larice  si  trova  da  Vitruvio  indicato  il  modo  con 
cui  venne  conosciuto  dai  Romani  nel  tempo  che  Cesare  faceva  la  guerra  a quei 
di  lavigno,  ed  allorcbi  essi  ricusarono  di  somministrare  vettovaglie  al  suo 
esercito,  per  aver  resistito  al  fuoco  la  macchina  fatta  con  tal  legno.  Den- 
clii  ora  si  conosca  da  ognuno  il  larice  soggetto  ad  essere  arso  dal  fuoco, 
come  qualunque  altro  legno,  sì  deve  supporre  peraltro  che  un  tale  incidente 
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VItruvio  due  specie  di  legni  del  larice,  che  si  avevano  in 
Roma,  l’una  detta  larice  superiore,  e l’altra  inferiore;  e ne 
diede  ragione  perchè  i legni  di  qucst’ultima  specie  si  tenes- 
sero per  più  buoni  del  superiore , e ciò  a motivo  delia  lo- 
calità di  cui  si  estraevano. 

Vitruvio  nell’  indicare  le  riferite  specie  di  legnami 
pare  che  abbia  voluto  dare  notizie  solo  di  quei  che  si  ado- 
pravano  più  comunemente  nc’le  fabbriche  romane;  poiché 
non  fece  egli  menzione  del  castagno,  della  noce,  del  platano, 
c di  altri  legni  naturali  del  paese,  di  cui  si  fa  ora  grande 
uso.  Da  Plinio,  Coliimclla,  e Palladio  si  trovano  indicate 
alcune  notizie  sulle  diverse  specie  degli  alberi  fruttiferi , c 
di  altre  piante  non  troppo  comuni,  le  quali,  essendo  aliene 
al  nostro  scopo,  tralasceremo  di  riferirle.  Invece  credia- 
mo più  opportuno  l’indicare  che  con  lignarius  comune- 
mente si  denotava  il  lavoratore  di  essi,  carpentarius  co- 
lui che  faceva  le  impalcature;  sarcitector,  il  riattatore  dei 
tetti;  e così  tignar ius  f l’artefice  che  disponeva  i travi  per 
il  tetto.  Con  la  denominazione  ligmitn  si  denotava  ogni  le- 


•u  stato  cagionato  da  qualche  caso  particolare,  o dalla  freschezza  del  legno, 
o dalla  molta  grossezza  dei  pezzi  che  componevano  la  macchina;  impcrocchi 
essendo  un  tale  fatto  accaduto  nei  tempi  stessi,  in  cui  Vitruvio  vivea,  non  è 
da  supporre  che  sia  stato  intieramente  inventato;  e d’altronde  la  denomina- 
zione di  lavigno,  che  egli  indicava  essersi  data  a tal  legno,  rende  anche  più 
probabile  il  fatto.  Quindi  più  per  tradizione  che  per  esperienza  si  deve  cre- 
dere che  si  fosse  conservata  tale  opinione;  imperocché  Plinio  pure  accennava, 
che  il  larice  non  era  soggetto  a far  carbone,  nè  ad  essere  consumato  dal  fuoco. 
{Hist.  Ifat.  Ub.  xyi.  c.  19.)  Osservava  inoltre  Plinio  che  vi  fu  in  Roma  un 
trave  di  larice  lungo  piedi  centoventi  e grosso  talmente  due  piedi , e che 
un'altro  trave  venti  piedi  più  corto,  eia  rimasto  al  suo  tempo  nel  portico  dei 
Septi  per  essere  sopravanzato  dalla  copertura  del  Dirìbitorio,  grande  ediBzio 
del  Campo  Marzio;  (Id.  Ub.  XVI.  c.  76.)  percui  sembra  che  questo  fosse 
l'albero  che  somministrasse  legni  delia  maggior  lunghezza. 
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gno  in  generale,  ma  con  materia  quello  solo  che  era  atto 
al  lavoro.  Trabes  erano  detti  i travi  che  si  ponevano  in 
traverso  dei  luoghi  tra  l’una  e l’altra  parete;  e cosi  differi- 
vano i travi,  trabes,,  dai  legni.  Ugna;  poiché  questi  diveni- 
vano travi,  trabes,  solo  dopo  che  erano  stati  lavorati.  Tohts 
propriamente  era  un  breve  scudo  dove  si  congiungcvaiio 
i travi.  Cuplae,  o copulae,  quando  erano  i legni  posti  a 
contrasto;  poiché  Uictantes  si  dicevano  i legni,  allorché  si- 
tuati l’uno  contro  l’altro  si  sostenevano  tra  loro  a similitu- 
dine dei  lottatori.  Asseres  erano  detti  i travicelli  , il  qual 
nome  venne  dedotto  dalle  tavole , asses;  perché  unite  coi 
travicelli  si  ponevano  nelle  impalcature.  Scindulae,  o scan- 
dttlae,  si  dicevano  quelle  tavole  che  erano  divise.  Epigri,  e 
clavi,  si  denominavano  i legni  che  scrvivono  di  caviglie  a 
somiglianza  delle  chiavi  di  ferro.  Le  tavole,  tabnlae,  nei 
tempi  più  antichi  si  diceano  tagulae  dal  cuoprirc  che  con 
esse  si  faceva  ogni  parte  di  fabbrica.  Commissura  si  diceva 
la  congiunzione  delle  tavole;  e la  sezione  sectio,  dal  se- 
guito che  succedeva  da  quella  che  aveva  principio  in 
opera  (158). 


(158)  Ligniarius  generaliler  tigni  opifex  appellalur:  Carpenfarius 
speciale  nomen  est*  Carpentum  enim  solum  facit:  sicut  nmàcularius  ^ quia 
tantum  navium  est  Jabricator  et  artifex.  Sarcitec/or  diefus^  guod  ex  multis 
bine  inde  conitmeiis  (ahutis  unum  tedi  sarciat  cotpus»  Idem  et  fifinarius, 
quia  iecforia  lignis  inducìt*  Lignuni  vocatur  graeca  etimologia  , quia  in- 
censum  in  lumen  convertitur  et  in Jlatnmam*  Unde  et  licinium  dicitura  quod 
lumen  det*  Materia  inde  dicitur  omne  lignum^  quod  ex  ea  aliquid  efficiatur-, 
vel  si  ad  iannam  referas^  vel  ad  siatuam^  materia  erit*  Ad  aliquid  enim 
setnper  materia  accipienda  est,  sicut  elementa  materiam  rerum  esse  dicimus: 
quia  inde  ea  quae  sunt  facta  videmus^  et  materia  quasi  maier  dieta.  Tra- 
be$  vocatae,  quod  in  transverso  positae  utrosque  parietes  continennt.  Aliud 
auiem  sunt  tigna,  aliud  trabes.  Tigna  enim  iuncta  trabem  faaunt,  Trabes 
autem  sunt,  cum  sunt  dolatae.  Tolus  proprie  est  velati  scutum  breve  quod 
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MISURE  ROMANE.  Per  compire  questo  primo  Capi* 
tolo  risguardante  la  parte  teorica  cleU’ architettura  Roma- 
na secondo  quanto  si  è stabilito  neU'architettura  Greca,  è 
d’uopo  riferire  alcuna  notizia  sulle  misure  proprie  dei  Ro- 
mani, e sul  rapporto  con  quelle  da  noi  adoperate.  Nel 
descrivere  tali  misure  ci  atterremo  solo  ai  più  positivi  ri- 
sultati che  si  sono  potuti  stabilire  dal  confronto  de’varj  do- 
cumenti insieme  considerati  senza  intrattenersi  in  particolari 
descrizioni  sui  medesimi  documenti. 

La  misura  romana  da  poiché  fu  stabilita  la  divisione 
sul  numero  dodici  invece  di  quella  praticata  nei  tempi 
primitivi  sul  numero  dieci,  come  si  trova  indicato  da  Vi- 
truvio,  e come  l’abbiamo  dimostrato  neU’architettura  Gre- 
ca • veniva  comunemente  basata  sul  piede , pes,  il  quale  si 
suddivideva  in  quattro  palmi;  il  palmo , paAnur,  in  quattro 
digiti,  digiti,  oppure  in  tre  once,  unciae;  onde  tanto  se- 
dici digiti,  quanto  dodici  once  formavano  il  piede:  ma  la 
suddivisione  del  piede  in  dodici  once  era  poco  praticata, 
e solo  quasi  si  trova  indicata  da  Frontino  nel  determinare 
la  distribuzione  delle  aequo,  dal  quale  viene  chiaramente 
stabilita  nel  dire,  est  digitus  ut  convenit,  sextadecima  pars 
pedis,uncia  duodecima.  Le  divisioni  del  piede  si  designavano 
anche  con  dodrans,  semipes,  e simili  denominazioni  ben 


m medio  teeto  est  in  quo  trabes  coeunt.  Capta  vocatae,  quod  copulent  in  se 
luetantes.  Luctantes  dicuntur,  quod  eretti  invicem  te  teneant  more  luctan- 
tium.  jtgrantes,  Àtteres  ab  aste  ditti,  quia  soli  ponuntur  neque  toniuntU, 
Stindulae,  eo  quod  seindantur , id  est,  dividantur.  Epigri  et  davi  sunt 
quibttt  tignum  tigno  adkaeret.  Ctavi  aulem  ditti  quasi  thaiybi , quia  ex 
thalybe Jiunt,  id  est,  ferro.  Chatybs  enim  ferrum  est.  Tabatae  a veteribut 
lagutae  votabantur,  a tegendo  stUitet,  unde  et  legala.  Commistura  dieitur 
taìndarum  coniunttio.  Seetio  aulem  dieta  a tequendo  ea  quae  eeperit.  (Isi- 
doro. Orig.  Lib.  XIX.  e.  19.) 
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cognite.  Cinque  piedi  componcv.mo  il  p.isso,  passiu,  c due 
passi,  ossia  dieci  piedi  la  pertica,  pertica,  la  quale  in  tal 
modo  si  denominava  dal  portare.  Le  altre  denominazioni 
erano  tratte  quasi  tutte  dalle  corrispondenti  membra  del 
cor|M)  umano,  come  oltre  Vitruvio  e Plinio,  in  succinto 
da  Isidoro  venne  dimostrato  (159).  Le  misure  di  superGce 
si  designavano  particolarmente  con  l’atto  minimo,  actus 
minimus,  che  si  costituiva  di  piedi  quattro  in  largo  ed  in 
lungo  centoventi  secondo  Vairone,  e centosessanta  secon- 
do Isidoro.  11  clima,  clima,  che  corrispondeva  ad  un  qua- 
drato dì  sessanta  piedi;  e l’atto,  actus,  era  eguale  iid  altro 
quadrato  di  piedi  centoventi.  Il  jugero./tt^eriwn , veniva 
composto  da  due  atti  quadrati , ossia  da  un  rettangolo  di 
piedi  centoventi  jicr  diieccntoquaranta,  e la  centuria , cen- 
turia , era  eguale  a cento  jugeri , e cosi  di  seguito  come 
sono  da  Yarrone  e da  Isidoro  designate  (ICO).  Da  Vairone 

(1 59)  Digitus  est  minima  pars  agreslium  mensurarum*  Inde  unica  ha~ 
bens  digitos  tres»  Palrnus  autem  quatuor  habet  digitos  \ pes  sedecim  digi- 
ios.  Passus  pedes  quinque spertica  passus  duos^  id  est  decem  pedes>  Per-^ 
tica  autem  a portando  dieta  ^ quasi  poetica.  Omnet  autem  praecedentes 
mensurae  in  corpore  sunt^  ut  palrnus,  pes^  passus,  et  reliqua  sola  pertica 
portatur.  (Jsidor.  Orig.  IJb.  Xf^.c*  15.) 

(ICO)  Actus  est  minimus^  latitudine  pedtim  quatuor,  longitudine  cetf 
tum  et  sexaginta.  Climata  quoque  undique  versum  habent  sexa^inta  pe~ 

des.  Actus  quadratus  undique  ftnitur  pedthus  centum  viginti Actus 

duplicafus  jugerum  facit , et  ah  eo  quod  est  iunctum  jugeri  nomea  accepit, 
Jugerum  autem  constai  longitudine  itedum  duecentorum  quadraginta,  lati’' 
tudine  centum  viginti.  {Isidor.  Orig.  Ub.  XV.  c.  15.)  Ut  ager^  quod  agi 
poterai,  sic  qua  agi  actus.  EJusJìnis  minimus  constitutus  in  latitudine  pe- 
des quatuor-,  fortassc  ab  co  quatuor,  quod  ea  quadrupes  agitar-,  in  longi- 
tudinem  pedes  centum  viginti.  In  quadratum  actus  et  in  lalum,  ed  in  lon- 
gmn  ut  esset  centum  et  viginti.  Multa  antiqui  duot^nario  numero finiehantx 
ut  duodecim  deeuriis  actum.  lugerum  dictum  jttncteis  duobus  actihus  qua- 
dratis.  Centuria  primo  a centum  jugeribus  dieta-,  post  duplicata  retinuit 
nomea  : ut  tribus  moltiplicatae  idem  ienent  nomea.  (Varrone,  Ve  Ling. 
lat.lib.IV.) 
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poi  imlicanclo  essersi  denominato  jii^ero  quel  terreno  che  si 
poteva  lavorare  in  un  giorno  con  due  buoi  congiunti,  de- 
signava essersi  detto  versum  un  quadrato  di  cento  piedi,  cd 
oltre  il  modo  con  cui  si  componeva  il  jugero  suddetto  indi- 
cava che  l’atto  quadrato,  di  piedi  centoventi,  si  diceva  lati- 
namente acnua.  La  minor  parte  del  jugero  si  denominava 
scripulum,  ch’era  di  dieci  piedi  in  lungo  ed  in  largo,  onde 
duecent’ottoscripull  formavano  il  jugero.  Due  jugeri  compo- 
nevano ciò  che  si  diceva  Atrerei/(u/»,e  cento  jugeri  la  centuria. 
L’area  composta  di  quattro  centurie  si  denominava  sal- 
fu5(161).  Le  misure  di  longitudine  di  maggior  estensione  si 
designavano  col  miglio,  milliarium,  che  corrispondeva  a 
mille  passi  ossia  a cinquemila  piedi  ; la  lega  leuca , a mille- 
cinquecento  passi,  e lo  stadio,  stadium , che  era  l’ottava 
parte  del  miglio,  ossiano  passi  centoventicinque  (162). 

(161)  lUe  modos,  quihus  melirentur  rurali,alius  alias  consUtUit.  Ham 
in  Hispania  ulteriore  metiuntur  iugis^  in  Campania  versibus^  apud  nos  in 
agro  Fontano  ac  Latino  iugeris.  Itigttm  7>ocant  ^ quod  iuncti  boves  uno  die 
exarare  possint*  Vtrsiim  dicunt  centum  pedes  quoquoversum  quadratum» 
Ittgerum  quod  quadratos  duos  acftts  fiabeat,  Actus  quadratasi  qui  etìaius 
est  pedes  CXX,  et  longus  totidemi  is  modus  acnua  Latine  appellatur*  iu- 
geri  pars  minima  dicitur  scriputunii  id  est  decem  pedes  in  longitudinem 
et  latitudinem  quadratum»  Ab  hoc  principio  mensores  non  numquam,  di-^ 
cunt  in  subsicivum  esse  unciam  agri^  aut  sextantem  aut  quid  alludi  quum 
ad  iugerum  pervenerunt : id  habet  scripula  CCÌsXXXVlll  quantum  as 
antiquus  noster  ante  bellum  Punicum  pendebai.  Bina  iugera  quod  a Ro^ 
mulo  primum  divisa  (dicebantur)  vintimi  quae  {quod)  haeredium  segueren^ 
tur  haeredium  appellarunt»Haec postea  centum  centuria  dieta.  Centuria  est 
quadrata  in  omnes  quatuor  parteSi  ut  haùeai  laiera  longa  pedum,  C,B. 
Hae  porro  quatuor  centuriae  coniunctaCi  ut  sint  in  utramque  partem  binae^ 
appcllantur  in  agris  divisis  viritim  publice  saltus,  {Farrone,  De  Re  Rustica 
Uh.  li  c.  10.) 

(162)  Milliarium  mille  passibus  terminatur\  et  dictum  milliarium  qua- 
si mille  odiami  babens  pedes  quinque  millia,  Leuca  Jinitur  passibus  quin- 
gentis,  Stadiumoctava  pars  milliarium  est  constans  /fossibus  CXXF»{Isid. 

Ong,  Uh,  XV,  c.  IG.) 
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Tali  erano  le  più  comuni  misure  che  si  praticavano 
dai  Romani  tanto  per  determinare  le  lunghezze  quanto  le 
superfìcie.  Per  rinvenire  quale  fosse  il  rapporto  con  altre 
misure  a noi  più  cognite  principale  documento  ci  presta 
quanto  si  trova  indicato  da  Plinio  in  particolare  nel  dire 
che  io  stadio  greco  composto  di  seicento  piedi  corrispondeva 
in  misura  romana  a passi  centoventicinque,  ossiano  a piedi 
seicentoventicinque  (1 63).  Siccome  si  conosce  che  i seicento 
piedi  dello  stadio  greco  si  trovano  corrispondere  a M.  1 85, 
075,  come  si  c dimostrato  nel  Gap.  I della  Parte  II  dell’ar- 
chitettura Greca;  cosi  i seicentoventicinque  piedi  dello  stadio 
romano,  dovendo  corrispondere  ad  egual  misura,  si  trovano 
essere  ciascuno  eguali  a circa  M.  0,296.  Un  tale  rap- 
porto principalmente  si  trova  vcriBcarc  dalla  misura  del- 
l’antico miglio  romano  rinvenutasi  nel  ristabilimento  del 
tratto  della  vìa  Appia  che  traversa  le  paludi  Pontine,  la 
quale  fu  trovata  di  canne  romane  658,  e palmi  5,  e questa 
misura  calcolata  sul  rapporto  di  M.  0,223421  per  ogni 
palmo,  viene  ad  essere  il  mìglio  antico  di  M.  1471,227, 
e per  ogni  piede  M.  0,294.  Simile  risultato  si  è rinvenuto 
misurando  la  distanza  di  due  colonne  mìgliarie  del  nono 
e decimo  miglio  tra  Nimes  ed  Ugernum  in  Francia.  Così 
ancora  considerando  ogni  grado  terrestre  sulla  comune 
divisione  di  treccntosessanta,  essere  eguale  a 625  stadj  ro- 
mani, come  per  la  misura  greca  si  è considerato,  eguale  a 
stadj  greci  600,  si  avranno  per  ogni  grado,  calcolato  a 
M.  111111,111,  miglia  rom.75  eguale  ciascuna  a M. 1481, 4SI 

(163)  Stadium  centum  vigilili  quinque  nostra!  tjfficit  pastus  hoc  est 
pedes  sexcentot  viginli  quinque.  (Plin.  Hisl.  Nat.  ÌÀb.  lì.  c.  21.)  Lo  stesso 
si  conferma  da  Censorino.  (De  Die  Natali,  c.  13}  e da  Columella.  (De  Re 
Rustica.  Lìb.  c.  1.)  e da  Frontino.  (De  Re  Agraria) 
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Ed  è importante  questo  risultato  a conoscersi,  perchè  sta- 
bilisce il  grado  terrestre  in  settantadue  miglia  di  misura 
greca,  ed  in  scttantacinquc  di  misura  romana.  Da  alcuni 
regoli  denonanti  la  misura  del  medesimo  antico  piede  ro- 
mano , che  ci  sono  stati  tramandati , si  trovarono  i se- 
guenti risultati.  Il  piede  scolpito  nel  cippo  di  Statilio  esi- 
stente nel  museo  Capitolino  corrisponde  a M.  0,294;  il 
piede  Gapponiano  M.  0,298  il  Cossuziano  M.  0,297,  l’EI- 
buziano  M.  297,  quello  del  Ficoroni  esistente  nella  libreria 
Vaticana  M. 0,295,  e quello  ultimamente  scoperto  fuori  di 
porta  Latina  ed  esistente  nel  musco  Kircheriano  M.  296. 
Onde  prendendo  un  termine  medio  tra  tutti  i suddetti  ri- 
trovati si  potrà  stabilire  con  certezza  essere  il  piede  antico 
romano  eguale  a M.  0,29G  (1G4).  Da  qiiesto  risultato  si 
vengono  a stabilire  per  le  misure  di  lunghezza  i seguenti 
rapporti  calcolati  a semplici  millimetri  del  Metro;  cioè  il 
digito  M.  0,018;  l’oncia  M.  0,024;  il  piede  M.  0,29G;  il 
passo  M.  1,480;  la  pertica  M.  2,9G0;  lo  stadio  M.  184,900; 
ed  il  miglio  M.  1480.  Per  le  misure  di  superficie  poi  il 
clima, essendo  un  quadrato  di  piedi  sessanta,  viene  ad  essere 
eguale  a M.  quadrati  31.5,417;  l’atto  composto  di  un  qua- 
drato di  piedi  centoventi.  Metri  quadrati  1261,670,  ed  il 
jugero, eguale  a due  .atti  quadr.ati, corrisponde  M. 2523,340. 

(164)  Scrissero  particolarmenle  sulle  morlerne  misure  degli  antichi  e 
sul  loro  rapporto,  Peto  nell’opera  intitolata  T)e  mensuris  et  ponderihus  ro- 
manis  el  graecis  i Cluverio  nell' Italia  antica;  Cristiani  in  altra  opera  sulle 
misure  di  ogni  genere;  Kevillns  in  una  dissertazione  inserita  negli  alti  dell’Ac- 
cademia di  Cortona;  Maffei  sulla  misura  delle  colonne  migliarle  Ira  ffimes  ed 
Vgrrnum-,  Ficoroni  nella  sua  opera  sull’antico  Labico;  Cassini  sulla  misura  tra 
Kimet  e Narbona , e tra  Bologna  e Modena;  Fabrelti  sul  piede  Capponiano  e 
nei  suoi  comenli  a Frontino;  e quindi  diversi  altre  notizie  si  rinvengono  sul 
medesimo  argomento  negli  scritti  di  Boscovich,  Bernard,  Piccard,  Barthe- 
itmy,  Martin , De  la  Hire,  Astrueh,  Cagnazzi,  e I^lronne. 
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CAPITOLO  II. 

SETTE  GENERI  DI  TEMPI  REGOLARI 

Nella  storia  dell’arte  di  edificare  dei  Romani  non  sono 
tanto  incerte  le  cose  risgiiardanti  la  primitiva  costrnr.ione 
dei  tempj  e la  loro  derivazione,  quanto  nella  storia  ^reca. 
Imperocché , omettendo  di  prendere  ad  esaminare  ciò  che 
si  riferisce  ai  tempi  anteriori  all’epoca,  in  cui  gli  abitanti 
di  questo  paese  non  si  chiamavano  ancora  Romani,  c che 
appartiene  più  alla  storia  greca  che  alla  romana,  sì  trova- 
no negli  scritti  degli  antichi  sufficienti  cognizioni  per  stabi- 
lire quale  fosse  Tarchitettura  dei  tempj  innalzati  sul  Pala- 
tino e sul  Campidoglio  in  specie  dai  Romani,  e donde  qiie.- 
sti  ne  avessero  tratta  imitazione.  Solo  su  questo  argomento 
si  dissente  dai  moderni  scrittori  nel  prescrivere  se  ai  Gre- 
ci o agli  Etruschi  si  debba  dare  la  preferenza  di  avere 
istruiti  i Romani  nelle  principali  cose  sacre.  Non  ci  trat- 
terremo a discutere  questa  questione;  poiché  già  molte 
osservazioni  abbiamo  fatte  nella  parte  storica  e giù  abbia- 
mo potuto  stabilire,  che  se  i Romani  avevano  tratte  alcune 
cognizioni  su  tal  riguardo  dagli  Etruschi,  non  dovevano 
però  essere  queste  molto  dissimili  da  quelle  che  avevano 
ricevute  dai  Greci;  poiché  una  consimile  maniera  di  edi- 
ficare si  era  stabilita  nei  tempi  più  remoti  presso  gl’ in- 
dicati due  popoli.  Quindi  é che  non  sì  potè  convenire  con 
coloro  i quali  attribuirono  agli  Etruschi  un  metodo  a loro 
particolare,  e dififerente  in  tutto  da  quello  conosciuto  dai 
Greci  e dagli  altri  popoli  dell’Italia  in  specie.  Pertanto 
siccome  per  la  edificazione  dei  tempj  si  trovano  prescritti 
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ila  VitniTÌo  precetti  particolari  intorno  ai  modo  con  cui 
erano  costruiti  dagli  Etruschi;  cosi  in  questo  ragionamento 
cercheremo  di  rintracciare  come  venisse  una  tale  dispo- 
sizione adottata  dai  Romani , e quanto  questa  si  allonta- 
nasse da  quella  stabilita  dai  Greci. 

Scrivono  Dionisio  e Livio  che  il  primo  tempio  innaL 
zato  da  Romolo  sul  Campidoglio , dopo  di  essere  stata  cinta 
con  mura  la  primitiva  città,  fu  quello  consacrato  a Giove 
Feretrio  per  la  vittoria  ottenuta  sui  Cenicesi.  Benché  que- 
sto tempio  venisse  in  miglior  modo  edificato  specialmente 
sotto  il  governo  di  Anco  Marzio,  con  tuttociò  non  doveva 
offerire  alcuna  particolarità  importante  di  architettura,  nè 
essere  di  ragguardevole  grandezza  ; poiché  ci  vien  detto  da 
Dionisio  stesso  che  i suoi  lati  maggiori  erano  meno  lun- 
ghi di  quindici  piedi,  e perciò  a guisa  di  semplice  edicola 
conviene  supporre  che  fosse  stato  formato.  In  circa  simil 
modo  costrutto  doveva  essere  il  primo  tempio  di  Giove  Sta- 
tore, quello  di  Vesta,  di  Vulcano,  della  Fede,  della  For- 
tuna Virile,  di  Diana  Comune,  e tutti  quei  tempj  che  si 
dicono  essere  stati  innalzati  sotto  il  governo  dei  sette  re 
di  Roma.  Solo  di  qualche  importanza  ci  viene  descritta 
essere  stata  la  costruzione  del  celebre  tempio  di  Giove 
Capitolino  cominciata  dal  primo  Tarquinio,  continuata  da 
Tarquinio  Superbo , e compita  sotto  il  consolato  di  M. 
Orazio  Pulvillo;  poiché  dalla  disposizione  designata  da  Dio- 
nisio si  conosce  essere  stato  l’interno  del  tempio  diviso  in 
tre  parti,  come  precisamente  erano  al  dire  di  Vitruvio  i 
tempj  degli  Etruschi;  e similmente  si  uniformava  a questi 
nella  eccessiva  grandezza  degrintercolunnj:  ma  poi  diffe- 
riva nella  disposizione  dei  peristili!,  come  meglio  faremo 
conoscere  nel  parlare  di  questo  tempio  in  particolare.  Per- 
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tanto  convien  osservare  che  l’ interno  del  detto  tempio  fu 
divbo  in  tre  parti,  non  tanto  forse  per  aver  voluto  segui- 
re le  pratiche  degli  Etruschi , quanto  per  essersi  stabilito 
di  consacrare  il  tempio  a tre  divinità  distinte,  quali  erano 
Giove,  Giunone  e Minerva.  Similmente  si  è altrove  già 
dimostrato  che  non  con  eguale  struttura  dovevano  essere 
stati  costrutti  i primi  tempj  dei  Romani , ed  in  specie  quello 
di  Diana  Comune  edificato  sull'Àventino  coi  concorso  di 
tutti  i Latini  per  seguire  ciò  che  fecero  i Jonj  nella  costru- 
zione del  celebre  tempio  di  Diana  Efesia.  Da  queste  e da 
altre  tante  osservazioni,  che  già  si  fecero  su  questo  argo- 
mento, si  potè  stabilire  che  se  i primi  Romani  avevano 
adottate  alcune  pratiche  nell'arte  dcircdilicare  dagli  Etru- 
schi , ne  avevano  poi  derivate  molte  altre  dai  Greci  e dagli 
altri  popoli  deir  Italia  che  vantavano  provenienze  greche. 
£ siccome  i Romani  non  edificarono  nobili  tempj  ed  ordi- 
nati con  stabile  struttura,  se  non  quando  s’introdusse  l’uso 
dei  marmi  presso  di  loro , ciò  che  accadde  ncH’cpoca  iu  cui 
già  avevano  adottate  più  da  vicino  le  belle  pratiche  dell’ 
arte  greca:  cosi  si  potranno  considerare  essere  stati  di  poca 
importanza  i tempj  dei  Romani  edificati  anteriormente  all’ 
indicata  epoca;  poiché  costrutti  con  le  pietre  comuni  del 
paese,  e non  ordinati  nè  con  buona  disposizioni,  nè  con 
nobili  ornamenti.  Perciò  solo  dal  tempo  in  cui  s’introdus- 
sero nelle  costruzioni  le  pietre  ed  i marmi  più  scelti  tratti 
dagli  altri  popoli,  si  può  stabilire  avere  i Romani  cdiBcati 
tempj  regolari  con  nobili  ordinazioni  ed  adattati  ai  precet- 
ti, che  ci  furono  tramandati  da  Vitruvio,  c che  s’impren- 
deranno ad  esaminare  nei  seguenti  ragionamenti,  come  si 
fece  nella  parte  risguardante  l’Architettura  greca  conte- 
nuta nella  Sezione  seconda  di  quest’opera. 
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Pertanto  prima  d’inoltrarsi  in  tali  ricerche  conviene 
osservare  che  i Latini  distinsero  i loro  edilìzj  sacri  con  i 
seguenti  vocaboli,  templum,  fanum,  delubrum,aedes  sa- 
cra , o semplicemente  aedes  , ed  aedicula.  Coloro  i quali  si 
accinsero  a dimostrare  che  molte  costumanze  dei  Romani 
erano  state  dedotte  dagli  Etruschi,  riferirono  in  prova  di 
ciò  che  il  primo  degl’ indicati  vocaboli  tempìum  era  senza 
dubbio  etrusco,  o di  origine  siriaca,  o tratto  da  altra  na- 
zione, da  cui  si  vogliono  fare  derivare  gli  Etruschi  stessi. 
Ma  altri  con  maggior  probabilità  osservarono  che  Festo  e 
Servio,  nel  distinguere  le  qualità  che  costituivano  i tempj , 
fecero  conoscere  essere  i medesimi  principalmente  luoghi 
separati  dagli  usi  profani,  e quindi  che  zifiva,  da  cui  i 
Greci  dedussero  il  vocabolo  répsvo; , con  cui  essi  spesso  no- 
minavano i tempj,  voleva  signifìeare  pure  separare:  così 
conoscendo  che  tipa/os  e tempìum  indicavano  nelle  due  lin- 
gue la  stessa  cosa , poterono  stabilire  con  qualche  evidenza, 
che  il  vocabolo  tempìum  era  stato  dedotto  dai  Greci;  e 
tanto  più  reputarono  essere  probabile  questa  derivazio- 
ne giacche,  trovandosi  molti  altri  vocaboli  nella  lingua 
etnisca  consimili  a quei  della  greca,  si  possono  concor- 
dare in  tal  modo  le  altre  particolari  opinioni  (1).  Se  i 

(1)  Festo  e Servio  concordemente  osservano  che  tempj  erano  pure  detti 
quei  luoghi  consacrati  con  augurj , e separati  semplicemente  con  pali,  o con 
altre  specie  di  chiusure,  quantunque  non  fossero  coperti  con  fabbrica.  Minora 
tempia  Jìunt,  ah  auguribus , cum  loca  aliqua  tabulis  autlinteis  sepiuniur, 
ne  uno  amplius  ottio  paleant,  certis  verbis  definita.  Ilaque  tempìum  est 
locus  ita  effatus , aut  ita  septus , ut  ex  una  parte  pateat,  angulusque  adfi- 
xus  habeant  ad  terram.  {Festo  in  Minora  tempia.)  Da  Servio  poi  in  questo 
modo  si  trova  spiegata  la  stessa  particolaritli.  jilii  tempìum  dicunt  non  solum 
qiiod  potest  Claudi,  verum  etiam  quod  polis,  aut  hastis  suslentatum  , aut 
aliqua  tali  re,  et  lineis  aut , loris  et  simili  re  seplum  est:  quod  cefactum 
est,  amplius  uno  exiiu  in  eo  esse  non  oportet,  cum  ibi  sit  cubiturus  auspt- 
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Homani  deducessero  questo  vocabolo  direttamente  dai 
Greci,  o dagli  Etruschi,  o dagli  altri  popoli  dell’Italia  a 
loro  confinanti,  reputando  essere  cosa  ora  as^ai  difficile  a 
conoscersi , tralasceremo  d’ indagarlo , e ci  limiteremo  di 
stabilire,  come  si  disse  poc’anzi , esservi  stato  un  consimile 
significato  tra  Tsftsvos  e templum,  A questo  riguardo  pertan- 
to giova  riferire  quanto  venne  spiegato  da  Vairone;  cioè 
in  tre  modi  si  denominava  un  tempio,  dalla  natura,  dall’ 
auspizio,  e dalla  similitudine.  Dalla  natura  nel  cielo,  dagli 
auspizj  in  terra,  e dalla  similitudine  sotto  terra;  e ne  rife- 
riva esempi  di  ciascuna  specie,  ed  il  modo  con  cui  dove- 
va il  tempio  di  Giove  alto  tonante  essere  rivolto  colla  sini- 
stra parte  verso  oriente,  la  destra  ad  occaso,  quella  d’ avanti 
a mezzogiorno,  e la  posteriore  a settentrione.  Nelle  parti 
terrestre  si  diceva  tempio  un  luogo  difinito  dagli  auguri  o 
dagli  auspizj.  Dal  verbo  contemplare  e conspicare  faceva 
derivare  il  nome  templum,  cioè  dalla  conspicione,  che  gli 
auguri  col  cospetto  degli  occhi  determinarono  (2).  Con  il 

cans»  (Servio  si  F'irgit.  Aeneid*  Lih,  IV.)  Da  una  tale  circostanza  pu^  essere 
nata  la  cagione  dei  varj  dispareri  insorti  nello  stabilire  la  originaria  edifica^ 
zione  dei  tempj:  poiché  è probabile  che  molti  dei  più  antichi  lempj  fossero 
stati  primieramente  formati  dagrindicati  luoghi  sacri  soltanto , e coperti  di 
fabbrica  in  altre  epoche  consecutive. 

(2)  Templum  (ribus  modeis  dicitiir  ^ ab  natura^  ab  auspicio^  ab  simi- 
litudine^ Watura  in  caeh , ab  auspiciis^  in  terra\  ab  similitudine^  sub  terra. 
In  cacio  templum  dicituri  ut  in  Hecuba  , O magna  tempia  caeli  tum  com* 
mixta  stelleis  splendideis.  In  terra^  ut  in  Perihoea^  Scrupea  saxa  BacefU 
temfìla  prope  adgreditur.  Sub  terra^  ut  in  Andromacha^  Acherusia  tempia 
alta  Orci  salvete  infera^  quam^  qiua  initium  eroi  oculi^  a tuendo  primo 
templum  dictum^  quocirca  carlum  qua  tuimur^  dictum  templum,  Sic^  Con^ 
tremuit  templum  magnum  Jvvis  altitonantis\  id  est  (ut  ait  Naevius  in  He^ 
misphaerio)  uhi  terra  caerulo  septum  stai.  Ejus  tempi  i partes  quatuor  : 
sinistra  ab  oriente^  dextra  ab  occasu:  antica  ad  meridiem^  postica  ad  se- 
ptemtrionem,  I n terreis  dictum  templum  locus  augurii  aut  auspicii  causa 
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vocabolo  fanum  si  distinguevano  pure  comunemente  dai 
Latini  i tempj , ed  anzi  si  osserva  che  Cicerone  fana  ap- 
pellò tutti  i tempi',  che  Furono  spogliati  da  Verre,  e più 
distintamente  quello  di  Giove  Olimpico  a Siracusa,  nel 
quale  Dionisio  il  tiranno  commise  il  ben  noto  sacrilegio; 
c trovandosi  questo  denominato  da  Pausania  itpov  (3),  si  de- 

quibusHam  coneepteis  verbeis  finilus.  Concipìlur  verbeis  non  iisdem  tuqite- 
quaque.  In  arce  ilem,  testaque  mela  sunto,  quoad  ego  eas  retinquam , niin- 
cupavero.  Olla  ver  arbor , quidqaid  est , quam  me  seni  io  dixisse , lempliun 
lectumque:  ferto  in  sinistrum.  Olla  ver  arbor,  quidqaid  est,  quod  me  sen- 
lio  dixisse  , templum  lectumque  : ferto  in  dextrum.  Interea  concrelione , 
conspicione,  cortumione,  utique  ea  rectissime  sensi.  In  hoc  tempio faciundo 
arboree  constituifnes  apparet , et  intra  eas  regiones,  qua  oculi  conspi- 
eient,  id  est  fuimur.  a quo  templum  dietum,  et  contemplare  ut  apud  En- 
nium  in  Medea,  contempla,  et  templum  Cererie  ad  laevam  aspice.  Contem- 
plare et  conspicare  idem  esse , appare!  •,  ideo  dicere  rum  templum  faciant 
augures  conspicione,  qua  oculorum  conspeclum  Jiniant:  quod  cum  diclini 
coH^icionem,  addunt  cortumionem,  quae  dicitur  a cordis  visu.  {f'arrone 
De  Ling.  Latin.  Lib.  VI.)  Purimeoli  da  Pesto  nello  spiegare  il  verbo  contem- 
plari  osservava  che  detto  era  dnl  tempio,  cioi  d.n  qual  luogo  che  da  ogni  parte 
si  poteva  vedere,  ciò  che  gli  antichi  tempio  nominavano.  Contemplari  dietum 
est  a tempio  id  est  loco  qui  ab  omni parte  aspici,  vel  ex  quo  omnis  pars 
videri  potest,  quem  antiqui  tem/dum  nominabant.  Isidoro  imitando  quanto 
Vairone  aveva  scritto  sulla  medesima  derivazione, riferiva  che,  Templi  nomea 
generale  prò  lode  enim  quibuscunque  magnis  antiqui  tempia  diccbanl.  Et 
tempia  dieta  quasi  teda  ampia.  Sed  et  locus  designalus  ad  orientem,  a con- 
templatione  templum  dieebatur.  Cuius  partes  quatuor  erant  : antica  ad  or- 
tum,  postica  ad  occasum,  sinistra  ad  seplenlrionem , dextra  ad  meridiem 
spectans , unde  et  quando  templum  construebant , orientem  spectabant 
aequinoctialem,  ita  ut  lineae  ab  ortu  ad  occidenlem  missae/iereni  partes 
caeli  dextra  sinistra  aequales , ut  qui  consuleret  ac  deprecaretur  recium 
aspicerei  orientem.  (Isid.  Orig.  Lib,  Xf,  e,  4.) 

(3)  Cicer.  De  Natura  Deorum  IJb.  HI.  e Paus.  Lib.  X.  c.  27.  Da 
Vairone  si  conosce  che  la  voce  fanum  indicava  ciò  che  i pontefici  facevano 
nel  consacrare  i tempj  colle  ultime  preghiere:  donde  si  crede  essere  derivata 
la  frase  ben  nota  effari  templorum,  che  si  diceva  dagli  auguri  nello  stabilire 
la  estensione  che  dovevano  occupare  gli  stessi  tempj.  Due  specie  di  arce  saci  e 
Bciubra  die  si  stabilissero  più  comunemeute  per  i tempj , l’ima  occupata  dal 
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dusse  che/anum  e ttpov  denotavano  la  stessa  cosa,  ossia  pro- 
priamente la  parte  interna  e più  riservata  dai  tempj , ed 
anche  la  estensione  superficiale  che  occupava  il  luogo  con- 
sacrato. Vuoisi  poi  credere  che  la  voce  fanum  si  sia  derivata 
dall’antica  lingua  osca,  e che  sì  dicesse /asnum,  come  fu 
trovato  scolpito  in  una  antica  iscrizione  scoperta  in  Avelli- 
no città  della  Campania.  Se  veramente  ciò  fosse  accaduto  si 
verrebbe  sempre  più  a confermare  la  opinione  con  cui  si 
stabilisce,  che  i Romani  hanno  dedottele  loro  pratiche  re- 
ligiose non  solamente  dagli  Etruschi,  come  credesi  più  co- 
munemente, ma  pure  dagli  altri  popoli  a loro  confinanti. 
Il  vocabolo  delubrum,  quantunque  s'impiegasse  dai  Latini 
per  significare  i tempj,  come  prestano  esempio  in  specie  i 
versi  di  Virgilio  e gli  scritti  di  Cicerone,  sembra  però  che 
volesse  denotare  propriamente  il  luogo  della  residenza  degli 
dei  (4),  ossia  quella  parte  fatta  a guisa  di  tabernacoli  o tem- 
pietti, nei  quali  si  collocavano  le  statue  delle  divinità  (5). 

tempio  propriamente,  e Tallra  dal  recinto  che  sovente  sì  formava  intorno. 
fiinc  tffata  àicuntur  quod  augures finem  auspiciorum  caelestium  exira  ur^ 
bem  agreis  sunt  effaii,  ffinc  effari  tempia  dicuntur  ah  augurihus'.  adfatuà^ 
qui  in  heis  fines  tunt*  Bine  fona  nominata  % quod  pontijieet  in  sacrando 
fati  sunt  finem.  Bine  profanum  est^  quod  ante  fanum  ^ id  est  conjunetunt 
fano\  bine  profanatami  quod  in  sacrario  pollutum.  (Marrone  De  Ling» 
Latin*  Lib.  V,)  E cosi  Pesto  <t  fono  dictum\sivi  afando\  quod  dum 

pontifex  dedicata  certa  verba fatar* 

(4)  Cicer*  De  Nat*  Deorum*  Lib,  Iti,  et  in  I*  Orai*  coni*  Verre* 

(5)  Varia  era  la  detivaaìone  che  si  attribuiva  dagli  antichi  alla  voce 
deluhrum\  imperocché  da  Pesto  cosi  si  dimostra;  delubrum  dicebant  fusiem 
delibratum^  hoc  est  deeorticatumi  quem  venerehatur  prò  deo\  e cosi  da  Ser- 
vio si  spiega  a riguardo  del  simulacro  dì  legno  che  iu  esso  si  poneva  : Aut 
certe  lignettm  simulacrum  delubrum  dìcimus  a libro,  hoc  est , raso  Ugno 
factum  quod  Graece  ^óevov  diciiur*  (5erv.  in  Virg*  Aeneid*  lÀb.  If^*)  Quindi 
da  ahi  i si  faceva  derivare  im  tal  nome  da  detubriSf  ossia  dalle  fonti  che  avanti 
ai  tempj  si  collocavano.  Delubrum  in  quo  hominee  ptricula  sua  deluunU 
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La  denominazione  aedes  sacra  ^ o anche  semplicemente 
aedes  , si  trova  particolarmente  da  Vitruvio  impiegata  per 
distinguere  i tempj  di  qualunque  specie.  Peraltro  si  osserva 
che  tra  aedes  e templum  vi  passava  una  diversità,  ed  era 
questa  dedotta  dal  modo  con  cui  venivano  consacrati;  poi- 
ché si  conosce  che  si  dicevano  tempj  quei  soli , che  con 
auguri  a tale  effetto  osservati  prima  che  si  fabbricassero, 
ed  edifizj  sacri  quei  che  erano  stati  innalzati  senza  una 
tale  solennità  (6).  Ma  però  si  trovano  spesso  dagli  antichi 
scrittori  nominati  tempia  ed  ae</e.r  gli  stessi  edifizj;  onde  è 
che  si  deve  credere  non  essere  stata  una  tale  distinzione 
scrupolosamente  osservata.  La  voce  aedicula  poi , per  es- 
sere chiaramente  un  diminutivo  di  aedes,  si  conosce,  allor- 
ché si  riferiva  ad  un  tal  genere  di  edifizj,  avere  denotato 
un  piccol  tempio,  che  si  direbbe  da  noi  cappella  ed  an- 
che edicola.  Come  poi  venivano  distinte  con  proprie  de- 
nominazioni le  parti  che  componevano  i tempj  delle  diffe- 
renti specie,  avremo  occasione  di  dimostralo  nei  seguenti 
ragionamenti. 

TEMPJ  IN  ANTIS.  Si  diceva  in  anf.it  un  tempio 
quando  aveva  nella  fronte  due  ante,  ossiano  pilastri,  alle 


{Cornelio  Frontone.)  E cosi  da  Servio;  Mii  ut  Cincias  delubnim  erse  loemnt 
ante  templum  uhi  aqua  currit  a delaendo.  {Servio  in  Firg,  Aend.  Uh.  II.) 
t ciò  conferma  Io  stesso  Servio  nelle  spiegazioni  al  libro  IV. 

(6)  Quod  addi!  tempia  ut  sint  dextra  aiunt  lancta  esse  qui  glossas 
scripserunt.  Id  est  falsum,  nam  curia  Bostilia  templum  est , et  sanetum  non 
est-,  sed  hoc  ut  putarenl  aedem  sacram  esse  templum  et  sanetum  esse,  quod 
in  urbe  pleraeque  aedes  sacrae  sunt  tempia,  eadem  sancta-,  et  quod  loca 
quaedam  agrestia,  quod  alicuius  Dei  sunt,  dicuntur  tesca.  {Farrone  De 
Ling.  Lat.  Uh.  VI.)  E cosi  portandoli  parere  di  Vairone  {Uh.  Vili.  c.  87.) 
Aulo  Gelilo  Non  omnes  aedes  sacrae  tempia  erant.  Tempia  enim  non  con- 
sehrantur  solent,  sed  etiam  augurabantur.  Aedes  etiam  siae  mauguratim 
sacrae  esse polerastl.  {Geli.  Uh.  XIV,  c.  7.) 
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estremità  dei  muri  che  circondavano  la  cella,  e nel  rnezzò 
delle  ante  due  colonne  con  al  di  sopra  il  frontespizio  fatto 
con  quelle  simmetrie  che  s’ indicheranno  nel  seguito.  Al 
tempo  di  Vitruvio  ve  n’  era  esempio  in  Roma  in  uno  dei 
tre  tempi  dedicati  alla  Fortuna , che  stavano  vicino  alla 
porta  Collina  (7).  Più  nessuna  traccia  si  rinviene  nella 
indicata  località  del  citato  tempio  della  Fortuna,  nè  altro 
esempio  si  ritrova  tra  le  antichità  Romane  che  si  possa 
asserire  con  evidenza  essere  stato  formato  nel  prescritto 
modo  dell’in  antis.  Però,  onde  non  omettere  di  dare  una 
idea  della  disposizione  di  tal  primo  genere  di  tempj,se  n’è 
delineata  nella  Tav.XV  una  pianta, ordinata  nel  modo  stes- 
so, con  cui  doveva  essere  evidentemente  costrutto  l’indi- 
cato tempio  della  Fortuna.  Questi  tempj,  in  tal  modo  or- 
dinati, si  trovano  composti  dal  pronaos,  o wstibulum,  os- 
sia luogo  avanti  la  cella,  come  abbiamo  dimostralo  nella 
parte  Greca  essersi  designato  collo  stesso  vocabolo  greco, 
e dalla  cella  che  con  egual  nome  si  appella  ancora  comu- 
nemente da  noi. 

TEMPJ  PROSTILI.  Il  tempio  prostilo,  secondo  il 
medesimo  Vitruvio,  doveva  avere  tutte  le  parti  come  quel- 
lo in  antis,  ma  poi  avanti  alle  ante  vi  erano  due  colonne, 
le  quali  unitamente  a quelle  di  mezzo,  formavano  una 
fronte  composta  di  quattro  colonne;  ed  a destra  e sinistra 


(7)  In  anlis  éritaedet,  cum  Itabeblt  in  fronte  anlat  parietum,  qui 
eellam  ciraimcludunt , et  inter  antas  in  medio  cotumnae  duas  supraque 
fattigium  simmetria  ea  colloca/um , qitae  in  hoc  libro  fuerit  perscripta. 
Huius  autem  exemplar  erit  ad  tres  Fortunat , ex  tribus , quod  est  proxi- 
me  portam  Collinam.  {Fitruvio  Ub,  III.  e.  2.)  Si  è prescelto  di  conside- 
rere  i tempj  sotto  i designati  ditTerenti  generi,  Untoperchi  cosi  si  esaminano 
progressimarente  passando  dai  più  semplici  ai  più  composti , quanto  pure 
perchè  sotto  a questo  aspetto  si  consideravano  dagli  antichi. 


a 
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nelle  voltate  sì  trovava  così  un’  intercolunnio  aperto  in  ogni 
parte.  Per  indicare  escmpj  di  questo  primo  genere  si  rife- 
riva Vitruvìo  ai  tempj  di  Giove  e di  Fauno  posti  nell’isola 
tiberina  (8).  Ora  mancando  intieramente  notizie  dì  questi 
tempj  ci  riporteremo  a molti  altri  escmpj  clic  sono  rimasti 
tra  ì monumenti  degli  antichi  Romani.  E primieramente 
ci  rivolgeremo  ai  tempj  di  Ercole  a Cori,  e di  Augusto  a 
Fola  disegnati  amcnduc  nella  Tav.  XV,  perchè  ancora  ben 
conservati  si  mantengono,  e perchè  essi  presentano  due  es- 
senziali particolarilk  che  sì  trovano  adottate  dai  Romani  in 
questo  genere  di  tempj;  cioè  ohe  lungo  i fianchi  esterni 
delle  mura  della  cella  ricorrono  neU’una  maniera  le  facce 
delle  ante,  ohe  stanno  nelle  estremitii,  seguendo  la  stessa 
disposizione  degl’  intcrcolunnj  del  pronao , come  si  vede 
effettuato  nel  tempio  di  Cori;  mentre  nell’altra  maniera  le 
mura  della  cella  hanno  le  ante  solo  nelle  estremità,  come 
nel  tempio  di  Fola;  e questa  seconda  maniera  è quella  che 
si  adatta  di  più  ai  precotti  Vitruviani,  o che  si  trova  an- 
che più  comunemente  impiegata  dai  Romani,  come  osser- 
veremo nel  seguito.  Gl’ indicati  due  csempj,  avendo  però 
più  di  un  intercolunnio  nei  fianchi  si  allontanano  per 
questa  parte  da  quanto  si  trova  prescritto  da  Vitruvio; 
poiché  un  solo  intercolunnio  vi  dovrebbe  esserei  ma  ad 
imitazione  di  tali  due  tempj  molti  altri  si  vedono  formati 
in  cguai  modo , tra  ì monumenti  che  ci  sono  rimasti  di  tal 
genere  dei  Romani;  non  jicrciò  cessavano  di  essere  prosli- 
li,  giacché  sotto  questa  denominazione  si  devono  compren- 

(8)  Proitylos  omnia  habel,  quemadmodum  in  antis,  cotumnas  aulem 
conira  antas  angularet  duas,  supraque  epistylia,  quemadmodum  et  in  antis, 
et  deztra  oc  sinistra  in  vtrsuris  singu/a.  Huius  exemplar  est  in  insula  Ti- 
berina in  aede  lovis  et  Fauni.  {Fitruv.  toc.  cil.) 
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dere  tutti  quei  tempj  che  hanno  un  portico  avanti  formato 
con  colonne.  Per  la  stessa  ragione  nel  genere  dei  prostili 
tali  si  doveano  considerare  quei  tempj  che  avevano  più  di 
quattro  colonne  nella  fronte,  come  ne  presenta  un  bello 
esempio  il  tempio  di  Antonino  e Faustina  situato  vicino  al 
foro  Romano,  ed  in  principio  della  celebre  via  Sacra.  Que- 
sto tempio,  che  sì  riporta  disegnato  nella  Tav.  XVI,  tale 
quale  doveva  trovarsi  nel  suo  intiero  stato,  ha  sei  colonne 
nella  fronte  con  tre  nei  Ranchi  per  parte  comprese  quelle 
degli  angoli,  e le  ante  solo  nelle  estremità  delle  mora  del- 
la cella.  L’antico  tempio  esistente  in  Assisi  e delineato  nel- 
la Tav.  XVIII,  ha  bensì  un  solo  intercolunnio  per  parte  nei 
Iati,  come  prescrisse  Vitruvio,  ma  ha  poi,  come  il  citato 
tempio  di  Antonino  e Faustina,  sei  colonne  nella  fronte. 
Circa  insimil  modo  dispostosi  trova  essere  stato  un  tem- 
pio esistente  nell’antica  Paimira  , e delineato  nella  stessa 
Tay. XVIII.  Il  tempio  dì  Ostia,  ivi  pure  delineato,  e di  cui 
rimangono  ora  solo  le  mura  della  cella,  dovea  avere  simil- 
mente sei  colonne  nella  fronte,  ma  altre  per  parte  nei 
Banchi  come  nel  tempio  di  Antonino  e Faustina.  11  tempio 
di  Giove  Tonante  che  stava  nel  principio  del  clivo  capito- 
lino, e di  cui  ora  solo  rimangono  tre  colonne  in  piedi, 
dalle  ultime  scoperte  fatte  si  è conosciuto  che  era  pure 
prostilo  con  sei  colonne  nella  fronte,  e due  per  parte  nei 
fianchi,  come  sì  rappresenta  delineato  nella  Tav.  XIX, 
mentre  pel  passato  si  è sempre  creduto  periptero.  Nel  poi^ 
tico  di  Ottavia  vi  rimangono  ancora  tre  colonne  del  tem- 
pio di  Giunone,  che  dalla  marmorea  pianta  capitolina  di 
Roma  antica,  si  conosce  essere  stato  similmente  disposto 
in  forma  di  prostilo,  come  si  vede  delineato  nella  Tav.XXI. 
Il  pìccol  tempio  detto  della  Fortuna  scoperto  in  Pompei 
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a pooa  distanza  dal  foro,  era  pure  disposto  in  forma  di 
prostilo  con  precisamente  quattro  colonne  nella  fronte,  eo- 
me  prescrisse  Vitruvio,  e come  si  vede  indicato  nella  Ta- 
vola LXXXIII. Similmente  il  tempio  principale  della  parte 
di  detta  citta  Un’ora  scoperta,  situato  nel  foro,  e creduto 
essere  stato  dedicato  a Giove,  si  vede  essere  stato  pure  pro- 
stilu,  ma  con  sei  colonne  nella  fronte  e quattro  per  parte 
nei  lati,  come  si  rappresenta  nella  pianta  particolare  del 
foro  delineato  nella  Tav.  XC.  Pimc  prostilo  era  quel  tempio 
distrutto  nel  decimosettimo  secolo,  che  aveva  sulla  fronte 
una  iscrizione  dell’imperatore  Nerva  , c che  si  credeva  es- 
sere dedicato  a Minerva  o Pallade  Tav,  LXXXVII.  Alcuni 
altri  esempi  di  tempj  prostili  si  rinvengono  tra  le  rovine 
delle  fabbriche  antiche,  poiché  era  questa  la  forma  più  fre- 
quentemente adottata  dai  Romani,  ma  sono  essi  di  minore 
interessamento  dei  descrìtti  , ed  anche  assai  meno  con- 
servati ; pcrcui  solo  con  incertezza  si  può  definire  la  intiera 
loro  disposizione.  Tutti  questi  tempj  prostili,  come  quegli 
in  antis,  erano  composti  solo  del  pronao  o vestibolo  e della 
cella;  ed  esamineremo  nel  seguito  con  quali  proporzioni  si 
disponevano  dagli  antichi  queste  parti  tra  loro. 

TEMPJ  ANFIPROSTILI.  Il  tempio  anhprostilo  era 
egualmante  composto  del  prostilo,  e solo  avea  di  più  nel- 
la parte  posteriore  le  colonne  ed  il  frontespizio  , come 
nella  fronte  (9).  Di  questo  genere  dì  tempj  Vitruvio  non 
cita  alcun  esempio,  perchè  forse  nessuno  egli  ne  conosceva; 
ed  anche  nessuno  ora  si  rinviene  tra  i monumenti  che  ab- 
biamo di  romana  architettura, e solo  alcuni  pochi  se  ne  po- 
terono rinvenire  tra  i monumenti  greci;  onde  é che  ci  porta 

(9)  Amphiprottylos  omnia  hahet  ea,  quae  prostylos,  jmulerta^ue  ha- 
ttl  m postico  ad  tandem  modam  coìumnat  et /attigium.  {f'ilruv,  lot.  eit.) 
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stabilire  non  avere  gli  antichi  fatto  molto  uso  di  questo 
genere  di  tempj,  e ciò  anche  con  una  certa  buona  ragione; 
giacche  tale  portico  {esteriore,  non  avendo  alcuna  comu- 
nicazione colla  cella,  si  rendeva  di  alcun'utile,  e solo  pitcva 
rendersi  necessario  in  quei  tempj  che  avessero  un  doppio 
ingrcsso,come  tali  erano  gli  ipctri,o  che  vi  fosse  nella  parte 
posteriore  quel  locale  che  i Greci  appellavano  opistodomo. 
Casi  i tempj  aiiKprostili  avevano  di  più  dei  prostili  solo  il 
portico  di  dietro,  che  da  Vitruvio  vien  <letto  posticum,  e 
doveano  essere  disposti  nel  modo  che  si  trova  indicato  dalla 
pianta  delineata  nella  Tav.  XVIII. 

TEMPJ  PERIPTERl.  Periptero  era  detto  quel  tem- 
pio, che  aveva  tanto  nella  fronte  anteriore,  quanto  nella 
posteriore  sei  colonne  per  parte;  ed  in  ciascun  fianco  undici 
altre  colonne,  comprese  sempre  quelle  degli  angoli,  e que- 
ste situate  in  distanza  dal  muro  laterale  della  cella  <li  un 
intercolunnio, affinchè  rimanesse  un  libero  passaggio  intor- 
no la  cella  del  tempio.  Tale  era,  secondo  Vitruvio, nel  por- 
tico di  Metello , il  tempio  di  Giove  Statore  di  Ermodio  e 
quello  di  Marcello  dedicato  all’Onore  ed  alla  Virtù,  fatto 
da  Muzio  senza  però  il  postico  (10).  Per  non  essersi  o troppo 


(10)  Peripteros  autrm  er’t,  quae  hahet  in  fronte  et  postico  senas  coìu- 
mnas,  in  lateribus  cutn  angutaribus  uniienas,  ita  ut  sint  bue  columnae  roì- 
locaiae^  ut  intercolumnii  latitudinis  intervallum  sii  a parietibus  circum  ad 
extremos  ordines  columnarum,  habeatque  ambulationem  circa  cellam  aedis, 
quematinutdutn  est  in  poetica  Metelli,  lovis  Statoris  Hermodi,  et  ad  Marcel- 
liano  Honoris  et  Hirtutis  sine  postico  a ìtfutio  facla.  {Hitr.Loc.cit.)  Vilni- 
vio  nelPIndicare  per  esempio  del  pcriplero  il  portico  e non  il  tempio  di  Me- 
tello, ci  serve  di  schiarimento  per  ben  conoscere  quanto  Livio  scrisse  a tal 
riguardo;  poiché  sapendosi  che  il  tempio  era  stato  votato  ed  anche  edificato 
sino  dal  tempo  di  Romolo,  non  si  poteva  poi  conoscere  se  Metello  avesse  riedi- 
ficato lo  stesso  tempio  di  Romolo , o alcun’aliro;  ma  Vitruvio  designando  come 
opera  di  Metello  il  portico  solo,  ci  là  credere  che  primieramente  vi  esistesse 
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ben  chiaramente  spiegato  Vitruvio  nel  citare  gl' indicati 
dueesempj  periptcri,  o per  essere  stati  i suoi  scritti  variati 
dai  trascrittori,  vennero  date  diverse  interpretazioni  dai 
lui  comentatori  a tale  citazione,  le  quali  portebbero  lungo 
trattenimento  se  si  dovessero  riferire.  Noi  però  considere- 
remo per  primo  esempio  il  portico  che  stava  intorno  la 
cella  del  tempio  di  Giove  Statore  situato  a piedi  del  Pala- 
tino, poiché  precisamente  era  stato  tale  tempio  riediBcato 
sotto  il  consolato  di  Postumio  Metello,  e perciò  ben  potè 
essersi  detto  di  Metello  il  suo  portico.  Ma  di  questo  tempio 
non  vi  rimane  alcun  certo  avanzo;  giacche  le  tre  colonne 
corintie  esistenti  nel  luogo  già  occupato  dal  foro  Romano 
e credute  comunemente  spettanti  al  medesimo  edilìzio,  si 
sono  riconosciute  appartenere  ad  un  tempio  ottastilo  e non 
esastilo  come  prescrisse  Vitruvio  dovere  essere  composto  il 
pcriptero.  Coloro  poi  che  per  il  citato  tempio  di  Giove 
Statore  credono  essere  stato  uno  di  quegli  innalzati  da  Me- 
tello soprannomato  il  Macedonico  nel  luogo,  che  fu  quindi 
circondato  dal  portico  di  Ottavia,  trovano  contraria  la  di- 
sposizione che  si  conosce  essere  stata  data  a tale  tempio, 
la  quale  era  mancante  del  portico  posteriore,  come  ancora 
si  trova  essere  contrario  a tale  opinione  il  conoseere  che 
questo  tempio  fu  architettato  da  Sauro  e Batraco  Laconi, 
e non  da  Ermodio  o Ermodoro.  Pertanto  considerando  que- 
sto tempio  di  Giove  come  periptero,  conosceremo  da  ciò, 
che  si  vede  rapprescnl.ato  sopra  un  frammento  delia  antica 
pianta  di  Roma , che  era  circondato  dal  portico  da  tre  parti 


la  semplice  cella  edificata  da  Romolo,  e che  egli  soltanto  la  facesse  cingere 
con  portici  disposti  in  forma  di  periptero.  Chi  fo.sse  poi  l’Ermodio,  che  si 
crede  aver  diretta  tale  aggiunzione  di  Metello,  non  bene  orasi  può  conoscere, 
nè  anche  se  veramente  sia  stato  arcliitetto  Greco,  come  il  nume  lo  iodica. 
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sollaiito,  come  si  offre  delineato  nella  Tav.  XXI,  e che  era, 
l>'rclò  mancante  del  postico  cumc  avverte  Vitruvio  essere 
staio  praticato  da  Muzio  nel  tempio  dell’Onore  e della 
Virtù,  citato  per  secondo  esempio  di  tal  genere.  Di  questo 
tempio  dell’Onore  e della  Virtù  non  rimane  più  nessuna 
certa  traccia  delia  sua  architettura;  ma  inseguito  di  ciò  che 
venne  descritto  da  Livio  in  specie,  risguardante  l’aggiun- 
ta fatta  di  un’altra  cella  a lato  di  quella  primieramente 
edificata,  quando  già  il  tempio  era  compito,  potremo  stabi- 
lire la  soppressione  del  portico  posteriore  essere  derivata  da 
tale  circostanza,  ed  essere  state  le  due  celle  situate  l’una 
accanto  l'altra; e non  l’tina  dietro  l’altra  come  hanno  alcuni 
scrittori  supposto;  poiché  in  questo  ultimo  caso  il  postico, 
rendendosi  necessario,  non  è d.i  credere  che  si  avesse  po- 
tuto togliere.  La  soppressione  dei  postico  nel  tempio  di  Gio- 
ve, posto  nel  portico  di  Ottavia,  deve  essere  stata  prodotta 
dai  trovarsi  la  scuola  di  Ottavia  precisamente  situata  dietro 
a tate  tempio,  ed  a quello  di  Giunone  che  gli  stava  a lato. 

Altri  esempi  tempj  peripteri  più  conformi  ai  precetti 
Vitruviani  si  rinvengono  tra  i monumenti  antichi,  ed  in 
particolare  negli  avanzi  dei  tre  tempj  esistenti  aS.  Niccola 
in  Carcere  vicino  al  teatro  di  Marcello;  imperocché  due  di 
questi  si  conoscono  essere  stati  circondati  tutto  l’ in  (orno 
dai  portici,  e solo  il  terzo,  situato  più  prossimo  al  teatro  di 
Marcello,  non  avea  il  portico  nella  parte  posteriore,  come 
si  rappresenta  nella  Tav.  XXIIl,  e come  er  ano  i sopra 
citati  di  Giove,  dell’Onore  e della  Virtù.  Le  Ire  colonne 
corintie,  sulle  quali  fu  tanto  contrastato  onde  stabilire  a 
quale  edifizio  del  foro  Romano  appartenevano,  si  è cono- 
sciuto dalle  ultime  scoprrteche  facevano  parte  del  pcrlstil’o 
laterale  di  un  tempio,  credulo  essere  di  Castore  e Polluce,  o 
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di  altro  edIGzio  architettato  come  un  tempio  che  aveva  otto 
colonne  nella  fronte,  e che  era  disposto  in  forma  di  peri- 
ptero,  come  lo  esibiamo  delincato  nella  Tav.XXlV.  Questo 
con  altri  tempj  peripteri  di  Roma,  benché  avessero  più  di 
sei  colonne  nelle  fronti,  avrebbe  Vitruvio  riportati  per 
esempi  dei  suoi  precetti , se  già  fossero  esistiti  in  tal  modo 
costrutti  al  suo  tempo;  ma  bene  si  conocono  di  riedificazione 
o intiera  costruzione  posteriore;  come  tale  tra  gii  altri 
doveva  essere  il  tempio  creduto  da  noi  di  Nettuno,  di  cui 
esistono  diverse  colonne  nel  luogo  detto  ora  piazza  di 
Pietra,  Tav.  I.  Rcg.  IX.  Num.  23.  Similmente  perìptero 
abbiamo  cognizione  che  fosse  il  tempio  di  Venere  nel  foro 
di  Cesare,  Tav.  LXXXIV;  e Vitruvio  per  periptero  pure  lo 
averebbe  potuto  citare,  come  lo  cita  per  esempio  dei  pio 
nostili,  se  fosse  stato  semplicemente  esastilo.  Rivolgendoci 
poi  alle  regioni,  che  furono  sottomesse  al  potere  romano, 
e che  ebbero  monumenti  di  romana  architettura,  troviamo 
primieramente  tra  gli  edifizj  di  Pompei  un  tempio  nel  foro, 
creduto  dedicato  a Venere,  che  aveva  un  peristilio  peri- 
ptero Tav.  XL;  e quindi  tra  le  rovine  di  Pesto  un  altro 
tempio  che  fu  ridotto  in  forma  di  periptero  colla  maniera 
dorica  più  di  stile  romano  che  greco,  come  si  offre  deli- 
neato nella  Tav.  XXVI.  Cosi  passando  assai  più  oltre,  si 
trovano  nei  paese  dell’Àsia  Minore,  detto  ora  Jackii,  resti 
di  un  tempio  corintio  di  architettura  romana,  che  si  cono- 
sce essere  stato  ordinato  sulla  disposizione  del  periptero  con 
sei  colonne  nelle  fronti,  come  precisamente  prescrisse  Vi- 
tmvio,  e come  si  offre  delineato  nella  Tav.  XXVI.  Nell’an- 
tica  città  di  Eliopoii  della  Ceiesìria,  detta  ora  Balbec,  vi 
esiste  pure  in  gran  parte  conservato  un  tempio  circondato 
da  portici , come  fri  stabilito  per  il  periptero  ; ma  però 
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con  otto  colonne  nelle  fronti.  Tav.  XXVII.  Questi  sono 
gli  esempj  ai  quali  abbiamo  creduto  di  attenersi  per  dimo- 
strare le , disposizioni  .adottate  dai  Romani  nella  costruzio- 
ne dei  tempj  peripteri,  e sono  questi  i piu  interessanti  ed  i 
più  conservati  che  ci  rimangono.  Nel  descrivere  i fori  poi 
avremo  occasione  di  esaminare  la  disposizione  del  tempio 
di  Marte  vendicatore  che  stava  nel  foro  di  Augusto,  e che 
era  pure  periptero,  senza  però  il  postico  come  l’indicato 
tempio  di  Giove  nel  portico  di  Ottavia,  e come  quello 
dell'Onore  e della  Virtù  citato  da  Vitruvio.  Pertanto  onde 
averne  una  idea  di  tale  sua  particolare  disposizione  si  veda 
la  Tav.  LXXXV,  ove  è delineato  quale  doveva  trovarsi 
avanti  la  sua  distruzione,  come  pure  sono  ivi  indicati  i due 
portici,  designati  da  Svetonio,  che  gli  stavano  nelle  due 
parti  laterali.  Altro  esempio  di  tempio  periptero  senza  il 
portico  nella  parte  posteriore  si  rinviene  in  quello  che  esi- 
ste nel  luogo  già  occupato  daU’antica  Gabi  nell'  agro  ro- 
mano: poiché  dalle  rovine  superstiti  si  conosce  che  il  por- 
tico girava  solo  in  tre  lati  delia  cella , e nel  lato  posteriore 
era  chiuso  da  un  semplice  muro. 

Parlando  Vitruvio  in  altro  luogo  dei  tempj  peripteri 
prescrisse  che  gl’intercolunnj  nei  fianchi  dei  tempj  do- 
vevano essere  disposti  in  modo  che  venissero  ad  essere  in 
doppio  numero  di  quei  delle  fronti;  affinché  la  lunghezza 
deU’opcra  fosse  riescita  il  doppio  della  larghezza.  Onde  cre- 
deva egli  che  avessero  errato  coloro  ohe  raddoppiarono  il 
numero  delle  colonne;  perché  nella  lunghezza  veniva  a 
trovarsi  cosi  un'intercolunnio  di  più  di  quel  che  bisogna- 
va (11).  Benché  questo  precetto  Vitruviano  si  debba  evi- 

(11)  Sed  ita  columnae  in  peripleris  cotlocenlur , uti  quot  intercolu- 
mniatuni  in /i-onle,  lottdem  bit  inlercolumnia/ianl  in  taUribus:  ila  enim 
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«lentomcntc  riferire  non  solo  ai  tempj  pcripteri , pure  agli 
altri  generi  di  tempj  circondati  da  colonne , e benché  la 
precisa  proporzione  della  lunghezza  doppia  della  larghezza 
dipendesse  più  dalla  varia  grandezza  degrintercolunnj,  i 
quali  in  ogni  genere  si  solevano  lare  maggiori  nei  mezzo 
delle  fronti,  che  dal  raddoppiare  il  preciso  loro  numero; 
pure  a questo  riguardo  primieramente  osserveremo,  che 
quando  non  si  fosse  di  molto  alterata  la  indicata  {««porzione 
era  da  riputarsi  miglior  pratica  il  raddoppiare  il  numero 
delle  colonne,  di  quello  degl’intercolunnj:  poiché  cosi  ve- 
niva a trovarsi  nel  mezzo  dei  fianchi  pure  un’intercolunnio 
invece  di  una  colonna;  e quindi  conviene  osservare  che 
principalmente  solo  nei  tempj  pcripteri  si  potevano  porre 
in  pratica  gl’  indicati  precetti.  Così  ritornando  sui  citati 
esempj  troveremo  nel  tempio  di  Giove,  posto  nel  portico 
di  Ottavia,  Tav.  XXI,  raddoppiato  nei  fianchi  il  numero 
dcgl’intercolunnj,  come  prescrisse  Vitruvio.  In  due  di  quei 
tempj  antichi  che  esistono  a S.  Niccola  in  Carcere,  rima- 
nendovi più  nessun  certo  segno  per  conoscere  la  loro  pre- 
cisa lunghezza,  si  sono  supposti  nel  modo  che  venne  da 
Vitruvio  designato;  ma  in  quello  senza  il  postico  si  trova 
avere  due  intercolunnj  di  meno  nei  fianchi.  Tav.  XXIII. 
Sullo  stabilire  la  giusta  lunghezza  di  quel  tempio,  che  si 
dice  più  comunemente  di  Castore  e Polluce,  si  é molto  di- 
scusso negli  anni  scorsi;  ma  dalle  scoperte  ultimamente 
fatte  si  potè  stabilire  essersi  esteso  a non  più  di  dodici  in- 
tercolunnj, onde  ne  mancano  due  a compire  il  doppio 
numero  di  quelli  della  fronte , per  essere  questo  tempio 

trit  duplex  longitudo  operis  ad  latitudinem.  Kanujiie  qui  columnarum  du- 
plicationes fecerunt,  erravisse  videntur,  quod  unum  intercolumnium  in  ton- 
gUudine  plus  quam  oporleat  procurrere  videlur,  [f'itruv.  LA.  IH,  e.  4.) 
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ottastilo,  Tav.  XXIV.  Con  più  esattezza  si  trova  essere 
stata  impiegata  la  indicata  proporzione  nel  tempio  di 
Jackii;  poiché  essendovi  cinque  intercolunnj  nella  frante 
dieci  ne  esistevano  nei  iati.  Non  cosi  si  rinviene  nel  tempio 
di  Cerere  a Pesto  ; giacche  , essendo  parimenti  esastilo, 
dodici  intercolunnj  vi  erano  nei  lati  Tav.  XXVI.  Il  tem- 
pio poi  di  Giove  a Balbec,  ch’era  ottastilo,  quattordici  in- 
tercolunnj aveva  nei  lati,  e cosi  ivi  la  disposizione  Vitru- 
viana  era  stata  osservata  Tav.  XXVII:  ma  non  per  questo 
era  la  lunghezza  del  tempio  doppia  della  larghezza;  poiché 
essendo  l’ intercolunnio  di  mezzo  della  fronte  piu  largo 
degli  altri , sì  trovava  essere  Tedifizio  meno  lungo  del  dop- 
pio di  quanto  era  largo.  Laonde  da  queste  osservazioni 
potremo  stabilire  che  non  sempre  si  tennero  gli  architetti 
romani  a quella  precisa  proporzione  di  raddoppiare  nelle 
lunghezze  de’loro  tempj  il  doppio  numero  degrìntercolunnj 
della  fronte;  ed  allorquando  in  essi  la  osservarono  non 
poterono  renderli  il  doppio  preciso  della  loro  lunghezza 
per  la  varietà  delle  simmetrie  che  adottarono.  Nè  per  tale 
mancanza  possiamo  noi  tracciare  quegli  architetti  di  essere 
caduti  in  grave  errore,  come  Vitruvio  pretende;  poiché 
la  esattezza  di  tale  proporzione,  non  potendosi  conoscere 
coll’occhio  neH’edifizio,  non  doveva  neppure  recare  alcuna 
apparente  disconvenienza;  ed  anzi  qualora  si  fosse  trovato 
nel  mezzo  dei  fianchi  un’intercolunnio  invece  di  una  co- 
lonna, come  accadeva  nel  raddoppiare  il  numero  degl’in- 
tercolunnj,  riputiamo  essere  stato  miglior  partito,  benché 
non  vi  fosse  corrisposto  per  tale  parte  l’ingresso  al  tempio. 

TEMPJ  PSEUDODIPTERI.  Lo  pseudodìptero  si  do- 
veva ordinare  in  modo  che  nella  fronte  c nella  parte  po- 
steriore vi  fossero  otto  colonne,  e quindici  nei  lati,  com- 
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prese  le  angolari . Quindi  le  pareti  della  cella  venissero  a 
trovarsi  in  corrispondenza  delle  quattro  colonne  di  mezzo 
del  d'avanti  e del  di  dietro:  così  all' intorno  delle  stesse  pa* 
reti  tra  le  colonne  estreme,  si  trovasse  lo  spazio  di  due 
intercolunnj  e di  tutta  la  grossezza  di  una  colonna.  Di 
questa  specie  di  tempj,  allorché  Vitruvio  scriveva  tali  suoi 
precetti,  non  erano  in  Roma  alcuni  esempj:  ma  osservava 
egli  che  in  tal  modo  ordinato  era  il  tempio  di  Diana  a 
Magnesia  architettato  da  Lrmogene  Alabando,  e quello  di 
A pollo  fatto  da  Meneste  (1 2).  Non  così  averebbe  egli  scritto 
se  fosse  vissuto  circa  un  secolo  dopo;  imperocché  Adriano, 
nell’edificare  il  suo  grande  tempio  a Venere  e Roma,  lo 
cinse  con  un  peristilio  in  forma  di  pseudodiptero,  come 
lo  dimostrano  le  tracce  che  rimangono  di  questo  mo- 
numento e come  si  vede  rappresentato  nella  Tav.  XXXII. 
Non  è ben  cognito  se  l'architetto  imperatore  ne  avesse 
tratta  cognizione  dagli  esempj  che  avevano  i Greci,  o da 
quale!)' altro  già  stato  cdilìcato  in  Roma,  ma  sembra  però 
certo  che  questo  era  il  più  grande  esempio  di  tal  genere 
di  tempj  che  si  fosse  innalzato  dagli  antichi;  cd  anche  in 
lunghezza  superiore  a quello  così  detto  del  Sole  sul  Quiri- 
nale, che  vicn  creduto  essere  opera  di  Aureliano  Impera- 
tore, il  quale  per  le  indicazioni  che  ci  furono  tramandale 

(12)  Pseudodifileros  autem  sic  collocatur,  ut  in  Jronte  et  postico  sint 
cotumnae  octonae , in  lateribus  cum  angularibtts  quindenae , sint  autem 
parietes  celine  contro  quaternas  cotumnas  mediatias  in  fronte  et  postico. 
Ita  diiorum  intercolumniorum  et  imae  crassitudims  columnae  spalium  erit 
a parietibiis  circa  ad  extremos  ordines  colummtrum.  Hiiiiis  esemplar  Po~ 
mne  non  est,  sed  Mignesiae  Dianae  Hermvgenis  Alabandi  et  ApolUnis  a 
Menesthe  facta.  {,1'ilruv.  Idb,  HI.  c.  2.)  Per  i Ictnpj  non  cinti  da  portici 
diverK  orscrvaiinni  gii  int  ono  fatte,  nel  seguito  si  coiisideranno  con  quei  cir- 
condali da  poi  tirati  i pei  tanto  onde  stabilire  le  proporzioni  dei  periptei  i si 
sono  dovuti  premettere  gli  aceriinati  insegnamenti. 
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dai Palladio,  sembra  che  pure  fosse  per  tre  lati  pscudodi- 
ptero.  Ma  siccome  di  questo  tempio  non  esiste  più  nessun 
alcun  certo  segno  che  lo  confermi  essere  stato  in  tal  modo 
disposto,  e d'altronde  conoscendosi  che  non  poteva  essere 
tutto  intorno  cinto  dal  peristilio,  cosi  noi  lo  considererò' 
mo  tra  i tempj  di  forme  irregolari.  L’interno  del  tempio 
però  di  Venere  e Roma , essendo  diviso  in  due  parti  di> 
stinte,  come  lo  richiedeva  la  dedica  bitta  alle  indicate  due 
divinità,  si  allontanava  dai  comuni  precetti  stabiliti  per 
gli  altri  tempj  regolari;  ma  si  trova  poi  in  tutto  il  giro 
del  peristilio  soppressa  una  fila  di  colonne,  come  venne 
prescritto  da  Vitruvio.  Nella  fronte  invece  di  otto  colonne 
ve  ne  erano  dieci , e nei  fianchi  invece  di  essere  raddop» 
piato  il  numero  degl’intercolunnj  si  ripeteva  quello  delle 
colonne;  giacche  queste,  essendo  venti,  componevano  una 
grande  mole.  Per  trovare  un’esempio  più  conforme  ai 
precetti  Vitmviani  è di  necessità  ricorrere  sino  in  Paimira, 
ove  estiste  un  grande  tempio  formato  nel  modo  stabilito. 
Benché  sia  stato  tale  tempio  in  origine  edificato  nei  tempi 
anteriori  al  dominio  dei  Romani,  come  abbiamo  avvertito 
nella  Sezione  Greca , pure  si  vede  chiaramente  essere  stato 
in  gran  parte  rinnovato  dopo  le  conquiste  ivi  fatte  dai 
Romani  negli  ultimi  anni  dell’ impero;  quindi  è che  al- 
l’architettura di  questi  si  può  convenientemente  appro- 
priare. Aveva  il  tempio  effettivamente  tra  le  pareti  della 
cella  e le  colonne  esterne.  Io  spazio  di  due  intcrcolunnj  c 
di  una  colonna,  con  otto  colonne  nella  fronte,  come  pre- 
scrisse Vitruvio,  e quindici  nei  lati  comprese  le  angolari,  e 
quella  che  fu  tolta  per  formarvi  in  tempi  posteriori  l’in- 
gresso in  un  finaco;  mentre  primieramente  lo  doveva  avere 
in  uno  dei  lati  minori.  Si  riporta  questo  tempio  delincato 


Digitized  by  Google 


CÀP-  II-  TEMPJ  REGOLARI  161 

nella  Tav.  XXIX.  Tanto  l’imo  che  l’altro  dei  citati  due 
tempj  pseudodipteri  non  avevano,  come  quei  dei  Greci 
le  colonne  corrispondenti  a quelle  della  fila  soppressa  nei 
lati  delle  paraste  nei  pronai  : perchè  i Romani  non  prati- 
cavano i soffitti  dei  peristilii  in  eguale  modo  dei  Greci; 
seguendo  una  tale  disposizione  non  si  potevano  sopprimere 
siffatti  necessari  sostegni  nei  rivolti  del  peristilio:  ma  in- 
vece i Romani , facendo  girare  tutto  intorno  il  soffitto 
senza  la  continuazione  degli  architravi  intermedj , non 
avevano  bisogno  di  tali  colonne  di  aggiunzione  che  inter- 
rompevano il  libero  giro  nei  peristilii.  £ questo  è tutto  ciò 
che  si  può  osservare  a riguardo  della  disposizione  del  pian- 
tato dei  tempj  pscudodipteri  di  architettura  romana. 

TEMPI  DIPTERI.  Pure  otto  colonne  nella  fronte  del 
pronao  e del  postico,  vi  dovevano  essere  nei  tempj  dipteri 
come  negli  pscudodipteri:  ma  poi  intorno  la  cella  vi  sta- 
vano veramente  le  due  file  di  colonne.  Tale  era  secondo  Vi- 
truvio  il  tempio  dorico  di  Quirino,  ed  il  jonico  di  Diana 
Efesia  architettato  da  Ctesifonte  (13).  Tanto  l’architettura 
di  questo  ultimo  tempio,  quanto  il  modo  con  cui  esso  venne 
ridotto  da  ottastilo  a decastilo,  abbastanza  sì  è dimostrato 
nel  descrivere  l’arte  dell’ edificare  dei  Greci.  Per  riguardo 
poi  al  tempio  dorico  di  Quirino , benché  ora  non  ci  ri- 
manga nessuna  certa  traccia  della  sua  costruzione,  pure 
secondando  ciò  che  venne  scritto  da  Vitruvio  e da  Dione, 
si  è delineata  la  pianta  e la  elevazione  del  prospetto  nella 
Tav.  XXXVI,  ed  in  essa  si  può  considerare  la  intiera  di- 
sposizione dei  suoi  peristilii.  Prescrivendo  Vitruvio  per 

(15)  Diptern  autm  octastylos  et  pronao  et  postico,  sed  circa  aedem 
duplicet  habet  ordinet  colunutarum,  uti  est  aedei  Quirini  dorica  et  Ephe~ 
siae  Dùmae  jonica  a Chertiphrone  constituta.  (Vitruv.  Lih-  III-  c.  2.) 

11 
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questo  genere  di  tempj  otto  colonne  nette  franti , e per  for- 
mare i fianchi , dovendosi  raddoppiare,  il  numero  degl* in- 
tcrcolunnj  della  fronte,  accadeva  che  quindici  colonne  in 
ciascun  fianco,  comprese  le  angolari, si  trovavano. Ora  con- 
tando le  quattro  file  di  otto  colonne  delle  fi[*onti , e le 
quattro  di  undici  dai  fianchi , non  considerando  le  estreme 
che  si  replicavano  nei  prospetti,  si  trovano  essere  preci- 
samente in  numero  di  scttantasei  in  tutto  il  giro  dei  pe- 
ristilii  di  questo  tempio,  come  venne  da  DioUe  designato 
nell’indicare,  che  un  tale  numero  di  colonne  si  era  trovato 
eguale  a quello  degli  anni  che  visse  Augusto.  Altri  esempj 
di  tempj  dipteri  esattamente  formati  con  sole  otto  colonne 
nelle  franti,  non  si  rinvengono  tra  i monumenti  che  ci  sono 
rimasti  dei  Romani,  ma  bensì  alcuni  con  dicci  colonne;  e 
siccome  tale  numero  venne  prescritto  per  i tempj  ipetri, 
così  nel  genere  di  questi  verranno  annoverati;  benché 
dalle  tracce  superstiti  di  alcuni  di  essi  non  si  possa  con 
sicurezza  conoscere  se  erano  effettivamente  scoperti  nel 
mezzo  della  cella.  Pertanto  volendo  considerare  separata^ 
mente  i peristili!  dipteri  propr)  di  un  tempio  decastilo 
dalle  qualità  che  costituivano  i tempj  ipetri,  ci  riferiremo 
al  tempio  maggiore  di  Baibcc  detto  di  Giove  Eliopolitano, 
ossia  del  Sole  riportato  nella  Tav.  XXXIV.  Quantunque 
siano  rimasti  in  piedi  solo  poche  colonne  del  fianco,  si 
conosce  però  dalle  tracce  del  piantato,  essere  stato  questo 
tempio  cinto  con  due  file  di  colonne  in  ogni  lato,  ed  anche 
triplicate  nelle  fronti.  Confrontando  la  disposizione  del 
tempio  di  Quirino  dìptero  ottastilo,  con  quella  dell’anzi- 
dcUo  tempio  del  Sole  decastilo  , si  può  stabilire  che,  sic- 
come veniva  ad  essere  fatta  colia  prima  delle  anzìdette  di- 
sposizioni la  cella  assai  ristretta  in  proporzione  della  gran.* 
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dezza  e magnificenza  dei  peristilj,  abbiano  cosi  i Romani 
adottata  più  comunemente  la  seconda  per  la  costruzione  di 
quei  tempi  che  non  dovevano  essere  ipetri.  Ed  infatti  solo 
nell’indicato  tempio  di  Quirino,  si  ha  cognizione  che  fosse 
impiegata  dai  Romani  una  tale  disposizione;  mentre  di« 
versi  esempi  vi  sono  di  tempi  decastili  benché  non  creduti 
ipetri.  E questo  è tutto  ciò  che  si  può  considerare  sulla 
costruzione  dei  temp|  dipteri  dei  Romani. 

TEMPI  IPETRI.  Il  tempio  ipetro,  ossia  scoperto,  do> 
veva  essere  costituito,  secondo  i precetti  Vitruviani,  con 
dieci  colonne  nella  fronte  del  pronao  e del  postico,  ed  il  ri* 
manente  come  il  diptero  con  due  fila  di  colonne  nei  fian- 
chi, accresciuto  però  in  modo  da  rendere  in  essi  il  doppio 
numero  degl’  intcrcolunnj  stabiliti  nella  fronte  ; ciò  che 
portava  ad  esservi  diecinove  colonne  in  ciascuna  fila  dei 
fianchi  non  comprese  le  angolari.  Nella  parte  interna  poi 
vi  doveva  essere  un  doppio  ordine  di  colonne  situate  disco- 
ste dal  muro,  in  modo  che  formassero  intorno  un  portico 
a guisa  dei  peristili.  Il  mezzo  doveva  restare  a cielo  scoperto 
senza  tetto,  e con  l’ingresso  tanto  dalla  parte  anteriore  del 
pronao,  quanto  dalla  posteriore  verso  il  postico.  In  Roma, 
al  tempo  di  Vitruvio,  non  ve  n’ erano  esempi  : ma  egli 
considerava  per  tale  il  tempio  ottastilo  in  Alene  consacrato 
a Giove  Olimpico  (14).  Avendo  già  dimostrato  nella  parte 

(14)  Bypaethrot  vero  decattylot  est  in  pronao  et  postico:  reliqua  omnia 
eadem  /utbet  qaae  dipteros,  sed  interiore  parte  columnas  in  altitudine  dupli- 
ces,  remotas  a parielibus,  ad  circuitionein  ut  porticas  peristyliorum.  Me- 
dium autem  sub  divo  est  sine  teda,  adilusque  valvarum  ex  utraque  parte 
in  pronao  et  postico,  Huius  autem  exemplar  Romae  non  est , sed  dlhenis 
octastylos  in  tempio  Olympio.  {yUruvio  Lib.  III.  c.  2.)  Siccome  Vitruvio 
non  si  spiegò  chiaramente  nel  citare  Tesempio  dei  tempj  ipetri,  o i suoi  scritti 
furono  a noi  trasmessi  in  tale  luogo  scorretti  dai  trascriltorì,  si  dettero  cosi 
varie  interpretasioui  onde  conoscere  quale  fosse  il  tempio  che  intese  citare 
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II  e m deirarchitettura  Greca,  il  modo  piti  còhverticnte 
da  doversi  tenere  nello  spiegare  questo  passo  di  Vitnivio,  e 
come  venisse  il  citato  esempio  di  Giove  Olimpico  dalla 
forma  ottastila  ordinata  da  Cossuzio  architetto  Romano  , 
ridotto  a quella  di  decastilo  nella  riedificazione  fatta  da 
AdriaUO,  cosi  ci  limiteremo  a considerare  la  disposlaione  di 
quest'  ultima  riedificazione  per  dimostrare  la  più  probabile 
struttura  di  tale  specie  di  tempj.  È ben  vero  che  anche  di 
tale  ultima  struttura  ci  rimangono  solo  poche  colonne  dei 
peristilii  estemii  ma  secondando  le  indicazioni  avute,  ed  i 
precetti  di  Vitruvio,  si  è rappresentata  nella  Tav.XXXVIU 
la  intiera  architettura  del  medesimo  edifizio.  Dalla  dispo- 
sizione tracciata  nella  pianta  si  conosce  che  le  doppie  file 
di  colonne  giravano  tanto  nei  fianchi  che  nelle  fronti  com- 
ponendo il  giusto  numero  degli  intercolunnj  prescritti  , 
colla  sola  diversità  che  triplici  erano  le  colonne  nei  lati  mi- 
nori ^ non  Comprese  quelle  che  stavano  tra  le  ante  , men- 
tre dovevano  essere  solo  doppie.  Neil’  interno  della  cella 
si  offrono  delincati,  tanto  nella  pianta  che  nello  spaccato, 
i due  ordini  di  colonne  prescritti  da  Vitruvio  , benché  ora 
più  alcuna  traccia  sia  rimasta  di  tali  colonne , Però  si 
hanno  certe  cognizioni  della  sopraposizione  di  siffrtti  due 

YilruTÌo;  p«rcioccb«  il  credette  da  alcuni  essere  il  Giove  Olimpico  di  Elide, 
da  altri  il  Partenone,  e da  alcun'altri  il  tempio  Giove  Olimpico  di  Atene;  ma 
riconoscendo  per  la  giusta  la  lettura,  Bajus  aatem  exemplar  Romae  no»  est, 
ted  jilhenlt  otìaslftos  (n  ten^lo  OtjTnpio, abbiamo  potuto  stabilire  che  solo 
ti  riferisse  la  citazione  suddetta  al  tempio  di  Giove  Olimpico  in  Atene.  E per 
coonestare  la  diversità  dell’ottastilo  designato  da  Vitruvio  con  il  decastilo  tro- 
vato dalle  tracce  che  rimangono  di  questo  monumento , si  può  stabilire  con 
molta  probabilitk,  ed  anche  sull’appoggio  dì  alcuni  altri  certi  documenti  che 
il  tempio  venne  fatto  ottastilo  nella  edificazione  diretta  da  Cossuzio , della 
quale  solo  poteva  avere  cognizione  Vitruvio,  e poscia  ridotto  a decastilo  nella 
riedificazione  fatta  da  Adriano. 
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ordini  di  colonne  , principalmente  nel  tempio  situato  nel 
mezzo  del  foro  di  Pompei , che  si  riporta  delineato  nella 
Tar.  XCII , benché  ivi  pure  l’ ordine  superiore  sia  intiera- 
mente rovinato  . Siccome  poi  nello  spazio  lasciato  dai  pe- 
ristilii  nell'  indicato  tempio  di  Giove  Olimpico  si  trova  es- 
sere la  cella  assai  più  lunga  delle  proporzioni  stabilite  , si 
è così  situato  dalla  parte  posteriore  1*  opistodomo  , come  si 
conosce  essere  stato  praticato  in  altri  simili  grandi  tempj. 
Però  in  questo  caso  , onde  uniformarsi  ai  precetti  di  Vìtru- 
vio  , l’ opistodomo  doveva  avere  pure  l’ accesso  alla  cella 
del  tempio;  giacché  tanto  dal  pronao  che  dal  postico  si  do- 
veva passare  nell’  interno  delia  cella  dei  tempj  di  questo 
genere  . Circa  in  simil  modo  formato  si  trova  essere  stato 
il  grandissimo  tempio  di  Giove  Eliopolitano  a Balbec , 
Tav.  XXXIV;  e questo,  avendo  riguardo  al  carattere  della 
divinità  a cui  era  consacrato , si  deve  credere  essere  stato 
pure  del  genere  ipetro  , ossia  scoperto  nel  mezzo  . 

Nel  descrivere  la  disposizione  di  tutte  le  fin’ ora  indi- 
cate parti  dei  tempj  ipetri , non  si  trovano  importanti  di- 
sparità di  opinioni  tra  i diversi  autori  che  hanno  scritto 
sull’architettura  antica,  e le  medesime  noia  hanno  bisogno 
di  lunghe  descrizioni  per  dimostrarle;  àia  si  disconviene 
tuttora  nello  stabilire  il  modo  con  cui  si  componeva  la 
parte  superiore  di  questi  tempj . Imperocché  é opinione  di 
alcuni  che  dovessero  essere  intieramente  scoperti  nel  mez- 
zo , e di  altri  che  vi  fosse  praticata  una  semplice  apertura 
corrispondente  sopra  la  parte  II  centrale  della  cella,  come 
già  abbiamo  indicato  nella  parte  dell’  architettura  Greca  . 
Coloro  che  opinano  in  favore  di  questa  seconda  divisio- 
ne , osservano  principalmente  che  era  incompatibile  la 
situazione  dei  grandi  simulacri  fatti  quasi  per  intiero  di 
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avorio  e di  oro  nell'  interno  di  una  cella  scoperta  e 
non  riparata  dalle  ,i|itl^u\poric  ; e perciò  suppongono  che 
stasse  il  tetto  al  di  sopra  dèlia  celia , nel  quale  vi  fosse 
praticata  una  semplice  apertura , in  modo  simile  a quella 
del  Panteon  di  Roma  , che  lo  dicono  perciò  ipetro  ; ed  in 
conferma  di  una  tale  opinione  si  riportano  in  particolare 
a quanto  scrisse  Plutarco  sull’apertura  fatta  da  Senocle 
nel  tempio  di  Cerere  e Proserpina  in  Eieusi . A riguardo 
della  simile  struttura  praticata  nel  Panteon  osserveremo 
che  Vitruvio  riferiva  i suoi  precetti  a’  tempj  rettangolari 
coperti  in  piano , e non  ai  rotondi  coperti  a volta  come 
tale  era  il  suddetto  edifizio  ; ed  a riguardo  del  tempio  di 
Cerere  e Proserpina  si  può  conchiud<;re  , che  quantunque 
vi  fosse  stata  decisamente  nella  tettoja  una  simile  apertura , 
non  doveva  essa  però  costituire  il  tempio  del  genere  degli 
ipetri;  giacche  non  era  dedicato  ne  a Giove,  nè  alla  Luna, 
alle  quali  divinit'a  soltanto  si  dovevano  fare  , secondo  gli 
stessi  precetti  di  Vitruvio,  i tempj  scoperti  (15).  D’altron- 
de poi,  considerando  che  la  denominazione  di  ipetro  , data 
a questo  genere  di  tempj  , indicava  chiaramente  un  luogo 
scoperto,  e questo  attributo  venendo  confermato  da  Vitru- 

(15)  Viirav.  Lih.  I.  e.  2.  11  modo  eoo  cui  si  espresse  Plutarco  per  desi- 
gnare la  della  opera  falla  da  Senocle  nel  tempio  di  Cerere  e Proserpina  in 
Eieusi,  non  i ben  chiaro;  e diversi  scrittori  moderni  ne  hanno  date  varie 
interpretazioni;  ma  il  vocabolo  òicalov  impiegato  da  Plutarco,  sembra  non  indi- 
care altro  che  una  apertura  comune  per  esser  derivalo  da  òtti,  ossia  buca  o 
fessura  qualunque.  Il  modo  poi  come  poteva  essere  stata  formata  una  tale  aper- 
tura, lo  abbiamo  dimostralo  neirarchileltura  Greca  Parte  III, descrivendo  il 
medesimo  tempio  di  Cerere  e Proserpina;  ed  ora  crediamo  opportuno  d’indi- 
care soltanto  che  una  tale  circostanza  non  poteva  costituire  mai  in  forma  di 
ipetro  tanto  il  medesimo  tempio  quanto  qualunque  altro  che  si  conosca  avere 
avuta  una  finestra  semplice  sul  tetto,  o nel  mezzo  della  volta,  come  tale  è il 
Panteon  di  Agrìppa. 
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TÌo  nel  dire  che  il  mezzo  doveva  essere  a cielo  scoperto 
senza  tetto,  ci  porta  a credere  essere  più  probabile  la  pri- 
ma disposizione  di  sopra  indicata  , alia  quale  ci  atterre- 
mo senza  entrare  in  lunghe  discussioni . In  quei  tempj 
poi , nei  quali  stavano  i grandi  simulacri  delle  divinità 
fatti  di  avorio  o di  oro , e perciò  assai  soggetti  ad  essere 
danneggiati  dalle  intemperie , come  tale  era  tra  gli  altri 
al  dire  di  Pausania  quello  di  Giove  Olimpico  in  Atene,  si 
potevano  impiegare  diversi  metodi  per  mettere  al  coperto 
siffatti  simulacri  nell’  interno  delle  celle  scoperte  ; ed  uno 
di  tali  metodi  potè  essere  quello  che  si  è delineato  nella 
Tav.  XXXVIII,  onde  oilrire  una  compiuta  idea  della  in- 
tiera struttura  dell'  accennato  tempio  di  Giove  Olimpico. 
È ivi  rappresentato  il  simulacro  della  divinità  sotto  ad  un 
piccolo  tetto  separato  da  quello,  che  cuopre  le  rimanenti 
parti  deU'edifizio,  c sostenuto  da  quattro  colonne  che  com- 
pongono una  specie  di  nobile  trono,  come  si  conveniva  a 
^ sontuoso  simulacro.  Più  semplicemente  si  potevano  met- 
tere al  coperto  gli  stessi  simulacri  col  continuare  al  di  so- 
pra di  loro  lo  stesso  tetto  dell’  ediBzio , e lasciare  solo  la 
parte  media  della  cella  scoperta.  Quei  tempj  poi  che  con- 
tenevano i simulacri  delle  divinità  , scolpiti  in  marmo  o 
fusi  in  metallo  comune , potevano  benissimo  avere  le  loro 
celle  intieramente  allo  scoperto;  poiché  allo  scoperto  si  po- 
nevano comunemente  dagli  antichi  molte  simili  opere. 

Tempj  ipetri  non  decastili , nè  cinti  tutt’  intorno  da 
peristilii  di  doppie  file  di  colonne,  si  può  dedurre  da  al- 
cune particolari  circostanze,  che  fossero  stati  edificati  dai 
Romani  a quelle  divinità  indicate  da  Vitruvio,  che  richie- 
devano tempj  scoperti.  Come  tale  sembra  che  fòsse  quello 
situato  nel  mezzo  del  foro  di  Pompei , e creduto  essere  stato 
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dedicato  a Giove,  Tav.  XCI  e XCII;  perchè  ivi  si  sono  sco- 
perte tracce  dell’  esistenza  dei  due  ordini  di  colonne,  e 
questo  tempio  era  semplicemente  cinto  da  un  peristilio  pe- 
riptero  senza  che  vi  fosse  neppure  il  postico,  e perciò  senza 
r accesso  dalle  due  parti , come  venne  stabilito  da  Vitru- 
vio  per  questo  genere  di  tempj.  Se  Giove  soprannomato 
Tonante  richiedeva  un  tempio  ipetro,  e che  se  tale  era 
quello  dedicato  a questa  divinità  da  Augusto  nel  clivo  Ca- 
pitolino, doveva  essere  il  medesimo  tempio  semplicemente 
prostilo,  come  si  offre  delineato  nella  Tav.  XIX  (16).  Il 
grandissimo  tempio  poi,  creduto  essere  stato  dedicato  al 
Sole  da  Aureliano  sul  Quirinale , se  era  ipetro  come  il  ca- 
rattere di  tale  divinità  lo  richiedeva,  si  trova  essere  stato 
cinto  per  tre  parti  da  un  peristilio  disposto  in  forma  di 
pseudodiptero  Tav.  LIX.  Siccome  furono  scoperte  nessune 
tracce  de’  due  ordini  di  colonne  qnali  sono  prescritti  da 
Vitruvio  nell*  interno  della  cella  degli  stessi  tempj  ipetrì, 
secondo  quanto  in  particolare  venne  indicato  dal  Palla- 
dio : COSI  nel  mentre  che  nel  numero  di  tal  genere  si  deve 
considerare  essere  stato  veramente  compreso  questo  tem- 
pio , si  conferma  poi  l’ opinione  da  noi  stabilita  che  era 
dedicato  al  Sole  ; giacche  a questa  divinità  in  tal  modo  si 
dovevano  consacrare  i tempj.  Onde  da  queste  osservazioni 

(1 6)  1 tempj  dedicati  al  Sole  ed  alla  Lana  nella  regione  quarta  di  Koma, 
te  erano  quegli  stessi  che  si  vedono  rappresentati  nel  frammento  dell'antica 
pianta  Capitolina,  i quali  si  trovano  corrispondere  vicino  al  tempio  della  Tel- 
lure,  come  abbiamo  indicato  nella  descrizione  di  Roma  antica  Regione  IV,  e 
se  erano  ipetii,  come  il  carattere  delle  suddette  diviniU  lo  comportava,  si 
dovrebbe  stabilire,  secondo  quanto  vedesi  grafito  nel  detto  frammento,  essere 
stato  costrutto  l'uno  sulle  disposizioni  del  prostilo  e l'altro  su  quelle  del  peri> 
ptero  senza  però  il  postico  come  era  l'anzidetto  di  Pompei  : ma  però  nessun 
positivo  documento  si  rinvene  per  determinare  con  sicurezza  una  tale  dispo- 
sizione. 
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si  può  stabilire  che  gli  antichi  Romani,  come  i Greci,  aves' 
sero  costrutti  i loro  tcmpj  ipetrì  non  solo  con  i peristili! 
dipteri  decastili , come  venne  prescritto  da  Vilruvio  : ma 
pure  con  gli  altri  generi  di  perislilii , ed  anche  semplice* 
mente  colle  disposizioni  stabilite  per  i prostili. 

CINQUE  SPECIE  DI  TEMPJ.  Gl’  indicati  sette  ge- 
neri di  tempj  regolari  si  distinguevano  poi  in  cinque  spe- 
cie particolari,  secondo  gl’insegnamenti  che  abbiamo  da 
Vitruvio;  e queste  erano  relative  alla  grandezza  degl’  in- 
tercolunnj , con  cui  si  componevano  i pronai  ed  i peristilii 
intorno  ai  medesimi  sette  generi  di  tempj.  Ora  però  os- 
serveremo solo  quelle  cose  che  spettano  alla  semplice  di- 
sposizione del  piantato  di  queste  cinque  specie,  riserban- 
doci di  parlare  delle  differenti  simmetrie , che  ne  deriva- 
vano nelle  elevazioni  delle  colonne  in  ciascuna  delle  stesse 
specie , allorché  si  descriveranno  i tre  generi  delle  colonne 
impiegati  particolarmente  nei  tempj  ; poiché  ivi  meglio  si 
possono  spiegare  ed  anche  più  opportunamente  le  designa- 
te proporzioni.  Le  suddette  cinque  specie  di  tempj  si  di- 
stinguevano adunque  con  le  seguenti  denominazioni,  tratte 
dal  greco,  come  già  ne  abbiamo  dato  qualche  cenno  e de- 
signato il  loro  significato  nella  parte  risguardante  l’ archi- 
tettura Greca.  Cioè  picnostilo,  pycnostylot^  era  detto  quel 
tempio  che  aveva  colonne  spesse;  sìstilo,  sjrstjlos,  quando 
stavano  per  poco  più  tra  loro  distanti  ; diastilo,  diastjlos, 
anche  più  distanti;  areostilo,  areostjrlos,  di  mollo  tra  loro 
discoste;  ed  eustilo,  eustylos,  allorché  erano  con  giusti  in- 
tervalli distribuite  (17). 

(17)  Specie!  autem  aedium  tunt  quinque,  quorum  ea  nmt  vociala: 
pyenoitylo!,  ideet  crebri!  columni!:  !y!tylo! , paolo  remiuioribu!-,  dio- 
!lj  to!,  amptius  iqmtii!  intercolumniorum  pateatibiu-.  rariui  quam  oportet 
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Nella  specie  dei  picno.stili  adunque  doveva  essere  pra> 
licato  r intercolunnio  di  una  grossezza  e mezza  di  colonna; 
ed  in  tal  modo,  al  dire  di  Vitruvio,  era  stato  ordinato  il 
tempio  del  Divo  Giulio,  e ((ucllo  di  Venere  nel  foro  di  Ge> 
sare  (18).  Del  primo  solo  ne  abbiamo  qualche  indicazione 
dalle  medaglie  di  Augusto,  in  cui  si  vede  rappresentato  il 
suo  prospetto,  e si  trova  ivi  figurato  con  sole  quattro  co- 
lonne apparentemente  doriche,  onde  da  ciò  poco  o nulla 
si  può  stabilire.  Ma  del  secondo,  per  quanto  accuratamente 
venne  rilevato  dal  Palladio,  ne  abbiamo  qualche  più  certa 
indicazione  per  essersi  sco|>erti  al  suo  tempo  alcuni  avanzi 
nel  luogo  già  occupato  dal  foro  di  Cesare;  e benché  egli 
li  credesse  appartenere  ad  un  tempio  di  Nettuno,  non  mai 
ivi  esistito,  pure  ci  assicura  che  la  sua  struttura  era  fatta 
con  spesse  colonne,  essendo  gl’ intercoliinnj  anche  meno 
larghi  di  una  grossezza  e mezza  di  colonna,  come  prescrisse 
Vitruvio  per  tale  specie  di  tempj  ; ed  una  tale  proporzione 
lo  stesso  Palladio  reputò  degna  di  essere  particolarmente 
osservata,  giacché  egli  non  aveva  veduti  intercolunnj  così 
piccoli  in  alcun  altro  edilizio  antico  (19).  L’aspetto  poi  di 

inter  se  diductis , araeostylos  : euslylos  intervaUorum  insta  distributione. 
{f'itniv-  Ub.  III.  c.  3.) 

(18)  Ergo  pycnostylus  est , cuius  intercolumnio  unius  et  dimidiatae 
eobtmnae  crassitudo  interponi  potest  : quemadmodum  est  Divi  lutii  et  in 
Caesaris  foro  Generis,  et  si  quae  aliae  sic  sunt  compositae.  {f'itruv.  toc. 
cit.)  1 tempj  dei  Greci,  liccome  erano  pid  comunemente  ordinati  colla  ma- 
niera dorica  monotrìglifa  , presentavano  molti  esempj  di  tale  prima  specie; 
ma  quei  dei  Romani , anche  costituiti  colla  maniera  dorica , per  il  carattere 
proprio  di  questa,  avevano  gl’intercolunnj  alquanto  piò  larghi. 

(19)  Palladio  Archileltura  Ub.  /S'.c.  31. 1 DelRni  intagliati  nella  gola 
diritta  della  cornice  scoperta  tra  tali  rovine , fanno  anche  più  chiaramente 
conoscere  che  avessero  esse  appartenuto  effettivamente  al  citato  tempio  di 
Venere  situato  nel  foro  di  Cesare,  come  si  làrh  conoscere  nella  sua  pailicolar 
dcscrisione. 
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questo  tempio,  ordinato  in  specie  a seconda  di  ciò  che  ci  ha 
lasciato  il  Palladio,  si  ofTre  delineato  nella  Tav.  LXXXV 
unitamente  all’  atrio,  che  a guisa  di  foro,  gli  fu  edificalo 
intorno.  Alle  stesse  proporzioni  d’ intercolunnj  si  awici- 
cinavano  le  simmetrie  del  tempio  di  Giove  Capitolino 
Tav.  XLIX:  quelle  del  tempio  di  Antonino  e Faustina 
Tav.  XVI,  e tra  gli  esempj  che  si  rinvengono  fuori  di  Ro- 
ma, quelle  del  gran  tempio  del  Sole  a Balbec  Tav. XXV: 
ma  però  in  tutti  questi  monumenti  si  trovano  esse  im- 
piegate con  qualche  piccola  variazione. 

Il  sistilo  doveva  avere  gl’  intercolunnj  larghi  due  gros- 
sezze di  colonna,  e con  i plinti  delle  basi  della  stessa  mi- 
sura di  quanto  restava  tra  loro  di  spazio,  come  sì  vedeva 
praticato  nel  tempio  della  Fortuna  Equestre  vicino  al  tea- 
tro di  pietra,  ossia  di  Pompeo,  ed  in  altri  alla  stessa  ma- 
niera composti  (20).  Del  citalo  tempio  della  Fortuna  Eque- 
stre non  ne  abbiamo  alcuna  cognizione:  ma  si  rinviene  però 
in  altri  monumenti  antichi  adottata  una  tale  proporzione, 
ed  in  particolare  nel  portico  del  Panteon  Tav.XLllI,  e nel 
COSI  detto  tempio  di  Castore  e Polluce  nel  foro  Romano 
Tav.  XXIV.  Benché  tali  proporzioni  venissero  impiegate 
nei  surriferiti  esempj,  che  sono  opera  de’  tempi  in  cui  fio- 
riva r arte  dell’  edificare,  pure  Vitruvio  dichiarava  tanto  i 
tempj  di  questa  specie,  quanto  i picnostili,  difettosi;  per- 
chè osservava  egli  che  le  madri  di  famiglia,  quando  sali- 
vano i gradi  per  far  preghiere,  non  potevano  passare  ac- 
coppiate tra  gl’  intercolunnj , ma  solo  1’  una  dopo  1’  altra; 

(20)  Systjlos  est,  in  qua  duarum  columnarum  crassitudo  in  interco- 
lumnio  polerit  collocari, et  spirarum  plinthides  aeque  magnae  sint  eo  spa- 
tio, quod  fuerit  inter  duas  plinthides-.  quemadmodam  est  Fortunae  Eque- 
slris  ad  theatrum  lapideum,  {Vitruv.  Lib.  III.  c.  3.) 
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Parimenti  la  veduta  delle  porte  restava  ingombrata  dallo 
spesse  colonne,  e le  statue  venivano  pure  nascoste;  ed  an- 
che per  tale  angustia  rimaneva  impedito  il  passeggio  intor- 
no a’  tempi  (21).  Un  tale  ragionamento  bene  si  concordava 
con  tutti  que’tempj,  che  venivano  edificati  con  piccole  pro- 
porzioni : ma  per  i grandi  tempj , e per  esempio  i sopra- 
citati del  Panteon,  e di  Castore  e Polluce,  che  avevano  le 
colonne  di  circa  cinque  piedi  di  diametro,  la  larghezza  di 
due  grossezze  di  colonna,  ed  anche  di  una  e mezza,  por- 
tava certamente  uno  spazio  bastantemente  grande,  per  po- 
tervi passare  comodamente  due  persone  accoppiate.  Onde 
da  ciò  si  può  dedurre  che  non  a difetto  generale  si  doveva 
attribuire  l’uso  delle  anz'dette  proporzioni  stabilite  per 
gl’intercolunnj,  ma  solo  potevano  reuscire  difettose  in  quei 
tempj  che  venivano  ordinati  con  piccole  dimensioni . 

Era  detto  un  tempio  diastilo  quando  i suoi  interco- 
lunnj  avevano  tre  grossezze  di  colonne,  come  era  stato 
praticato,  al  dire  di  Vitruvio,  nel  tempio  di  Apollo  e di 
Diana.  .Sullo  stesso  argomento,  soggiungeva  egli,  che  questa 
disposizione  aveva  la  difficoltò,  che  gli  architravi,  per  la 
grandezza  degl’  intervalli,  facilmente  si  spezzavano  (22). 
Quale  fosse  questo  tempio  di  Apollo  e di  Diana  ora  non 
bene  si  può  conoscere,  ma  si  rinvengono  tra  i monumenti 

(21)  Baec  utraque  genera  viliosum  hubent  mum,  IBatret  enimfa^ 
miliarium  cum  ad  supplicalionem  gradibue  ascendanl  non  possunl  per  in- 
tercolomnia  amptexae  adire,  ni li  ordmet  fecerint.  Ilem  valvarum  aspe- 
ctui  abstrudilur  cotumnarum  crebritate , iptaque  tigna  obtcuranlnr.  Jlem 
rirea  aedem  propler  angutdai  impediuntur  ambulalionei.  (f'ìtmv.  loe.eil.) 

{Zi)  Diattyli  autem  baec  crii  compotilio,  etun  trium  columnarum  crai- 
titudinem  intercolumnio  interponere  pottumtu , tanquam  est  Àpotlinii  et 
Dianae  aedii.  Baec  ditpotitio  bone  babet  difficultatem,  quod  epittylia pro- 
oter  intervaUonan  magnitudinem Jiranguntur,  {Bitruv.  toc.  di.) 
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Antichi  alcuni  csempj  d’ intercolunnj  larghi  quanto  porta- 
vano tre  grossezze  di  colonna , che  conservano  tuttora  i loro 
architravi  intatti,  come  per  esempiosi  possono  citare  le 
edicole  dell’ interno  del  Panteon,  ed  altri  piccoli  monu- 
menti; onde  questo  difetto  poteva  aver  luogo  solo  negli 
cditizj  di  grandi  dimensioni. 

Gli  areostili  poi , ave  ndo  gl*  intercolunnj  eccessiva- 
mente grandi  in  proporzione  delle  colonne , non  potevano 
sopportare,  come  giustamente  osservava  Vitruvio,  archi- 
travi di  pietra  o di  marmo  ; ma  solo  potevano  essere  for- 
mati con  lunghe  travature  di  legno.  Onde  gli  edifìzj  di 
tale  specie  comparivano  pesanti,  tozzi,  bassi  e larghi;  ed 
avevano  i frontespizj  ornati  con  ligure  di  terra  cotta,  o di 
bronzo  dorato , secondo  il  costume  toscano , come  ne  of- 
friva esempio  il  tempio  di  Cerere  vicino  al  circo  Massimo,  e 
quello  di  Ercole  Pompejano,  ed  anche  ilGampidoglio(23). 
Ora  solo  di  quest’  ultimo  edilizio  si  può  avere  qualche  co- 
gnizione, non  già  perchè  vi  sussista  alcun  suo  avanzo,  ma 
per  diverse  misure  che  ci  sono  state  tramandate  da  Dio- 
nisio in  particolare.  Confrontando  ivi  il  diametro  delle  co- 
lonne impiegate  nella  seconda  edificazione  di  questo  tem- 
pio, che  furono  quelle  prese  dal  tempio  di  Giove  Olim- 
pico in  Atene,  e che  ai  deducono  dalle  notizie,  che  si 
hanno  del  posteriore  ristabilimento  di  tale  edifizio,  esse- 
re state  del  diametro  di  circa  piedi  sei , sì  trovano  essere 
così  gl’  intercolunnj  del  tempio  Capitolino  circa  eguali  a 

(23)  In  araeostylit  autem  nec  lapideis  nee  marnureis  tplstyliii  uti 
4aìur,  $td  imponendne  de  materia  trabet  perpetuae-,  et  ipearam  aedium 
tpedee  barytae  barytephatae , humiles , latme -,  ornaatque  tignieJtcHlihut 
aut  aereie  inauratie  eanun/aetigia  tiueanico  more , uti  est  ad  Cireum  ma- 
ximum Cererit,  et  Beradit  Pompeiani,  ilem  Capilotii.  {yitruv.  toc.  cil.) 
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quattro  grossezze  e mezza  <Ii  colonna  : onde  lo  spazio  tra  le 
medesime  colonne,  venendo  ad  essere  di  circa  ventisette  in 
ventotto  piedi,  difficilmente  si  poteva  ad  esse  sovraporre 
un'architrave  di  pietra. Quindi  è che  una  tale  specie  di  pro- 
porzioni riusciva  assai  più  difettosa  di  tutte  le  altre  anzi- 
detto, a meno  che  si  fosse  impiegata  pure  in  edilìzj  di 
assai  piccole  dimensioni,  e questi  edifizj  essendo  i meno 
nobili  anche  meno  nobile  riusciva  un  tal  genere  di  ar- 
chitettura. 

Le  proporzioni  degli  eustili  Vitruvio  descrisse  in  ul- 
timo, perchè  giudicava  egli  essere  state  le  migliori,  e le 
più  adatte  per  il  comodo,  la  bellezza  e la  solidità  nel  tem- 
po stesso  degli  edilìzj.  Gl’  intercolunnj  dovevano  essere  in 
questa  specie  larghi  due  grossezze  ed  un  quarto  di  colon- 
na; e solo  l'intercolunnio  di  mezzo,  tanto  dalla  parte  an- 
teriore che  posteriore  dei  tempj,  era  di  tre  grossezze.  Quindi 
da  questa  disposizione  ne  riusciva  bello  l’aspetto  dell’edi- 
iìzio , non  impedito  I’  accesso  , e grandioso  il  passeggio 
intorno  la  cella.  Le  proporzioni  di  questa  specie  si  deter- 
minavano nel  seguente  modo,  se  la  fronte  del  tempio,  che 
si  doveva  eriggere,  era  tetrastila,  ossia  con  quattro  colon- 
ne, allora  si  doveva  dividere  Io  spazio  in  undici  parti  e 
mezza  , non  compresi  gli  aggetti  delie  basi , se  aveva  sei 
colonne  in  dieciotto  parti,  e se  ve  n’  erano  otto  in  venti- 
quattro  e mezzo.  Di  tali  parti  poi,  tanto  nel  tetrastilo,  che 
nell’  esastilo,  se  ne  prendeva  una,  e questa  doveva  servire 
per  modulo , ossia  per  determinare  il  diametro  delle  colon- 
ne; quindi  gl’  intercolunnj  venivano  ad  essere  eguali  a due 
di  dette  parti  ed  un  quarto,  eccetto  quei  di  mezzo,  che 
dovevano  essere  fatti  eguali  a tre  delle  medesime  parti. 
Queste  proporzioni  le  aveva  stabilite  Erniogene,evidcnte- 
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mente  nel  tempio  dì  Bacco  a Tco,  da  luì  architettato  (2 i). 
Siccome  queste  stesse  proporzioni  vennero  determinate  per 
un  caso  parziale,  e che  non  formavano  una  specie  decisa- 
tnente  distinta,  ma  composta  di  due  specie  particolari, 
per  avere  gl*  intercolunnj  laterali  quasi  eguali  a quegli  sta- 
biliti nei  sistìli,  ed  i medj  eguali  a quei  dei  diastili,  non 
si  può  cretlere  che  venissero  dì  molto  impiegate  dagli  an- 
tichi. Però  per  rispetto  alla  ma;;gior  grandezza  degl*  inter* 
colunnj  di  mezzo,  con  molti  esempj  che  si  trovano  nei  mo« 
numentì  dei  Romani  si  può  stabilire;  imperocché  avendo 
questi  più  costantemente  impiegata  la  maniera  corintia, 
non  veniva  in  essa  impedito  di  regolare  in  differente  modo 

(24)  Béddenda  nane  est  eusijrli  ratio  , quae  maxime  prohabilis  et  ad 
ttsum  et  ad  speciem  et  ad Jirmitatem  rationes  bahet  erpticaJas:  namgue  fa- 
cienda  sunt  intervalUs  spatia  duartun  columnarum  et  guartae  partii  colu^ 
mnae  crassUudinis^  mediumgae  intet'columnium  unttm,  guod  crii  in fronte^ 
altemm  quod  erit  in  postico^  trinm  columnanim  crassitudine.  Sic  enim  ba-* 
bebit  et Jìgurationis  aspectum  venustum  et  adiius  usumsine  impeditionibus^ 
et  circa  cellam  ambulatio  aactoritatem»  ttuius  autemrei  ratio  ^ explicabitur 
sic»  Froiu  lociy  quae  in  atde  eonstituta  fuerit^  si  tetrast^los facienda  fat^ 
ri7,  dÀvidatur  in  partes  undecim  semis  praeter  crepidines  et  proiecturai 
ijnrarumi  si  sex  erit  columnarum  y in  partes  decem  et  octoi  sì  octastylos 
constituetury  dividatur  in  XXIF  et  semissem»  Item  ex  bis  partibus,  siue 
tetrastyiì  $ive  hexas^li  sive  octasiyliy  una  pars  sumatuty  eaque  erit  modu’‘ 
ius:  caius  moduli  unius  erit  crassitudo  columnarum.  tntercolumnia  singula 
praeter  mediana  modulortim  duorum  et  moduli  quartae partiSf  mediana  in 
^fronte  et  postico  singola  ternum  modulomm.  tpsarum  ro/fimnanim  altitudo 
eri!  modulorum  octo  et  dimìdiae  moduli  partii.  Ita  ex  ea  divisione  intera 
columnia  altitudinesque  columnarum  hahebunt  iustam  rationem.  Buius 
exemplar  Itomae  nuìium  habemus^  ted  in  Asia  Teo  hexastrlon  Uberi  Pa- 
tris.  Eas  autem  syrnmetrias  conUituit  Bermogenes,  qui  etiam  primus  hexa-^ 
stylum  pseudodipterive  rationem  inventi.  Ex  dipteri  enim  aedis  symmetria 
sustulit  interiores  ordines  columnarum.  XXXPlUy  aeque  rottone  sumptut 
operasque  compendii Jecit.  Is  in  medio  ambulationi  laxamentum  egregie 
circa  cellam  fedi  , de  aspectuque  nikil  imminuit.  sed  sine  desiderio  supera 
conservavit  auctoritatem  totius  operis  distribaiione.  {^Ptiruv.  l.  c.) 


176  AaCHlTETTURA  ROHAI7A-  PARTE  II- 
la  larghezza  degli  intercolunnj,  mentre  nella  maniera  do- 
rica stabilita  dai  Greci,  per  la  sua  regolare  disposizione  dei 
triglifi  e delle  metope,  non  lasciava  tanto  libera  una  tale 
disposizione.  Ben  potè  Ermogene  adottare  tale  sistema  nel 
suo  tempio  di  Bacco  a Teo;  perchè  la  maniera  jonica,  con 
cui  era  questo  edificato,  si  presentava,  come  la  corintia, 
ad  una  indeterminata  larghezza  d’ intercolunnj. 

CELLE  DEI  TEMPJ.  Dalla  disposizione  delle  colon- 
ne nei  peristilii  intorno  ai  tempj,  passando  a considerare 
le  proporzioni  generali  delle  celle  nei  tempj  regolari  fin' 
ora  indicati,  osserveremo  che  venivano  queste  prescritte 
dovere  essere , compreso  il  muro  delle  porte , un  quarto 
più  lunghe  della  loro  larghezza;  e siccome  tutto  lo  spazio 
contenuto  tra  le  mura  doveva  essere  come  l' intiero  fab- 
bricato del  tempio , lungo  il  doppio  di  quanto  era  largo: 
cosi  le  rimanenti  tre  quarte  parti  servivano  per  il  pronao 
avanti  la  cella  (25).  Queste  disposizioni  però  non  potevano 
avere  luogo  con  esattezza  nei  tempj  cinti  tutto  l’ intorno 
da  peristilii;  perchè  lo  spazio  che  rimaneva  tra  questi  ve- 
niva ad  essere  sempre  più  lungo  di  quanto  comportava  la 
proporzione  stabilita,  a meno  che  si  replicassero  le  file  delle 
colonne  nelle  estremità  oltre  il  dovere.  Quindi  per  altre  cir- 
costanze, che  non  permettevano  di  regolare  liberamente  tale 
proporzione  delle  celle  e dei  pronai,  accadde  che  alcun 

(25)  Distribuitur  autem  longìtudo  aedis,  ufi  lalitudo  lit  longitudinu 
dimidiae  pariis,  ipsaque  celta  parte  quarta  longior  sii,  quam  est  latitudo, 
cum  ponete,  qui  paries  valvarum  habuerit  eollocotionem:  reliquae  trae 
partes  pronai  ad  aalas parielum procurrant,  quae  antae  columnarum  eras- 
situdinem  hdbere  debenl,  (Vilruv.  /Jb.  ly.  c,  4.)  Tra  i tempj  non  cinti 
tutto  l’intorno  de  periitilj  gli  aniiproftili  dovendo  avere  il  pronao  anche  nella 
parte  posteriore , non  potevano  adattarsi  alle  indicate  simmeuie  : ma  alcun 
ostacolo  ai  rinveniva  nei  proitili- 
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buon  esempio  possiamo  cilare  tra  i inonuineiiti  rimastici  di 
arcliitcttura,  il  quale  si  trovi  ilecisamciite  ordinato  in  tal 
modo.  Tra  i pilastri  posti  alle  estremità  della  cella  nella 
fronte  del  pronao  prescrisse  Vitriivio  che  si  fossero  messe 
due  colonne,  allorché  la  larghez/.a  eccedeva  i venti  piedi, 
c quattro  quando  sorpassava  i quaranta  piedi  (26).  Queste 
disposizioni  si  devono  credere  essere  state  adottate  dai  Ro- 
mani; perche  facendo  il  lacunare  architravato  del  pronao, 
bisognava  indispensabilmente  attenersi  alla  giunta  di  tali 
colonne  per  porre  i necessarj  sostegni,  ma  non  se  ne 
hanno  bastanti  prove  per  stabilirne  giusti  |M'ccetti,  D’  al- 
tronde poi  gli  stessi  Romani,  avendo  praticato  soventi  di 
fare  i soRìtti  con  volte  anche  di  lutto  sesto,  non  furono 
piu  costretti  di  porre  tali  colonno  intermedie  nelfinteriio 
dei  pronai  dei  loro  tempj. 

Ritornando  sulle  proporzioni  delle  celle  , osserveremo 
inoltre  che  allorquando  la  lunghezza  delle  medesime  ve- 
niva ad  essere,  per  la  disposizione  <leU' esterno  fabbricalo 
proprio  dei  tempj,  alquanto  più  lunga  di  quanto  si  con- 
veniva, sembra  clic  si  fosse  preso  il  temperamento  di  sud- 
dividerle in  altre  parti , o col  fare  una  specie  di  aggiun- 
zione a guisa  di  tribunale,  come  si  osserva  in  s|iccie  nel 
tempio  minore  di  Pesto  Tav.  XXVI,  ed  in  quello  simile  di 
Balbec  Tav.  XXVII.  Quindi  anche  si  hanno  diverse  in- 
dicazioni per  stabilire  che  in  eguali  casi  praticarono  gii 

(26)  Etsi  aedes  eril  latitudine  maior  quam  pedes  XX,  dune  coht- 
mnae  inter  duae  antas  interponantur,  quae  disiunpant  pteromatos  et  pro- 
nai spatium:  item  iniercotumnia  trio,  quae  eriint  inter  antns  et  columnat, 
plutei t marmoreit  sive  ex  intestino  opere  factis,  intercludantur  ita,  ut 
fores  habeant,  per  quat  itinera  pronao  Jiant.  /lem  si  maior  erit  latiliido, 
quam  pedes  XL,  columnae  conira  regiones  columnariim,  quae  inier  antas 
sunl,  introrsas  cotlocenlur.  {Vilruv.  LA.  ly.c.  4.) 
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antichi  (li  costruire  nel  fondo  delle  stesse  celle,  allorché 
riescivano  troppo  lunghe,  o allorché  si  volevano  maggior- 
mente nobilitare,  alcune  specie  di  grandi  nicchie  semicir- 
colari, come  i nostri  maestri  del  decimoquinto  secolo  in- 
dicarono essersene  veduto  esempio  nel  piccolo  tempio  dori- 
co che  stava  unitamente  ad  altri  due  vicino  al  teatro  di  Mar- 
cello Tav.  XVlll.  In  simil  modo  poi  abbiamo  tuttora  evi- 
denti prove  che  fossero  composte  le  celle  del  tempio  cele- 
bre di  Venere  e Roma  Tav.  XXII,  e cosi  si  trova  indicato 
essere  stato  il  tempio  di  Marte  Ultore  nel  foro  di  Augusto, 
Tavola  LXXXVI , e quello  di  Pallade  nel  foro  di  Nerva 
Tavola  LXXXVII , benché  il  primo  dei  medesimi  tempj 
fosse  periptero,  e non  avesse  il  postico  , ed  il  secondo  fos- 
se semplicemente  prostilo  : come  prostilo  era  anche  quel- 
lo che  si  dice  della  Fortuna  in  Pompei , il  quale  pure 
aveva  la  sua  cella  in  tal  modo  formata  Tav.  XGI.  È una 
tale  specie  di  nicchia  semicircolare  che  sembra  essersi  da- 
gli antichi  alcune  volte  distinta  col  nome  di  calcidico,  a 
guisa  di  quelle  parti  che  in  simil  modo  si  solevano  aggiun- 
gere alla  lunghezza  delle  basiliche  : come  lo  da  a cono- 
scere in  particolare  Arnobio  in  alcune  dispute  nel  dire  che 
gli  Iddj  degli  antichi  si  solevano  rappresentare  in  atti  im- 
pudenti nei  sontuosi  triclini,  e calcidici  dorati,  pei  quali  si 
devono  intendere  i tempj,  e più  precisamente  quei  luoghi , 
in  cui  si  ponevano  nel  fondo  delle  celle  i simulacri  delle 
divinità.  Quindi  è da  credere  che  in  circa  simil  modo  for- 
mato dovesse  essere  quel  tempio  dedicato  da  Augusto  a 
Minerva  nella  nona  regione  di  Roma  : perchè  viene  da  Dio- 
ne, che  ci  ha  trasmessa  una  tal  notizia,  e da  Publio  Vit- 
tore che  lo  ha  registrato  nei  suoi  cataloghi,  sopranomato 
Calcidico.  Questa  aggiunzione,  allorché  il  tempio  era  cir- 
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condalo  tutto  l’ intorno  da  portici,  venendo  inclusa  nel  re- 
cinto delle  mura  della  cella,  non  doveva  apparire  esterna- 
mente: mentre  allorché  il  tempio  era  semplicemente  pro- 
stilo poteva  benissimo  fare  comparsa  esterna  nella  parte 
posteriore  dell’ edilizio , senza  recar  pregiudizio  alla  sua 
architettura:  ma  però  in  questo  caso  si  toglieva  al  tempio 
certamente  quella  forma  regolare  fin’  ora  considerata  nei 
sette  differenti  generi. 

Queste  sono  le  principali  cose  che  si  sono  potute 
far  conoscere  sulla  intiera  disposizione  del  piantato  dei 
tempi  ordinati  secondo  i designati  sette  generi,  e cinque 
specie.  Quindi  do{>u  di  avere  ragionato  sulla  forma  di  quei 
temp),  che  si  dipartivano  di  piu  dai  sovraindicati  metodi 
regolari , si  descriveranno  i differenti  generi  di  colonne  con 
tutte  le  altre  parti  appartenenti  alle  elevazioni  dei  mede- 
simi edifizj,  le  quali  cose  avrebbero  intralciato  di  troppo 
il  discorso  se  si  fossero  considerate  colle  disposizioni  finora 
descritte  , come  sono  da  Vitruvio  onlinate. 
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CAPITOLO  III. 

TEMPI  DI  VARIA  FORMA 


TTeMPJ  rotondi.  Tra  i tempj  «11  (liff«!Pcnti  forme,  che 
non  venivano  ordinati  da<;li  antichi  secondo  i sette  generi 
descritti  nell’antecedente  Capitolo,  si  «levono  principal- 
mente considerare  i rotondi,  aedes  rotonda.  Si  distingue- 
vano questi,  secondo  quanto  venne  d«;terminato  da  Vilru- 
vio,  in  monopteri,  monopterae,  e pcTÌptt‘.r\, peripterae.  Era- 
no detti  monopteri  quei  che  avevano  nel  d’intorno  un  sem- 
plice giro  di  colonne  senza  la  cella;  c peripteri  quei  che  ave- 
vano, oltre  le  colonne  tutt’intorno  , la  cella  nel  mezzo 
chiusa  da  pareti.  I monopteri  dovevano  avere  il  tribunale, 
tribunal,  ed  i gradi  eguali  alla  terza  parte  del  proprio  dia- 
metro. Le  colonne  poste  sopra  gli  stilobati,  stjbolatae,  do- 
vevano essere  alte  quanto  il  diametro  estremo,  e grosse  la 
decima  parte  della  loro  altezza  compreso  il  capitello  e la 
base.  L’architrave,  epistylium , alto  mezzo  diametro,  il  fre- 
gio, zophorus,  e le  altre  parti  superiori  si  avevano  a di- 
sporre come  quelle  dei  corrispondenti  generi,  che  nel  se- 
guito descriveremo.  Pertanto  osserveremo  col  medesimo 
precettore  che,  allonjuando  il  tempio  era  periptero,  si  do- 
vevano alzare  sopra  a due  gradi  ed  allo  stilobate  le  pareti 
della  cella  distanti  circa  la  «]uinta  parte  della  larghezza 
dell’edilizio  , c nel  mezzo  si  lasciava  il  luogo  delle  porte 
coll’ingresso  al  tempio.  La  cella,  non  comprese  le  pareti 
ed  il  circuito,  doveva  avere  un  diametro  eguale  all’altezza 
delle  colonne  al  di  sopra  dello  stilobate.  Le  colonne  intorno 
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la  cella  sì  avevano  a disporre  colie  solite  regole  prescritte 
l>er  gli  altri  Icmpj.  Con  il  seguente  metodo  poi  si  doveva 
comporre  il  tetto  nel  mezzo  deU’edliizio,  cioè  l’altezza  del 
tolo,  tholus,  escluso  il  fiore, ^05,  si  aveva  da  fare  eguale  alla 
metà  del  diametro  di  tutta  l’opera.  11  fiore  poi,  non  com- 
presa la  piramide, doveva  avere  la  grandezza  del 
capitello  delle  colonne.  Quindi  le  altre  parti  si  avevano  a 
regolare  con  le  solite  proporzioni  e simmetrie  (1). 


(1)  Fìunt  antem  autem  aeths  rotundae^  e quihus  aliae  monopterae  sme 
cella  columnafae  cons/itiiuntur'^  aline  pcrtpterae  dicuntnr,  Quae  sine  cella 
Jiunty  tribiuiìd  habent  et  ascensum  ex  sua  diametro  tertiae  partisi  insuper 
stylohatas  cotumnae  constituuntur  tam  altae^  quanta  ab  extremis  partihus 
est  diametros  stytobaiarum  '^crassitudine  altitudinis  suaecum  capittdis  et 
spirts  decimae  partis»  Fpistylium  altum  cotumnae  crassitudinis  dimidia 
parte:  zophortis  et  reliqua , quae  insuper  imponuniur  ^ ita  uti  in  tertio  vo~ 
lamine  de  symmetriis  scripsi.  Sin  autem  peripteros  ea  eades  constituetnr , 
duo  gradus  etstylóbatae  ab  imo  constituantur:  deinde  celine paries  collo^ 
cetur  cum  recessu  ejasa  stylobata  circa  partem  latitudinis  quintam  \ me~ 
dioque  oalvarum  locus  ad  aditus  relinquatun  eaqite  cella  taniam  habent 
diantetron  praeter  parietes  et  circuitionem , qitanfam  allitudinem  columna 
supra  stylobalatn*  Cotumnae  circum  eellam  iisdem  proftortiombus  symme^ 
triisque  disponantur.  [Fitruv.  Lih.  iy,  c.  7.  ) Altrove  la  stesso  Vliruvio  ri- 
ferÌTR  avere  Teodoro  Foceo  scritto  sul  tolo  die  sia\«  in  T)dfo:  {ÌJb.  Vii, 
Praef.)  ma  nulla  si  conosce  sulla  vera  struttura  di  questo  tempio.  Si  dedi- 
cavano i teropj  rotondi  dagli  antichi  specialmente  a Vesta,  a Ciiiele,  alla  TeU 
Iure  , ossia  alla  Ten*a  ; perchè  avendo  queste  divinili  1*  attributo  di  rappre- 
sentare la  Terra,  pareva  rhe  la  forma  rotonda  si  convenisse  con  quella  di 
questo  globo  ( Ovid,  Fast»  Uh.  VI,  o.  26.  ) j cà  anche  il  P.vuteon , os.sia  l’ c- 
difìzio  dedicato  a tutti  gli  Dei,  si  doveva  fare  rotondo  , come  ne  ahbìnno  in 
Boma  un  bell' esempio.  Quindi  precisamente  a due  sole  classi  di  divinità  si 
edifìcavano  tali  tempj:  cioè  quando  etano  dedicati  a Vesta,  e quando  a tutti 
gli  Dei  insieme  considerati  ; poiché  le  altre  suddette  specie  di  numi  si  deri- 
vano da  una  stessa  origine.  Pei  A da  un  passo  di  Servio  si  conosce  che  a tre 
divinità  distinte  si  dovevano  erigere  i lemi<j  rotondi , cioè  a Vesta  , a Diana, 
c ad  Ercole,  o a Mercurio.  («9erv.  in  j4eneid.  Firg.  Uh.  IX.  v.  407.)  Infatti 
untempio  di  Ercole  rotondo  stava  nel  foro  Boarioal  dire  di  Livio,  (/iA.X.r.6.) 
c questo  essere  stalo  solamente  niouoplcro  si  deduce  da  Solino , perchè  lo  di- 
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Per  conoscere  con  quale  precisa  disposizione  cffetliva- 
m'’nte  i Romani  innalzassero  il  designalo  primo  genere  di 
tempi  rotondi,  delti  monopteri , non  si  rinviene  altro  do- 
cumento di  quello  che  offrono  poche  tracce  de’piantati  di 
alcuni  edilìzi  di  tal  forma,  c le  rapprc-scntanze  che  si  vedono 
espresse  nelle  scidture  figurate  in  basso  rilievo  e nelle  me- 
daglie; poiché  nessun  tempio  di  tal  genere  ci  è stato  tra- 
mandato nell’ intiero  -suo  stato.  Il  piantato  più  conservato  e 
più  rinomato  che  esiste  di  siffatti  tempj,  è quello  che  si 
dice  appartenere  ad  un  tempio  di  Giove  Serapide  a Poz- 
zuoli; imperocché  ivi  oltre  la  intiera  disposizionedella parte 
inferiore  dell’ edilìzio,  rimangono  pure  tre  colonne  in  pie- 
di, con  altre  parti  del  fabbricato  che  formava  una  specie 
di  recinto  intorno  al  tempio,  come  si  offre  delineato  nella 
Tav.  XLII.  Qualunque  sia  la  vera  destinazione  di  tale  edi- 
fizio,  perché  ora  né  anche  vien  creduto  essere  stalo  tem- 
pio, ma  un  semplice  bagno,  si  vede  però  clic  il  fabbricato 
di  mezzo  era  formato  sullo  stile  dei  tempj  monopteri  di  so- 
pra descritti.  Si  saliva  allo  stilobate  da  quattro  parti,  ed  era 
questo  in  tutto  il  d'intorno  decorato  con  diversi  piedistalli. 
Sedici  colonne  componevano  il  tempio,  delle  quali  non  es- 
sendone rimasta  più  alcuna , non  si  può  stabilire  con  quale 
proporzione  la  loro  altezza  si  trovava  corrispondere  al  dia- 
metro del  tempio  per  confrontarle  cogl’indicati  precetti  che 
abbiamo  da  Vilruvio.  Ma  si  conosce  però  che  esse  non  po- 
tevano mai  giungere  ad  eguagliare  lo  stesso  diametro,  come 

Rtinguc  col  semplice  nome  di  sacello.  {^Ub.  Il,)  Ed  altro  tempio  tondo  dcdl> 
calo  ad  Ercole  si  troverebbe  ancora,  se  effeulvAmcnte  le  colonne  corintie 
disposte  in  circolo,  che  rimangono  vicino  al  luogo  ove  esisteva  il  circo  Fla> 
minio,  nppartenes.scro  decisamente  a quel  tempio  che  si  disse  dagli  antichi 
di  Ercole  Custode  dello  stesso  circo:  ma  di  Mercuiio  non  abbiamo  precisa- 
mente alcun'esempio  di  tempj  rotondi  a lui  dedicali. 
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venne  prescritto,  e forse  appena  ne  pareggiavano  la  metà; 
perchè  lo  spazio  intermedio  si  trovava  ivi  essere  assai  più 
grande  di  quanto  lo  comportava  la  proporzione  delle  stesse 
colonne.  Onde  non  sedici,  ma  appena  dieci,  ed  anche  otto 
soltanto,  potevano  essere  le  colonne  intorno  al  tempio,  per 
renderlo  più  conforme  agl'indicati  precetti.  Parimenti  circa 
simile  disposizione  si  conosce  avere  avuto  qucircdifìzio  di 
Pompei,  che  vien  creduto  il  Panteon  o il  tempio  di  Augu- 
sto, e che  esiste  vicino  al  foro:  ma  ivi  dodici  sono  le  co- 
lonne, o i pilastri,  che  stavano  nel  d’intorno  Tav.  XC. 
Quindi  accadeva  che  in  questi  edifìzj  la  parte  media  non 
poteva  esser  coperta  con  volta  emisferica  di  alcuna  specie; 
perche  le  sole  colonne  erano  certamente  incapaci  da  reg- 
gerne la  spinta:  ma  bensì,  se  non  restava  scoperta,  come  si 
opina  da  qualche  moderno  scrittore,  doveva  essere  sempli- 
cemente coperta  da  un  tetto  rotondo.  Di  questa  specie  di 
tempi  erano  quei  che  si  dicevano  da  Servio  formati  da  tetto 
senza  pareti  e sostenuti  da  alcune  colonne  (2);  e similmente 
coperti  a tetto  erano  alcuni  tempj  peripteri  rotondi , come 
nel  seguito  dimostreremo.  Però  da  alcune  medaglie  anti- 
che, in  cui  vedesi  rappresentato  tanto  il  tempio  di  Vesta, 
che  quello  di  Marte  Ultore  edificato  da  Augusto  sul  Cam- 
pidoglio, riportato  nella  Tav.  XLII,  si  trovano  i detti  tempj 
rotondi  coperti  a volta;  parimenti  in  alcuni  dipinti  antichi, 
o ornamenti  di  bassorilievo  in  stucco,  come  per  esempio  .si 
trova  indicato  nella  figura  F delineata  nella  Tav.  XL,  tratta 
dalle  decorazioni  fatte  sulla  volta  di  un’antico  edifizio  esi- 
stente vicino  la  via  Appia  a poca  distanza  da  Roma;  ma 
però  sono  questi  ivi  rappresentati  con  semplici  otto  colon- 
ne. Onde  si  può  stabilire,  che  per  quei  tempj  di  piccole 
(2)  Servio  in  f'irgilio  Aeneid.  lib.  IX.  v.  407. 
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proporzioni  c formati  solo  con  circa  otto  colonne,  si  sia 
praticato  di  cuoprirli  con  volte  emisferiche  più  o meno  ele- 
vate secondo  lo  richiedeva  Io  stile  dell’opera;  e per  quei 
composti  con  più  numero  di  colonne,  come  erano  i sovra- 
indicatidue  esempj,  si  siano  coperti  a tetto.  Nel  mezzo  poi 
dì  questo  primo  genere  di  tempj  vi  stava  la  statua  o l’ara 
della  divinità  a cui  era  consacrato  il  tempio , come  si  cono- 
sce dalle  tracce  che  rimangono  ancora  negl’indicati  due 
esempj  (il).  Monoptero  pure  doveva  essere  l’edilizio  di  Ca- 
ttilo sul  Palatino,  se  invece  delle  pareti  avesse  avute  le 
colonne,  come  da  Varrone  venne  indicato  (4). 

Due  belli  esempj  di  tempj  peripteri  rotondi  riman- 
gono tiitt’ora  in  gran  parte  conservati,  l’uno  in  Roma  vi- 
cino al  Tevere,  e l’altro  in  Tivoli  vicino  all’Aniene.  .Si 
l’uno  c si  l'altro  non  è ben  cognito  a quale  divinità  fossero 
dedicati,  ma  sì  trova  inc-ssi  abbastanza  indicato  il  modo  con 
cui  furono  edilìcati , e solo  somministrano  qualche  dispa- 
rere nello  stabilire  la  vera  forma  della  loro  parte  superiore. 
In  quello  di  Roma  sembra  che  si  salisse  al  peristilio  da  gradi 
disposti  tutto  l’intorno  in  vece  del  basamento  Tav.  XL. 
Quindi  venti  colonne  componevano  l’ intiero  giro  del  pe- 
ristilio, e le  mura  della  cella  si  trovavano  ad  essere  distanti 
dal  lìmite  del  basamento  precisamente  circa  la  quinta  parte 

(3)  In  alcuni  tempj  di  Vesta  però  non  vi  erano  statue,  nè  altra  specie 
di  simulacri  della  Dea,  come  apprendiamo  dai  seguenti  versi  di  Ovidio  (Fati. 
Lib.  FI.  V.  295.) 

Esse  dia  stultus  F tstae  simulacra  pulavi  ; 

SIox  diJid  curvo  niiUa  subesse  tholo. 

Ignis  inextinclus  tempio  celatur  in  ilio  : 

Effigiem  nullam  Festa , nec  ignis  habet. 

(4)  Inter  eas  piscinas  tantumodo  accesstis  semita  in  lìiotiim  . qui  est 
ulli  a'rolondus  cotumnalus , ut  est  in  aede  Catuli,  si  prò  parietibus  fece- 
ris  cotumnas.  (^Farrone  de  re  lustica  Lib.  ILI.  c.  5.  ) 
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tlfil  diametro  deH’edifizio , come  venne  da  Vitruvio  pre- 
scritto. Ma  il  diametro  interno  della  cella  si  trova  essere 
alquanto  inferiore  dclTaltczza  della  colonna;  perchè  sono 
queste  di  svelle  proporzioni.  Nel  tempio  di  Tivoli  si  tro- 
vano in  certo  modo  meglio  confrontare  le  disposizioni  pre- 
scritte da  Vitruvio;  perchè  ivi  effettivamente  era  il  basa- 
mento, e si  saliva  al  peristilio  da  una  sola  parte,  come  si 
offre  delineato  nella  Tav.  XLT.  Parimenti  venti  colonne 
componevano  in  tutto  Tinlorno  il  peristilio  del  tempio, 
come  in  quello  di  Roma;  e le  mura  della  cella  si  trovano 
distanti  circa  la  quinta  parte  del  diametro  dcircdifizio  dal- 
l’orlo del  basamento.  Quindi  il  diametro  interno  della  cella 
si  vede  essere  stato  circa  eguale  all’altezza  delle  colonne, 
come  si  prescrisse  da  Vitruvio.  Onde  con  ciò,  che  si  deduce 
dall'uno  c dall’altro  dei  riferiti  monumenti,  si  possono  sta- 
bilire compite  cognizioni  per  questo  genere  di  tempj.  An- 
che in  circa  simil  modo  si  conosce  essere  stato  formato  quel 
tempio  rotondo,  che  stava  vicino  al  circo  Flaminio,  e che 
vien  creduto  essere  stato  dedicato  ad  Ercole  soprannomato 
Custode  dello  stesso  circo;  perchè  dalle  poche  colonne,  che 
sono  rimaste,  se  ne  può  dedurre  la  intiera  sua  disposizione, 
benché  manchino  per  intiero  le  pareti  della  cella.  In  vece 
poi  in  alcune  rovine  di  un  tempio  parimenti  rotondo,  che 
esistono  vicino  all’antico  porto  Trajano  alla  foce  del  Te- 
vere, e che  sono  credute  avere  appartenuto  ad  un  tempio 
dedicato  a Portunno,  benché  esistanosolo  alcune  parti  delle 
mura  della  cella,  si  può  ancora  ideare  qual’era  la  dispo- 
sizione del  peristilio  che  la  circondava,  come  si  trova  di- 
mostrato nel  disegno  riportato  nella  Tav.  XL.  Cosi  con 
questi  altri  esempj  si  viene  sempre  più  a confermare  la  vera 
disjKisizione  che  aveano  i medesimi  tempi  rotondi  peripteri. 
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Non  con  eguale  evidenza,  che  si  rinviene  nelle  de- 
scritte parti  inferiori,  si  possono  conoscere  quelle  che  com- 
ponevano la  parte  superiore  degl’ indicati  cdifizj,  ne  anche 
queste  per  bene  vengono  definite  nei  precetti  Vitruviani  ; 
imperocché  mentre  alcuni  comcnlntori,  secondando  una  in- 
terpretazione, formano  una  sjiecie  di  cupola  disposta  aH'uso 
moderno  ed  eguale  in  altezza  al  mezzo  diametro  della  lar- 
ghezza del  tempio,  altri  invece,  stando  alle  cognizioni  che  si 
hanno  da  alcuni  monumenti,  suppongono  tale  copertura 
essere  stata  formata  con  semplice  tetto,  o con  una  volta  non 
molto  elevata.  Benché  secondo  il  nostro  divisamento  non 
convenga  per  ora  parlare  di  tali  parti , che  risguardano  le 
elevazioni  dei  tempj  altrove  descritte,  pure  per  non  ritor- 
nare sullo  stesso  argomento  osserveremo  che  il  vocabolo 
greco  3éX»;,  adoperato  da  Vitruvio  per  denotare  la  coper- 
tura di  questi  tempj,  non  voleva  esprimere  decisamente  una 
cupola,  come  s'intende  da  noi,  ma  un'cdibzio  rotondo  qua- 
lunque; e perciò  erano  dette  dai  Greci  toli  le  fabbriche  ro- 
tonde in  generale,  quantunque  fossero  state  coperte  a tetto, 
come  abbiamo  indicato  nella  parte  Greca  (5).  Quindi  lo 


(5)  Tra  le  varie  spiegazioni  die  si  danno  al  vocabolo  Tholus,  si  considera 
prìncipalmente  la  seguente  riferita  da  Servio  nei  comeoti  di  Virgilio  al  libro 
non  delPEoeide  v.  AOl • Suspendive  iholo^  aut  sacra  ad Jastigia/ixi.  Tho- 
lus proprie  est  velati  scutum  breve , qiiod  in  medio  tetto  est , in  quo  trabes 
coeunt^  ad  qttod  dona  sttspendi  consueverunt , quae  tanuliu  dona  dici 
poterantt  quamdiu  non  prqfanajterent,  sicuti  in  lihris  sacrorum  rejertur. 
Ala  Tholum  aedium  sacraram  diclini  genus  fabricae  Vestati  et  Pantheon» 
Ala  tectam  sine  parie/ibus  columnis  subnixum.  Aedes  aatem  rofundas 
tribus  diis  dicunt  fieri  debent  Vesiae^  Dianae^  vel  Herculi,,  vel  Mercurio» 
E conspguenlemenle  la  stessa  spiegazione  si  trova  riferita  da  Isidoro.  Vuoisi 
poi  che  la  detta  voce  Tholus  si  sia  dedotta  dal  vocabolo  Greco  5oìia  deno- 
tante una  specie  di  cappello  degli  antichi.  Ma  comunemente  poi  si  trova  im- 
piegala dai  Latini  per  denotare  un  intiero  edibzio  rotondo,  come  lo  indicano 
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lo  stesso  Vitruvio  dicendo  che  nel  mezzo  del  tetto  si  aveva 
a fare  il  tolu  alto  quanto  la  metà  del  diametro  di  tutta  l'o- 
pera, fa  conoscere  che,  allorquando  vi  fosse  stata  la  detta 
volta  formata  a cupola,  doveva  questa  sorgere  dal  mezzo 
del  tetto  che  cuoprìva  il  peristilio.  Onde  da  ciò  si  può  sta- 
bilire clic  non  mai  alta  quanto  lo  comportava  il  mezzo  dia- 
metro di  tutta  la  larghezza  deirediflzio,  compreso  il  peri- 
stilio, doveva  essere:  ma  semplicemente  quanto  il  mezzo 
diametro  della  cella  comprese  le  pareti.  E questo  c ciò  che 
Vitruvio  sembra  aver  voluto  denotare  col  dire  che  l’eleva- 
zione del  tolo  si  doveva  fare  eguale  alla  metà  del  diametro 
di  tutta  l’opera;  imjierocchè  avrebbe  presa  un’assai  cat- 
tiva proporzione,  se  si  fosse  fatta  tanto  alta  quanto  lo  com- 
portava il  detto  maggior  diametro,  c del  tutto  contraria  a 
quelle  cognizioni  che  abbiamo  dal  monumenti  antichi.  Se- 
condo questo  sistema  doveva  evidentemente  prendere  il 
tempio  l’aspetto  che  abbiamo  dato  a quello  di  Tivoli  deli- 
neato nella  Tav.  XLl;  e parimenti  a quello  detto  di  Por- 
tunno  a Porlo,  benché  avesse  questo  la  cella  formata  in  al- 
tro modo  Tav.  XL.  Questa  tal  quale  disposizione  venne  an- 
che confermata  da  alcune  rappresentanze  che  sì  hanno  nei 
dipinti  e nelle  medaglie  antiche,  di  cui  alcune  abbiamo  ri- 
portate nella  Tav.  XLII  : perchè  in  esse  si  vedono  rappre- 
sentati sulle  estremità  delle  cornici  segni  di  antefisse  del 
tetto,  e nel  mezzo  la  curvatura  della  volta  poco  elevata. 
Ma  poi  da  alcuni  bnssirilievi  sculpìti  in  marmo  dagli  an- 
tichi e rappresentanti  ediiizj  rotondi  evidentemente  tali 


Virgilio  nel  luogo  di  sopra  citato,  Ovidio  in  specie,  (Fasti  Uh.  Vi.  i'.  266.) 
Marziale  (Uh,  /.  Fpigr*  74.)  e quindi  molti  altri  scrittori  antithi.  Onde 
con  tale  vocabolo  non  si  può  mai  decisamente  iulcndcic  solo  mia  cupola 
come  hanno  alcuni  moderni  scrittori  spiegato. 
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quali  praticavano  costruirli  gli  stessi  antichi,  si  viene  a 
stabilire  che  erano  essi  intieramente  coperti  ilal  tetto,  come 
si  può  conoscere  dai  due  frammenti  D E delineati  nella 
Tav.  XL.  Da  questi  documenti  si  è preso  partito  per  sup- 
plire le  parti  mancanti  del  tempio  rotondo  di  Roma  detto 
di  Vesta,  e rappresentarlo  nell' intiera  sua  struttura,  come 
si  offre  delineato  nella  suddetta  Tavola.  E questa  stessa  di- 
sposizione sembra esserestatacpiclla  che  venne  più  eomiine- 
mentc  adottata  nella  costruzione  dei  tempj  |)eript(TÌ;  men- 
tre quella  composta  a volta  era  piìi  analoga  aU’architet- 
tura  dei  monopteri.  La  forma  del  fiore,  clic  stava  nel  mezzo 
delle  descritte  differenti  coperture  rotonde  non  solo  si  rin- 
viene designata  nei  citati  inonumcnti  rappresentali  nei  bas- 
sirilievi,  nei  dipinti  c nelle  medaglie;  ma  pure  nella  ben 
celebre  torre  di  Cirrcste  in  Atene,  come  abbiamo  altrove 
indicato;  ed  era  questo  fiore  simile  ad  un  capitello  corintio 
rivoltato  sossopra  ; onde  era  ben  ragionevole  che  la  sua  pro- 
porzione fosse  eguale  a quella  di  un  capitello  sovrapposto 
alle  colonne  del  peristilio.  Cosi  pure  c facil  cosa  il  supporre 
con  qual  modo  potesse  esser  formata  la  pìccola  piramide 
che  doveva  farsi  nel  mezzo  del  fiore,  secondo  Io  stesso  Vi- 
triivio,  benché  precisamente  non  se  ne  abbiano  esempj. 
Secondo  poi  l’indicata  forma  dei  tempj  peripteri  tondi  do- 
veva essere  formato  il  tempio  celebre  di  Vesta  esistente  in 
Roma  vicino  al  foro  Romano,  di  cui  nc  esibiamo  una  indi- 
cazione nella  Tav.  XLII,  benché  precisamente  non  rimanga 
alcun  certo  avanzo  della  sua  architettura;  c parimenti  in 
egual  modo  costrutti  dovevano  essere  quanti  altri  tempj  vi 
erano  eretti  a questa  divinità,  dì  cui  molti  ve  n’erano  nelle 
differenti  regioni  di  Roma  e nelle  citta  più  cospicue  che 
vennero  adornate  con  nubili  edifizj  e che  erano  il  decoro 
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(Ielle  province, come  si  deduce  dalle  tante  memorie  storiche 
che  si  hanno,  ed  anche  dalle  diverse  medaglie  antiche  (6). 

TE.MPJ  DI  FIGURA  MISTA  TOADA  E QUADRAN- 
GOLARE. Dagl’ indicati  due  generi  di  tempj  rotondi  di 
forma  regolare,  passando  a considerare  quegli  ordinati, 
bensì  internamente  sulla  forma  circolare,  ma  esternamente 
composti  con  altre  figure,  se  ne  trova  un'importante  esem- 
pio nel  ben  celebre  Panteon  di  Agrippa. La  principale  forma 
di  questo  tempio  si  vede  compostadalla  gran  fabbrica  tonda 
della  cella,  a cui  gli  venne  aggiunto  un  pronao  quadran- 
golare simile  in  circa  a quello  di  un  tempio  prostilo  otta- 
•stilo  Tav.  XLIII.  Se  con  questa  composizione  si  ottenne 
di  avere  l’ ingresso  al  tempio  più  indicato , e più  grandioso 
di  quando  sì  poteva  avere  in  un  tempio  tondo  circondato 
tiitt* intorno  dal  peristilio,  accadeva  poi  che  la  forma  del- 
l’edifizio  si  trovava  in  certo  modo  in  contradizione;  poiché 
mentre  l’aspetto  esterno  d’  avanti  si  presentava  come  in 
un  tempio  di  forma  quadrangolare,  si  trovava  nel  seguito 
rinterno  tondo.  Quindi  ancora  in  tale  composizione  le  due 
ligure  n-itilinic  e curvilinee  non  mai  bene  si  potevano  col- 
legarc  nelle  congiunzioni;  poiché  queste  s’incontravano 

(6)  Un'altro  tempio  di  Vesta  vi  era  sul  Palatino,  il  quale  doveva  essere 
pure  di  fonna  tonda,  come  quello  che  slava  vicino  al  foro^  ed  altro  tempio 
tondo  vi  era  sullo  stesso  Palatino  dedicato  a Cibcle,  come  si  conosce  dai 
versi  di  .Marziale.  {Epigr,  71.  Lib.  /.) 

Flette  vias  hacy  qua  madidi  sunt  letta  Lyaei 
Et  Cybeles  pitto  stat  Corybanie  tholus-, 

Da  plutarco  nella  vita  di  Nuina  cd  in  parlìcolare  da  testo  nella  voce 
Eolundam  aedem  con  le  seguenti  parole  venne  contestalo  doversi  fare  rotondi 
i tempj  dì  Vesta.  Eotundam  aedem  F^estae  l^urna  Pompilius  rex  Poma* 
norum  consccrasse  videtury  quod  earulem  esse  terramy  qua  vita  hominum 
sustentarctury  crediderity  eamqtie  pilae  forma  tsse^  ut  sui  simili  temfUo 
dea  voteretur. 
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non  nel  diametro  perpendicolare  alla  loro  direzione,  ma  in 
un  punto  traversale.  Vi  è tutta  la  probabilità  per  credere  che 
questa  composizione  abbia  avuta  origine  nella  edificazione 
dell’ indicato  Panteon;  perche  vedendosi  un  certo  distacco 
tra  la  fabbrica  tonda  della  cella  e la  rettilinea  del  portico , 
sembra  potersi  dedurre  che  primieramente  si  fosse  disposto 
di  fare  il  tempio  Interamente  tondo  tutto  l’intorno,  e tro- 
vando nel  seguito  che  non  riusciva  bene  il  peristilio  curvili- 
neo in  tale  sì  eccessiva  mole,  poiché  si  dovevano  necessaria- 
mente cambiare  tutte  le  disposizioni  già  stabilite  per  i tempj 
tondi  peripteri  di  comune  grandezza;  ed  anche  il  suo  in- 
gresso non  potendosi  con  tale  piano  mai  abbastanza  nobili- 
tare e render  palese  al  primo  aspetto,  si  sia  quindi  trovato 
l’espediente  d’innestare  il  designato  pronao  rettilineo , alla 
cella  tonda  già  fabbricata.  Quintli si  deve  credere  che  questo 
sistema  si  sia  primieramente  posto  in  pratica  nell’anzidetto 
Panteon;  perchè  Vitruvio,  che  scrisse  i suol  precetti  pochi 
anni  avanti  la  costruzione  di  tal’edifìzio,  ne  avrebbe  indi- 
cata la  forma  come  ha  designata  quella  degli  altri  tempj  di 
generi  irregolari,  e come  disse  che  vi  erano  alcuni  archi- 
tetti che  trasportavano  le  disposizioni  dalle  maniere  corin- 
tie e jonlche  nella  toscana , e così  confondevano  le  propor- 
zioni greche  con  le  toscane , avrebbe  pure  detto  che  altri 
vi  erano  i quali  innestavano  la  cella  dei  tempj  rotondi  con 
il  pronao  dei  quadrangolari , quando  ne  avesse  egli  cono- 
sciuto qualche  esempio  da  potersi  prendere  in  considera- 
zione. Inoltre  sembra  ancora  che  nel  citato  esempio  del 
Panteon,  non  si  sia  ad  un  tratto  passato  ad  aggiungere  alla 
cella  tonda  l’intiero  pronao  rettilineo:  ma  bensì  si  sìa  in 
principio  formata  nell’aspetto  d’ avanti  quella  parte  di  fab- 
brica composta  dalia  porta  nel  mezzo  con  le  due  grandi 
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niccliie  nei  lati , rimanendo  il  tempio  composto  nel  modo 
che  si  trova  indicato  nella  fig.  A delineata  nella  Tavo- 
la XLlll,  ed  in  seguito  si  siano  aggiunte  le  colonne  com- 
|)onenti  il  pronao  ottastilo,  come  tuttora  esiste  e come  si 
ri{K>rta  delincato  nella  stessa  Tav.  XLIII  tìg.  B.  Questa 
variazione  di  piano  in  tale  parte  della  fabbrica  chiaramente 
si  palesa  non  solo  dall’apparente  distacco  che  si  vede  nella 
costruzione;  ma  pure  dal  frontispizio  che  si  trova  fatto  nella 
delta  parte  più  interna  di  i|iieste  aggiunzioni,  e che  non 
combina  con  quello  soprapposto  nell’aspetto  esterno  del 
pronao , come  chiaramente  si  può  conoscere  dal  prospetto 
delineato  nella  Tav.  XLIV.  Se  non  vogliamo  attribuire  a 
difetto  dell’ architetto  questa  mancanza  di  collegamento 
nell’insieme  della  fabbrica;  giacche  non  si  può  certamente 
lodare  la  pratica  ivi  tenuta,  colla  quale  si  disposero  che 
i corniciamenti  del  pronao  non  collegassero  con  quei  della 
cella,  si  deve  credere  almeno  che  ciò  sia  derivalo,  o perche 
si  stabilì  da  principio  di  formare  l’indicato  pronao  con  co- 
lonne, o perchè  stabilito  non  si  trovarono  in  ordine  colonne 
che  potessero  giungere  a tanta  altezza.  Comunque  ciò  sia 
accaduto  è sempre  vero  però  che  sono  ivi  apparenti  grandi 
variazioni  fatte  nella  costruzione  di  tale  parte  di  fabbrica, 
e che  non  fu  compita  con  un  solo  piano.  Parimenti  nel- 
l’interno della  celiasi  vedono  essere  state  fatte  diverse  va- 
riazioni, poiché  si  cono.sce  primieramente  che  era  formata 
con  gli  otto  niccliioni  [>er  intiero  aperti  e terminati  supe- 
riormente in  arenazioni,  come  se  ne  offre  un’indizio  nella 
Tav.  XLIII  fig.  A;  e quindi  si  deve  supporre  che  venissero 
aggiunte  le  colonne  nei  lati  degli  stessi  nicehioni  lasciando 
sempre  aperte  le  arenazioni  per  intiero  , come  veggonsi 
tuttora  nell’ ingresso,  c di  fronte  all’ingresso  stesso,  come  si 
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vede  delineato  nella  fì^.  B della  citata  Tavola;  ed  in  line 
poi  si  siano  poste  le  colonne  ai  sei  nicchioni  laterali  per  ri- 
durli in  forma  architravata,  come  ora  si  trovano  esistere. 
Non  è poi  da  credere  che  queste  variazioni  siano  derivate 
dall’ essersi  cambiato  uso  alla  fabbrica,  ossia  nel  ridurla  da 
laconico  a Panteon,  come  si  opina  da  alcuni  scrittori;  ma 
bensì  dal  volerla  sempre  più  nobilitare  con  nuovi  orna- 
menti; e ciò  si  può  stabilire  con  sicurezza  non  ostante  sì 
conosca,  per  le  attaccature  esistenti  nella  parte  posteriore, 
esservi  stato  un  collegamento  colla  fabbrica  delle  terme  ivi 
vicino  edificate.  La  larghezza  poi  della  fronte  del  pronao 
si  trova  esser  circa  eguale  ai  tre  quinti  del  diametro  della 
cella  comprese  le  mura.  Le  proporzioni  delle  colonne  e dei 
corniciamenli  del  pronao  sono  simili  a quelle  impiegale  ne- 
gli altri  tempi  rettilìnei,  e quelle  deirinlerno  della  cella 
son  regolate  in  modo  che  Taltczza  corrisponde  ijuasi  esatta- 
mente al  diametro  della  lunghezza  interna  deila  medesima. 

Sull’ esempio  dei  Panteon  poi  molti  altri  simili  temp) 
sembra  che  si  facessero  dai  Romani,  ma  non  però  dì  tanta 
vastita  e magnificenza.  Tra  i diversi  avanzi,  che  si  rinven- 
gono di  questo  genere  di  tempj  mistilinei,  considereremo 
quei  che  rimangono  lungo  la  via  Appia  vicino  al  circo  , 
che  si  dice  ora  di  Romulo  o di  Massenzio,  ed  anzi  avere  essi 
fatto  parte  di  questo  stesso  circo  si  considerano  comune- 
mente. Si  trova  ivi  essere  stato  il  tempio  innalzato  sopra 
un'alto  basamento  formato  internamente  danna  volta  retta 
nel  mezzo  da  un  pilone,  la  quale  presenta  tutt'ora  un  bel- 
l'aspetto, e si  ammira  come  un  buon'esempio  di  la!  genere 
di  costruzione.  Benché  poi  non  rimangano  più  alcune  trac- 
ce delle  parti  superiori,  pure  si  conosce  che  il  suo  pronao 
era  formato  con  semplici  sei  colonne  nel  prospetto,  e con 
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le  corrispodcnti  nei  fianchi,  come  si  olTre  delineato  nella 
Tav.  LI.  Quindi  era  la  cella  architettata  similmente  di 
quella  del  Panteon  con  otto  grandi  nicchioni , cioè  quattro 
tondi  e quattro  quadrangolari.  Di  altro  simil  tempio,  ma 
però  di  minor  grandezza,  esistono  avanzi  vicino  al  terzo 
miglio  della  via  Prenestina,  e di  questo  ne  rimane  tutl’ora 
in  piedi  gran  parte  della  cella  con  le  sottoposte  sostruzioni 
architettate  in  modo  simile  a quelle  delTanzidetto  tempio. 
Questo  edifizio  si  trova  essere  stato  composto  con  un  pronao 
di  quattro  colonne  sole  di  fronte,  eome  si  rappresenta  nella 
stessa  Tav.  LI,  benché  ora  non  rimangano  più  alcuni  re- 
sti di  questo  suo  prospetto.  Abbiamo  voluto  attenersi  ai  de- 
scritti tre  esempj  soli,  perche  con  questi  si  viene  a far  co- 
noscere tre  differenti  specie  di  tale  genere  di  tempj  ; cioè  la 
prima  col  pronao  tetrastilo,come  l’indicato  ultimo  esempio, 
la  seeonda  col  pronao  esastilo,come  quello  situato  lungo  la 
via  Appia,  e la  terza  col  pronao  ottastilo,  come  il  Panteon. 
Considerando  poi  alcuni  moderni  scrittori  la  grande  aper- 
tura circolare,  che  si  trova  esistere  nel  mezzo  della  volta 
del  Panteon,  hanno  stabilito  di  annoverare  il  detto  edifizio 
tra  quei  del  genere  ipetro,  come  da  Vitruvio  si  descrivono. 
Ma  esaminando  tutte  le  prescrizioni  che  si  attribuiscono  al- 
l'indicato  genere  di  tempj  ipetri,  non  possiamo  convenir- 
ne, nè  trovare  corrispondenza  alcuna;  perchè  erano  siffatti 
tempj  composti  in  forma  quadrangolare  con  un  |>eri$tilio 
interno  di  due  ordini  di  colonne,  e scoperti  in  tutta  la  in- 
tiera parte  di  mezzo  della  cella;  mentre  il  Panteon  si  vede 
costrutto  in  tondo,  coperto  a volta,  e con  una  semplice 
apertura  nel  mezzo.  L questa  stessa  apertura  non  sembra 
essere  stata  ad  altro  oggetto  praticata , se  non  per  dare  luce 
alla  cella;  imperocché,  per  la  sua  vastità,  non  si  avrebbe 
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mai  potuta  illuminare  coi  metodi  impiegati  negli  altri  tcmpj 
di  comune  grandezza;  cioè  nè  con  le  (ineatre  aperte  nei 
muri  della  cella,  come  nel  tempio  rotondo  detto  volgar- 
mente di  Vesta  in  Roma,  Tav.  XL,  e quello  della  Sibilla 
in  Tivoli  Tav.  XLI,  e nè  con  quelle  praticate  nell’attico 
di  fianco  della  volta,  come  nel  tempio  tondo  situato  lungo 
la  via  Prenestina  Tav.  LI. 

DISPOSIZIONI  DEI  TEMPJ  ALLA  MANIERA  TO- 
SCANA. Per  bene  descrivere  il  metodo  tenuto  dagli  anti- 
chi Toscani  nel  costruire  i loro  tempj,  non  si  hanno  docu- 
menti sufiicienti  oltre  quelle  cose  narrate  da  Vitmvio , nè 
si  è finora  scoperto  alcun  importante  monumento,  onde 
anche  poterne  fare  il  paragone  coi  medesimi  precetti  Vi- 
truviani.  Quindi  è che  nella  parte  dell*  architettura  Greca, 
a cui  abbiamo  stabilito  dì  attribuire  una  siffatta  partico- 
lare maniera,  fummo  costretti,  come  si  fa  da  tutti  coloro  che 
si  accingono  a scrivere  su  questo  argomento,  di  attenersi 
a semplici  supposizioni.  Pertanto  divenendo  sempre  più 
questa  maniera  rinnomata  presso  coloro,  che  cercano  di 
esaltare  le  opere  fatte  dagli  antichi  Etruschi,  e trovando  in 
certo  modo  essere  stata  adattata  alla  medesima  maniera  la 
prima  costruzione  del  tempio  di  Giove  Capitolino,  abbia- 
mo creduto  opportuno  di  ritornare  in  questa  parte  sul  me- 
desimo argomento  e riferire  alcun’altra  osservazione,  ben- 
ché pure  del  detto  tempio  non  ci  rimanga  più  nessun  certo 
avanzo  della  sua  architettura;  risebandoci  però  di  dare 
qualche  cenno  sulle  proporzioni  delle  colonne  architettate 
alla  maniera  toscana,  allorché  descriveremo  gli  altri  generi 
di  colonne  impiegate  nella  struttura  dei  tempj. 

Stabiliva  Vitruvio  che  il  luogo,  in  cui  si  aveva  da 
edificare  il  tempio,  si  dividesse  nella  sua  lunghezza  in  sei 
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parli,  esc  ne  ilassero  cinque  alia  larghezza;  qiiimli  la  stessa 
Itingliezza  si  suiidlvidesse  in  due  parti,  assegnando  la  po- 
steriore agli  spazj  delle  celle,  e l’anteriore  al  luogo  delle 
colonne.  Nel  segnilo  si  fosse  divisa  la  larghezza  in  dieci 
parti,  tre  delle  quali,  stabilite  a destra  ed  a sinistra  erano 
per  le  celle  minori , o [mt  le  ali  che  ivi  potevano  essere 
e le  rimanenti  quattro  parli  servivano  per  11  tempio  pro- 
|>rlamenle  dello.  Lo  spazio  del  pronao,  avanti  le  celle,  do- 
veva avere  le  colonne  disposte  in  guisa,  che  le  angolari 
si  trovitssero  dirimpetto  alle  ante  situate  alle  estremità  delle 
pareti;  c le  due  di  mezzo,  che  corrispondevanu  ai  muri  po- 
sti tra  le  unte  ed  il  mezzo  del  tempio,  si  distribuissero  in 
modo,  che  fra  le  ante  c le  prime  colonne  altre  si  (lotes- 
scro  collocare  sulla  stessa  fila  (7).  Secondo  questa  indica- 
zione sembra,  che  iirincipaimcnte  il  tempio  dovesse  essere 
disposto  o con  una  cella  nel  mezzo  e due  minori  nei  lati, 
u con  la  stessa  cella  maggiore  nel  mezzo,  e due  ale  del 
portico  nei  iati,  come  in  ambe  I modi  si  offre  delincato 
nelle  due  figure  della  Tav.  Lll;  imperocché  da  Vitruvio 
questi  due  metodi  chiaramente  si  vedono  designati  nei  dire, 
che  tre  delle  parti,  dedotte  dalla  larghezza  del  tempio  diviso 
in  dieci,  si  dassero  o a ciascuna  delle  celle  minori,  o alle 

(7)  Ixtcuitin  qun  aejis  consliluetur,  rum  habuerit  in  longitudine  sex 
partes,  una  drmpta  reliquum  quod  erit  latitudini  detur.  Ijongitudo  autem 
dividatar  bipartito',  et  quae  pars  erit  interior,  cellarum  spatiis  designe- 
tur'f  qua  erit  proxima fronti,  colunmarum  dispositiuni  relinquantur.  Jlem 
laiitudo  dividalur  in  partes  decem  : ex  bis  ternae  partes  dextra  oc  sini- 
stra cellis  minoribus  sive  ibi  aloe  futurae  sint  dentar,  reliquae  quatuor 
medine  aedi  attribuanlur,  Spatium  quod  erit  ante  cellas  in  pronao,  itaco- 
lumnis  designelar,ut  angulares  cantra  antas , parietum  extremorum  e re- 
gione, cvllocentur:  duaemediaee  regione  parietum,  qui  inter  antas  et 
tnediam  aedem  fuerint , ita  distribuantur , et  inter  antas  et  columnas prio- 
res permediumiisUemregionibusalterae  dis/ionantttr.(yitr,  Lib.  If'.c.T.) 
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ali  die  si  potevano  fare,  ex  his  temae  partcs  dextra  ac 
sinistra  cellis  minoribus , sive  ubi  alae  futurae  sint , den- 
tar. Le  altre  variazioni  poi , che  si  deducono  dalle  diffe- 
renti interpretazioni,  che  si  danno  ai  detti  scritti  di  Vitru- 
vio,  non  essendo  cose  di  molta  importanza,  tralascercmo 
di  riferirle,  e ci  contenteremo  di  stabilire  solo  essersi  potuti 
fare  tali  tempj  secondo  i designati  due  metodi. 

Ora  esaminando  ciò  che  abbiamo  da  Dionisio  intorno 
la  costruzione  del  tempio  di  Giove  Capitolino,  troviamo  che 
era  questo  basato  sopra  di  un  alta  crepidine,  che  aveva  il 
circuito  di  otto  pictri,  ed  ogni  lato  di  esso  appressi  ma  vasi  a 
duecento  piedi,  colla  diversità  di  quindici  piedi  tra  la  lun- 
ghezza e la  larghezza;  e queste  proporzioni  stabilite,  allor- 
ché fu  da  Tarquinio  edificato  per  la  prima  volta,  si  erano 
conservate  nella  riedificazione  fatta  con  più  nobile  archi- 
tettura dopo  l’incendio  ivi  accaduto;  onde  osservava  lo  stesso 
Dionisio  che  la  seconda  costruzione  differiva  dalla  prima 
solo  per  la  preziosità  dei  materiali.  Dalla  parte  del  suo  pro- 
spetto, ch’era  rivolto  verso  mezzogiorno,  stava  un  portico 
formato  da  tre  file  di  colonne,  ma  doppio  era  solo  nei  fian- 
chi. Tre  poi  erano  in  uno  i tempj,  ossiano  le  celle,  para- 
Ielle,  c divise  da  muri  comuni.  L’una  era  dedicata  a Giove 
l’altra  a Giunone  e la  terza  a Minerva,  ed  un  sol  tetto, 
secondando  Io  stesso  frontespizio,  le  cuopriva  (8).  Quindi 
dalle  diverse  medaglie  antiche  su  cui  si  vede  rappresentato 
l’aspetto  di  questo  tempio,  conoscendosi  essere  stalo  esasti- 
lo, si  viene  a stabilire  la  disposizione  che  abbiamo  deli- 
neata nella  Tav.  LII.  Ivi  le  celle  laterali,  tanto  per  farle 
comparire  minori,  quanto  per  rendere  doppio  il  portico 

(8)  Dionisio  Lib.  If.  si  veda  la  particolare  descrixioiie  del  medesimo 
tempio  Capitolino  riferita  nella  Parte  111. 
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di  fianco,  come  si  trova  da  Dionisio  indicato,  sono  poste 
più  in  dietro  della  cella  maggiore;  ed  a questa  disposizione 
pare  che  convenga  ciò  che  si  ricava  dagli  altri  scrittori  an- 
tichi, che  danno  cognizione  dei  vestibuli  proprj  a ciascuna 
cella,  come  meglio  indicheremo  nella  particolare  descri- 
zione di  questo  tempio  riportata  nella  Parte  III.  Miglior 
partito  non  si  è potuto  rinvenire  per  conservare  ad  un  tem- 
po il  prospetto  esastilo,  e fare  nell’ interno  le  tre  celle,  con- 
servando anche  in  certo  modo  doppj  i portici  di  fianco  alla 
cella  maggiore  del  tempio,  e rendendo  le  celle  laterali  di 
minor  grandezza  di  quella  di  mezzo;  imperocché  se  si  fos- 
sero portate  le  tre  celle  sulla  stessa  linea  di  fronte,  non  si 
sarebbero  mai  abbastanza  potute  rendere  distinte  per  gran- 
dezza, nè  fare  doppio  il  portico  nei  fianchi  per  qualunque 
partito  si  fosse  preso. 

Secondo  le  cose  designate  a riguardo  della  disposi- 
zione di  questo  tempio  di  Giove  Capitolino,  si  viene  a co- 
noscere, eh’ erano  state  in  essa  riunite  tanto  l’una  che  l’al- 
tra forma  dei  sopraindicati  metodi  prescritti  da  Vitruvio 
per  la  costruzione  dei  tempj  fatti  alla  maniera  toscana; 
poiché  ivi  mentre  erano  le  tre  celle  di  fronte  neH’interno 
del  tempio,  stavano  poi  le  ali  nei  lati.  E questo  è tutto  ciò 
che  si  può  conoscere  intorno  la  disposizione  del  piantato 
dei  tempj  alla  maniera  toscana  formati,  e quanto  era  stato 
praticato  nella  costruzione  del  descritto  tempio  di  Giove 
Capitolino;  imperocché  altre  cognizioni  non  si  rinvengono 
tanto  nelle  memorie  scritte  quanto  in  quelle  operate  su 
questo  stesso  argomento. 

TEMPJ  IRREGOLARI.  Osservava  Vitruvio,  dopo 
di  avere  descritti  i tempj  all’uso  toscano,  che  eranvi  tempj 
costituiti  bensì  colle  medesime  simmetrie  per  l’avanti  sla- 
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bilile , ma  partecipavano  della  <listri bullone  di  altro  genere 
come  era  il  tempio  di  Castore  nel  circo  Flaminio,  e quello 
Vejove  tra  i due  boschi,  ed  anche  con  più  studio  ricercato 
quello  di  Diana  Nemorense,  nel  quale  si  era  fatta  una  ag- 
giunta di  colonne  a destra  ed  a sinistra  nei  lati  del  pro- 
neo. Di  questo  genere  erano  stati  fatti  per  i primi  i tempj 
di  Castore  nel  circo,  di  Minerva  sull’  arce  di  Atene  , ed  in 
Siinnio  neH’Atlica.  Le  di  loro  proporzioni  non  erano  già 
diverse,  ma  le  stesse;  poiché  la  lunghezza  delle  loro  celle 
era  doppia  della  larghezza  come  negli  altri;  ma  tutto  ciò, 
che  solevasi  porre  nella  parte  anteriore,  si  trasferiva  nei 
lati  (9).  Sulla  disposizione  dei  tenipj  di  Castore,  di  Vejove 
c di  Diana  Nemorense  non  si  può  nulla  conoscere;  perchè 
mancano  affatto  tracce  della  loro  struttura,  nè  dalle  cose 
riferite  da  Vitruvio  se  ne  può  stabilire  alcuna  norma;  laon- 
de nulla  più  di  quanto  già  si  è osservalo  nella  parte  del- 
rarchilettura  greca  sulla  struttura  dei  tempj  di  Minerva 
in  Atene  e della  medesima  divinità  in  Sunnio  si  può  ag- 
giungere . 

Riferiva  inoltre  lo  stesso  Vitruvio  che  eranvi  alcuni  ar- 
chitetti che  prendendo  le  disposizioni  delle  colonne  del 
tempio  toscano  le  trasferivano  ai  corintj  ed  ai  jonici,  ed  in 
quei  luoghi  del  pronao,  in  cui  ricorrevano  le  ante,  collo- 
cavano due  colonne  dirimpetto  ai  muri  della  cella, e così 

(9)  Ilem  generibus  aliis  contlilutinlur  aedei  tx  iitdem  tymnutriit  or- 
dinataCy  et  atio  genere  dispositiones  habentesy  uti  et  Castoris  in  Circo  Fla-' 
minioy  et  inter  duos  lucos  Veìovis^  ifem  arguiius  Acmori  Dianae  cofumnis 
adieciis  dexfra  ae  sinistra  ad  humeros  pronai.  Hoc  autem  genere  primo 
facta  aedesy  uti  est  Castoris  in  Circoy  Àthenis  in  asta  et  in  ittica  Sunii 
Patladis  Mineivae.  Earum  non  aliae  sed  eaedem  sunt proportiones.  Celtac 
enim  iongiiudincs  duplices  sunt  ad  latitudineSy  uti  reliqua  exisona^  quae 
sofeni  esse  in  frontibuSy  ad  latera  sunt  (ranslata.  (Hitruv.  Lih.lH.  c.  8*] 
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accoppiavano  la  maniera  toscana  colla  greca(IO). Parimenti 
sulla  stessa  disposizione  non  si  può  nulla  osservare  nei  mo- 
numenti; perchè  nulla  si  rinviene  su  tal  riguardo  di  quanto 
ci  rimane  di  architettura  antica. 

TEMPJ  PSEUDOPERIPTERI.  Vitruvio  designando  i 
varj  tempi , che  dipartivano  dalle  disposizioni  prescritte 
per  i sette  generi  regolari,  per  i rotondi,  e per  i toscani 
fin’ora  descritti,  riferiva  inoltre  che  da  alcuni  architetti, 
venendo  rimosse  le  pareti  della  cella,  e situate  tra  gl'inter- 
coltinnj  delle  ale,  erasi  resa  di  maggiore  capacità  la  cella 
stessa;  quindi  ritenendo  nel  resto  le  proporzioni  e simme- 
trie, già  stabilite  per  gli  altri  tempj,  gli  pareva  che  avessero 
essi  inventato  un  nuovo  genere  di  tempj , che  si  poteva  dire 
pscudoperiptero,  pseuJoperipterus , ossia  falso  alato  (11). 
E queste  nuove  disposizioni  lo  stesso  Vitruvio  indicava  essere 
state  ritrovate  da  Ermogene,  il  quale  pure  aveva  inven- 
tate le  simmetrie  dell’eustilo  di  sopra  designate  (Ili).  Ora 
di  siffatto  genere  di  tempj,  se  nella  parte  dell’ architettura 
greca  non  abbiamo  potuto  citare  altro  esempio  dell’edi- 
fizio  celebre  di  Giove  Olimpico  in  Agrigento,  molti  e varj 


(10)  ffonnulli  etiam  de  luscanicis  generilus  suntenles  coìumnarum 
diipotitiones  transferunt  in  corinthiorum  et  jonicorum  operum  ordinatio- 
net,  et  quibus  in  locis  in  pronao procurmnt  antae  in  iisdem  e regione  cel- 
ine parietum  eolumnas  binas  collocantes  eficiunt  tuscanicorum  et  grae- 
eorum  operum  communem  ratiocinationem.  {Fitruv.  toc.  cit.) 

(11)  ^lii  vero  removenies  parielet  aedit  et  applicantet  ad  intereo- 
lumnia,  pteromatos  tpatio  sublati  rjpciunt  amplum  laxamentum  cellae: 
reliqua  autem  proportionibus  et  symmeiriis  iisdem  conservantes  aliud  ge- 
nusjigurae  nominisque  videntur pseudoperipterum procreavisse.  {Fitruvio 
Lib.  IF.  e.  8.) 

(12)  Fitruvio  Lib,  III.  c.2.  L'Ermogene  anzidetto  doveva  essere  quello 
stesso  che  aveva  architettato  il  tempio  di  Bacco  a Teo , e che  da' suoi  scritti 
Vitruvio  trasse  le  principali  istituzioni  per  forroare  i descritti  precetti;  pcrclii 
questi  si  trovano  adattarsi  alle  cose  narrate  sulle  invenzioni  di  Ermogene. 
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teinpj  in  vece  si  rinvengono  Ira  i monumenti  di  architet- 
tura romana  ordinati  in  tal  modo.  Ed  a questo  riguardo 
primieramente  osserveremo  che  una  tale  disposizione  deve 
essere  derivata  da  quei  tempj  prostili  che  avevano  lungo 
le  pareti  laterali  delle  celle  replicati  gli  aspetti  delle  ante 
che  vi  erano  nelle  estremità;  perchè  questi  precisamente 
figuravano  come  le  mezze  colonne  situate  in  egual  modo 
nei  fianchi  dei  tempj  pseudnperipteri.  Quindi  benché  si 
abbia  già  dato  qualche  cenno  sulla  stessa  disposizione 
nel  riportare  i tempj  di  Ercole  a Cori,  e di  Giove  in  Ostia, 
pure  ne  esibiamo  un  nuovo  esempio  con  un  piccol  tempio 
di  Paimira  delineato  nella  Tav.  LIV,  onde  maggiormente 
dimostrarne  la  provenienza  dello  stesso  sistema.  Per  primo 
esempio  poi  degli  pseudoperipteri  considereremo  quello  di 
Tivoli  situato  a lato  del  rotondo  di  sopra  descritto,  e de- 
lineato nella  stessa  Tav.  LIV;  perchè  questo  tempio  sem- 
bra e.ssere  di  maggiore  antichità.  Si  trova  questo  formato  con 
quattro  colonne  nel  prospetto,  ed  otto  tra  intiere  e mezze 
colonne  nei  lati.  Circa  simil  disposizione  aveva  il  tempio, 
che  si  dice  della  Fortuna  Virile,  esistente  in  Roma  vicino 
al  Tevere,  e delincato  nella  Tav.  LVI;  poiché  esso  ha  pa- 
rimenti quattro  colonne  nel  prospetto  e sette  nei  lati.  La 
sua  architettura  poi  presenta  un  bell’esempio  della  ma- 
niera jonica  cosi  poco  impiegata  dai  Romani  neU’ediSca- 
zione  dei  loro  tempj.  Altro  maggiore  esempio  di  tal  genere 
di  tempj  lo  troviamo  in  quello  di  Nimes,  che  riportiamo 
nella  Tav.  LV.  Esso  ha  sei  colonne  nel  prospetto  con  un- 
dici nei  lati,  comprese  sempre  le  colonne  incorporate  nelle 
pareti  della  cella.  Il  Palladio  poi  ci  rappresenta  in  tal  mo- 
do ordinato  quel  tempio,  di  cui  rimangono  tutt’ora  le  sei 
colonne  del  prospetto  con  due  dei  fianchi  a piedi  del  Cam- 
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pidoglio  verso  il  foro  Romano;  ma  ora  non  si  rinviene  più 
alcun  documento  per  confermare  la  verità.  Dai  disegni,  che 
si  hanno  di  Giuliano  da  San  Gallo,  si  conosce  essere  stato 
in  tal  modo  architettato  il  tempio  di  Pozzuoli  di  cui  ri- 
mangono diverse  colonne  corintie  incorporate  nelle  pareti 
della  cattedrale  di  tale  città.  Inoltre  su  questo  genere  di 
disposizione  conviene  osservare,  che  se  essa  presentava  l’av- 
vantaggio di  somministrare  una  cella  della  maggior  gran- 
dezza, che  si  potesse  ricavare  nello  spazio  occupato  dal 
tempio,  toglieva  poi  a’tempj  stessi  quella  incontrastata 
bellezza  che  offrono  le  colonne  isolate  nei  peristilii  aperti 
e praticati  in  tutto  il  d’ intorno  degli  edihzj. 

TEMPI  DI  VARIA  FORMA.  Oltre  alle  indicate  spe- 
cie di  tempj , che  quantunque  di  forme  irregolari  pure  si 
trovano  in  certo  modo  adattarsi  con  le  cose  che  sono  regi- 
strate negli  scritti  di  Vitruvio,  altre  se  ne  rinvengono  tra 
i monumenti  antichi  che  sono  meno  comuni,  e che  non 
si  possono  definire  con  regole  generali.  E tra  questi  tempj 
primieramente  considereremo  quello  celebre  della  Con- 
cordia situato  in  capo  al  foro  Romano  sotto  al  Campido- 
glio, il  di  cui  piantato  si  è in  parte  scoperto  in  questi  ul- 
timi anni,  e si  è trovato  essere  stato  formato  nel  modo 
che  esibiamo  delineato  nella  Tav.  LVII.  L’aspetto  d’ avanti 
ossia  il  pronao,  era  ordinato  bensì  come  quello  dei  tempj 
prostili  esastili,  ma  poi  la  cella  stava  posta  per  così  dire 
in  senso  opposto:  onde  per  la  maggior  sua  larghezza  ne 
sporgeva  in  fuori  una  parte  in  ciascun  lato.  Questa  dispo- 
sizione deve  ivi  essere  stata  prodotta  dal  bisogno  di  avere 
una  grande  cella  per  le  adunanze  del  Senato , che  si  so- 
levano in  essa  frequentemente  tenere  ; e siccome  mancava 
lo  spazio  onde  estendersi  per  il  lungo,  stante  che  si  trovava 
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al  ridosso  del  monte  c delle  sostruzioni  capitoline,  così  si 
dovette  dilatare  in  largo.  E tale  disposizione,  benché  per 
questa  parte  riescisse  difettosa,  pure  doveva  presentare  bcl- 
l’aspetto;  onde  per  un  ingegnoso  ritrovato  dell’ architetto, 
che  ebbe  la  direzione  del  tempio,  si  deve  considerare. 

Circa  eguale  aspetto,  che  aveva  il  descritto  tempia 
della  Concordia,  doveva  presentare  il  piccolo  tempio  d’Isi- 
de  a Pompei:  ma  però  con  maggior  ampiezza,  sontuosità  e 
magnificenza,  non  che  eleganza  di  stile.  Esso  avea  parimenti 
nei  lati  dei  pronao  due  piccole  edicole,  che  sporgevano  in 
fuori;  e la  sua  cella  era  più  larga  che  lunga  Tav.  LVIII. 
Con  la  cella  circa  quadrata  si  mostrano  essere  stati  gli  al- 
tri piccoli  tempj  pure  esistenti  in  Pompei  creduti  esser 
sacri  ad  Esculapio  ed  a Mercurio,  e che  si  riportano  deli- 
neati nella  stessa  Tav.  LVIII.  Il  motivo  di  aver  data  alla 
cella  di  questi  tempj  la  forma  meno  lunga  di  quanta  si 
conveniva,  deve  essere  derivato  pure  dalla  ristrettezza  del 
luogo,  benché  siano  essi  stati  architettati  su  di  assai  pic- 
cole proporzioni.  Sulla  forma  decisamente  quadrata  ab- 
biamo cognizione  che  fosse  stato  stabilito  il  piccolo  e ben 
celebre  tempio  di  Giano  quadrifonte,  che  esisteva  nel  foro 
Transitorio,  di  cui  vuoisi  che  se  ne  sia  conservata  memo- 
moria  in  un  antico  bassorilievo  in  marmo , ed  essere  stato 
formato  nel  modo  che  si  offre  delineato  nella  Tav.  LXXVIII. 
Similmente  ordinati  su  varia  forma  dovevano  essere  quei 
piccoli  tempj , o edicole , che  vi  erano  in  molti  luoghi  della 
città , e nei  recinti  dei  medesimi  tempj  maggiori  ; per  i 
quali  ora  non  si  potrebbero  certamente  ritrovare  le  regole 
con  cui  furono  comunemente  architettati,  se  non  che  se- 
guendo arbitrarie  supposizioni  contro  al  divisamento  che 
ci  siamo  proposti  di  seguire. 
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Tra  i tempj  di  maggior  grandezza,  che  furono  ordi- 
nati con  forme  non  tanto  comuni,  osserveremo  solo  quello 
che  stava  sul  Quirinale,  e che  abbiamo  riconosciuto  esse- 
re stato  dedicato  al  Sole;  imperocché  tale  tempio,  benché 
rimangano  soltanto  alcuni  pochi  resti  fuori  d'opera  della 
sua  architettura,  ma  per  essere  stata  ricercata  la  sua  strut- 
tura da  quasi  tutti  i nostri  maestri  del  risorgimento.  Io 
troviamo  da  essi  rappresentato  sotto  varj  aspetti.  Quindi 
seguendo  ciò  che  fu  creduto  più  probabile  dì  adottare,  sì 
è supposto  nell’  intiero  suo  stato,  e come  si  rappresenta 
delineato  nelle  Tav.  LIX  e LX.  Dalla  disposizione  ivi  sta- 
bilita apparisce  essere  stato  il  suo  prospetto  formato  da  do- 
dici colonne,  unico  esempio  di  tanta  estensione  che  ri- 
manga tra  ì monumenti  dei  Romani , come  era  unico  quel- 
lo del  tempio  celebre  di  Cerere  e Froserpina  in  Eieusi, 
tra  i monumenti  greci.  La  proporzione  poi  tra  la  lun- 
ghezza e la  larghezza  deireditizio  si  trova  essere  stata  circa 
simile  a quella  del  tempio  dì  Giove  Capitolino  di  sopra 
descritto.  Neirinterno,  ci  assicura  il  Palladio  in  specie,  che 
erano  due  ordini  di  colonne  l’uno  sopra  l’altro,  in  modo 
che  dovevano  questi  costituire  il  tempio  in  forma  degli  ipe- 
tri;  ed  infatti  il  carattere  della  divinità,  a cui  abbiamo 
stabilito  che  fosse  stato  dedicato,  comportava  un  tale  ge- 
dcre  di  tempj. 

POSIZIONE  DE’TEMPJ.  Si  trova  indicalo  nei  pre- 
cetti di  Vitruvio,  che  qualora  fosse  stato  libero  di  scegliere 
la  posizione  de’ tempj , si  dovevano  questi  collocare  in  modo 
che  il  simulacro  situato  nella  cella  fosse  rivolto  verso  occi- 
dente; affinché  coloro,  che  entravano  nel  tempio  per  im- 
molare e far  sacrihzj , riguardassero  nello  stesso  tempo 
l’oriente  e la  statua;  ed  anche  affinché  le  statue  stesse 
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sembrassero  sorgere  e rimirare  i sacrifieanli  e gli  oranti  : 
onde  di  nceessita  pure  le  are  degli  Dei  dovevano  riguar- 
dare l'oriente.  Allorché  poi  per  la  natura  del  luogo  non 
si  poteva  seguire  liberamente  l’indicato  sistema,  si  doveva 
cambiare  la  direzione  e situare  in  modo  i tempj,  che  dai 
medesimi  si  fosse  potuto  scuoprire  la  maggior  parte  della 
città.  E parimenti  se  i sacrifìzj  si  facevano  lungo  i fiumi, 
come  in  Egitto  presso  il  Nilo,  dovevano  i tempj  riguar- 
dare le  sponde  del  fiume;  e eosi  se  si  erigevano  lungo  le 
vie,  si  avevano  a porre  in  maniera  che  i passeggicri  po- 
tessero vederli,  e fare  le  dovute  salutazioni  dalla  parte  del 
loro  prospetto  (13).  Però  da  quanto  si  trova  indicato  da 
Igino  si  viene  a conoscere  che  i più  antichi  architetti  pone- 
vano i loro  tempj  verso  occidente,  ma  poscia  si  disposero  in 
opposta  direzione,  cioè  verso  oriente  (1^)-  I Parimenti  da 

(13)  Àedes  autem sacrae  deorum  immortaliumad  rtgiones^  quas  spe^ 
ctare  debent  ^ sic  erunt  constiUiendae  ^ u/i,  si  nulla  rafie  impedierit , lìbe^ 
raque  fuerit  potestas  aedis , signum  quod  erit  in  cella  collocafum  , specfet 
ad  vesperiinam  coeli  regionem  , ufi  qui  adierint  ad  aram  immolantes  aut 
sacrificia  facirnfes  ^ spectent  ad  partem  coeli  orien/iset  simulacrum]^  quod 
quod  crii  in  aede^  ei  ita  vota  suscipientcs  contucantur  aedem  et  orirnfem 
coeliy  ipsaqne  sirmtìacra  vìdeantur  exorientia  contueri  supplicantes  et  sa^ 
gri/ìcanieS  f quod  aras  omnes  deorum  necesse  esse  viJeaiur  ad  orientem 
spedare*  Sin  autem  loci  natura  inteipellaverit  ^ fune  convertendae  suni 
earum  aedium  constituHones  ^ uti  qttam  plurima  pars  moenium  e templis 
deorum  conspiciatur,  Item  si  secundum  Jlumina  aedes  sacrae Jient  y ita  uti 
^gypto  circa  Nilum^  ad Jluminis  rìpas  videntur  spedare  debere.  Simili^ 
ter  si  circum  vias  puhlicas  erunt  aedificia  deorum^  ita  constituautur^  uti 
praetereuntes  possint  respicere  et  in  cospectu  saluiationes  Jacere,  {yitruvio 
Lib.  ly,  c»  5.)  Parimenti  in  un  antico  frammento  delPopera  di  Frontino  inti- 
tolata De  limitibus%  si  trova  indicato  essersi  dagli  antichi  architetti  situali  i 
delubri  verso  occidente.  Et  sicut  quidam  garriant  architecti  delubra  in 
occidentem  recte  spedare  seripserunt* 

(14)  jéntiqui  architecti  in  occidentem  tenqda  spedare  recte  scripse^ 

ri/w/,  postea  placuit  omnem  relìgionem  eo  con^trtere  ex  ea  parte 

eoelì  terra  illwninatur.  [Igino  De  Limitihus). 
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Plutarco  nella  vita  di  Numa  venne  indicato  essere  stato 
stabilito  da  questo  principe  che  i tempj  ti  fossero  costruiti 
in  modo  che  si  trovassero  rivolti  verso  oriente.  Cosi  varia- 
tamente si  dicono  essere  stati  situati  dagli  antichi  i loro  tem- 
pj. Ora  considerando  la  posizione  di  aleuni  di  quei  tempj, 
che  sembrano  essere  stati  innalzati  con  libera  disposizione, 
e primieramente  quello  del  Sole  poe’anzi  descritto,  perche 
si  trova  questo  avere  una  precisa  direzione  retta  eolia  linea 
meridionale,  vediamo  che  non  stava  rivolto  verso  occi- 
dente, come  prescrisse  Vilruvio,  ma  bensì  verso  oriente 
Tav.  I.  Reg.  VII;  ed  una  tal  disposizione  era  stata  eviden- 
temente adottata,  perche,  essendo  il  tempio  dedicato  al 
Sole,  si  trovasse  rivolto  verso  il  sole  nascente.  Il  celebre 
tempio  di  Giove  Capitolino,  benché  ora  non  rimanga  più 
alcuna  traccia  della  sua  costruzione,  si  conosce  ch’era  rivol- 
to verso  mezzogiorno,  come  Dionisio  l’assicura.  Il  Panteon 
pure  celebre,  ed  edificato  di  pianta  con  libera  disposizione 
nel  Campo  Marzio,  si  vede  rivolto  decisamente  verso  set- 
tentrione Tav.  I.  Reg.  IX.  Onde  da  questi  esenipj,  che 
sono  tratti  dai  principali  edifizj  di  Roma,  si  può  conoscere 
che  in  diiferentc  modo  venivano  dagli  antichi  collocati  i 
loro  tempj , anche  in  epoche  diverse , come  in  diverse  epo- 
che si  trovano  essere  stati  innalzati  i citati  edifizj.  Per  quei 
tempj  che  si  dovettero  adattare  più  alla  natura  del  luogo, 
che  a qualunque  determinato  piano,  si  deve  credere  che 
benissimo  venissero  situati  in  modo  da  far  prospetto  verso 
le  sponde  di  quei  fiumi,  o le  vie  su  cui  stavano  collocati, 
giacché  sarebbero  stati  assai  poco  approvati  se  si  fossero 
trovati  disposti  altrimenti;  onde  su  di  ciò  non  crediamo  ne- 
cessario di  riportarne  esempj.  Maggiormente  crediamo  do- 
verci dispensare  da  questo,  perché  se  si  trovassero  esempj 
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in  contrario,  non  si  saprebbe  ora  conoscere  il  vero  motivo 
che  indusse  a lasciare  tale  pratica.  Quindi  invece  di  trat- 
tenersi nel  fare  altre  ricerche  su  tale  varia  situazione  dei 
tempj,  ci  occuperemo  di  conosoere  il  più  comune  metodo 
con  cui  venivano  questi  circondati  da  recinti  di  fabbrica 
allorché  la  località,  eia  loro  destinazione  lo  richiedeva. 

RECINTI  DI  TEMPJ.  1 principali  tempj  degli  antichi 
ed  anche  alcuni  dei  più  comuni,  si  trovano  essere  stati 
circondati  con  portici  o recinti  semplici  di  mura,  secondo 
la  grandezza  dell'area  che  gli  slava  intorno,  ed  il  genere 
di  architettura  con  cui  erano  ordinati.  Per  conoscere  le  pra- 
tiche tenute  nei  tempj  di  minor  grandezza,  ci  rivolgeremo 
agli  ediBzj  di  Pompei;  perché  ivi  si  sono  conservate  le  più 
piccole  parti , che  in  ogni  altro  luogo  furono  distrutte.  Ed 
esempj  di  tre  dilTerenli  maniere  ne  offrono  i tempj  deli- 
neati nella  Tav.  LVIII  ; cioè  un  primo  metodo  più  sem- 
plice, per  avere  solo  un  piccol  portico  formato  da  due  sole 
colonne  collocate  nell’ingresso  del  recinto,  si  rinviene  nel 
tempietto  detto  di  Esculapio  situato  vicino  al  teatro  del- 
la stessa  città.  Altro  poco  più  nobile,  composto  parimenti 
solo  di  un  portico  nell’ingresso,  ma  alquanto  più  grande 
e con  le  mura  laterali  decorate  con  pilastrate  , ne  presenta 
esempio  il  tempio  detto  di  Mercurio  situato  vicino  al  foro. 
Ed  un'altro  metodo  anche  poco  più  nobile,  perchè  circon- 
dato tutto  l’intorno  da  portici  a guisa  di  atrio,  si  rinviene 
nel  ben  celebre  tempio  d’ Iside  esistente  vicino  ai  teatro  sud- 
detto. Però  in  questo  recinto  non  si  aveva  l'ingresso  dalla 
parte  di  faccia  al  prospetto  del  tempio,  come  negli  altri 
tempj,  e come  si  conveniva,  ma  in  un  fianco,  rivoltando 
poi  verso  la  fi:onte  per  una  specie  d’intercolunnio  maggiore 
praticato  nel  mezzo  del  portico  di  prospetto.  Si  deve  osser- 
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vare  poi  sulla  disposizione  dei  citati  tre  csempj , che  nei 
primi  due  il  tempio  stava  situato  in  fondo  del  recinto , men- 
tre in  quest’ultimo  era  posto  isolato  nel  mezzo.  Altro  esem- 
pio anche  alquanto  più  grande  di  un  recinto  circondato 
tutto  l’intorno  da  portici,  si  trova  nel  tempio  detto  di  Ve- 
nere che  esiste  vicino  al  foro  di  detta  città,  e che  vedesi 
delineato  nella  Tav.  XGI,  cogli  altri  edifizj  che  stavano 
nella  stessa  località. 

Alcune  tracce  di  recinti  di  maggior  grandezza,  e con 
più  nobile  architettura  costrutti,  si  rinvengono  tra  i mo- 
numenti di  Roma  antica;  e principalmente  ne  offre  un’e- 
sempio quello  che  stara  intorno  ai  tempj  di  Giove  e di 
Giunone,  e che  si  diceva  il  portico  di  Ottavia  Tav.  XXL 
Si  trova  questo  essere  stato  formato  con  portici  aperti  tut- 
t’ intorno;  laonde  propriamente  come  portico  veniva  consi- 
derato, benché  servisse  di  recinto  ai  due  indicati  tempj.  Nel 
suo  principale  ingresso  era  un  portico  di  maggior  gran- 
dezza, di  cui  ne  esistono  ragguardevoli  avanzi.  Questo 
metteva  nello  spazio  compreso  tra  i due  tempj , e serviva 
di  nobile  ornamento  all’intiero  recinto  del  portico.  Un 
tal  genere  di  decorazione,  quale  vedesi  impiegata  nell’in- 
gresso principale  dei  recinti  sacri,  sembra  essere  stata  de- 
dotta da  quella  specie  di  portici  che  i Greci,  perchè  pone- 
vano avanti  le  pcAte,  dicevano  propilei  come  si  è dimo- 
strato nell’architettura  greca.  Ma  in  questo  caso  siccome  il 
recinto  era  tutt’ intorno  aperto,  così  pure  il  detto  ingresso 
non  avea  le  porte,  come  si  praticava  nei  propilei. 

Esempio  di  un  recinto  edificato  con  forma  più  pro- 
pria e con  la  maggior  magnificenza,  sì  rinviene  in  quello 
che  stava  intorno  al  tempio  di  Venere  e Roma,  architettato 
da  Adriano  imperatore.  Benché  di  questo  avanzino  soltanto 
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alcune  colonne  rovesciate  al  suolo  e poche  tracce  del  suo 
piantato,  pure  dalle  ultime  scoperte  fatte  si  è conosciuto 
che  per  due  lati  maggiori  era  composto  di  una  fila  di  co- 
lonne poste  neU'intcrno,e  neU’esterno  chiuso  da  una  parete; 
mentre  nei  due  lati  minori  erano  due  file  di  colonne,  nel 
modo  che  si  offre  delineato  nella  Tav.  XXXll.  Tanto  nel 
suo  principale  ingresso,  quanto  nei  meazo  dei  iati,  si  co- 
nosce che  eranvi  dei  portici  maggiori,  come  quello  di  mezzo 
del  sovraindicato  portico  di  Ottavia:  ma  però  in  quei  dei 
lati , ove  corrispondeva  il  muro,  dovevano  esistere  pure  le 
porte  come  nei  propilei  dei  Greci;  ed  in  quello  di  pro- 
spetto semplicemente  il  portico  aperto,  poiché  un  portico 
aperto  doveva  essere  lungo  la  stessa  fronte.  Nel  resto  poi 
la  forma  del  recinto  secondava  quella  del  tempio. 

Altro  recinto  più  ampio,  ed  anche  di  varia  forma  , 
si  conosce  essere  stato  disposto  nei  lati  del  tempio  del  Sole 
sul  Quirinale  Tav.  LIX.  Allorché  si  costrusse  il  medesi- 
mo tempio  dovea  evidentemente  questo  recinto  prottrarsi 
pure  nella  parte  d’avanti  per  una  certa  estensione;  ma  ve- 
nendo nel  seguito  in  tale  località  edificale  le  terme  di  Co- 
stantino, si  ridusse  questo  solo  nei  lati,  racchiudendo  però 
sempre  un’ampio  spazio;  ed  il  tempio  si  trovava  situato  in 
tal  modo  in  mezzo  a due  specie  di  aree,  che  comunica- 
vano tra  loro  altro  per  un  ristretto  tratto  di  spazio  aperto 
nella  parte  d’avanti.  Non  era  questo  recinto  formalo  con 
portici,  come  i di  sopra  descritti,  ma  con  semplici  mura 
decorate  con  diversa  specie  di  nicchie;  onde  doveva  pre- 
sentare meno  bell’ aspetto.  Si  saliva  in  ambo  i lati  di  que- 
sto recinto  dalla  parte  posteriore  del  tempio  col  mezzo  di 
grandissime  scale  co^ierte  di  fabbrica,  di  cui  ne  avanzano 
ragguardevoli  resti. 
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Di  altra  specie  di  recinto,  formato  da  portici  tutto 
intorno  il  tempio,  ne  offre  esempio  quello  del  tempio  del 
Sole  in  Paimira  Tav.  XXIX.  Racchiudeva  questo  un'am- 
pia area  intorno  al  tempio,  e per  tre  lati  era  formato  con 
|K>rtici  doppj,  e semplici  nel  quarto  lato,  in  cui  si  trovava 
l’ingresso  principale,  ma  però  di  egual  larghezza  di  quei 
eh’ erano  doppj.  Era  tale  principale  ingresso  decorato  con 
portico  di  maggior  grandezza  degli  altri  ; e siccome  il  re- 
cinto era  tutt’ intorno  chiuso  dg  mura,  così  venendovi  ad 
essere  le  porte,  prendeva  questo  la  forma  dei  propilei  dei 
Greci  di  sopra  indicati.  Quest’ingresso  poi  non  corrispon- 
deva nel  mezzo  della  fronte  del  tempio:  ma  in  un  lato, 
ove  era  stata  praticala  malamente  una  porta  tra  le  colonne 
del  peristilio:  onde  da  ciò  si  deve  dedurre  che,  conside- 
rando il  tempio  di  costruzione  anteriore , venisse  in  seguito 
aggiunto  il  recinto,  e volendolo  regolare  a seconda  delle 
disposizioni,  che  erano  dalle  adjacenze  prescritte,  si  fosse 
in  certo  modo  adattata  al  medesimo  la  distribuzione  del 
tempio,  come  dimostreremo  meglio  nella  sua  particolare 
descrizione. 

Forma  più  varia  e meno  comune  di  recìnto  si  rin- 
viene in  Balbec  avanti  ed  intorno  al  celebre  tempio  detto 
di  Giove  Eliopolitano,  e delineato  nella  Tav.  XXXIV.  Si 
è trovato  questo  essere  composto  di  un  portico  esterno 
avanti  le  porte,  che  si  direbbe  propileo, ossia  vestibolo,  secon- 
do quanto  abbiamo  accennato.  Quindi  di  un  atrio  esagono 
circondato  da  portici  suddivisi  in  varj  modi  : ed  in  seguito 
del  recinto  maggiore  quadrangolare  circondato  pure  da 
portici  suddivisi  in  differenti  maniere,  a somiglianza  quasi 
di  quei  che  stavano  intorno  le  terme  innalzate  in  pari  tem- 
po alla  costruzione  di  questo  edifizio  dai  Romani.  11  tem- 
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pio  poi  stava  in  fondo  di  tale  recinto  maggiore,  uniforman- 
dosi in  certo  modo  così  alle  disposizioni , che  si  solevano 
dare  dai  Greci  asiatici  e dagli  Egiziani  ai  loro  maggiori 
tempj. 

Questi  recinti , allorché  venivano  ordinati  con  rego- 
lare architettura,  ed  in  modo  da  lasciare  avanti  al  tempio 
un'ampia  area,  erano  detti  anche  fori  dai  Romani , e sotto 
quest’aspetto  saranno  alcuni  di  questi  inseguito  da  noi  con- 
siderati. Pertanto  indicheremo  che  in  tal  modo  era  stato 
da  Cesare  architettato  il  recinto  intorno  al  suo  tempio  di 
Venere,  che  si  disse  pure  atrio,  perché  ne  aveva  la  stessa 
forma.  Così  quello  di  Augusto  fatto  intorno  al  tempio  di 
Marte  Ultore;  e così  quello  di  Domiziano  eretto  avanti  ai 
tempio  di  Pallade.  Quindi  pure  in  circa  simil  modo  doveva 
essere  costrutto  quello  intorno  al  celebre  tempio  della  Pace, 
trhe  pure  si  diceva  foro:  e tutte  queste  disposizioni  si  tro- 
vano disegnate  nella  Tav.  LXXXIV.  Ma  questa  specie  di 
recinti,  che  costituivano  i fori,  erano  distinti  dai  recinti 
proprj  dei  tempj , in  quanto  che  dovevano  avere  basiliche, 
curie,  e tutti  quei  luoghi  ch’erano  necessarj  a trattar  gli 
affari  ed  a giudicar  le  cause. 

Per  dare  un’ idea  poi  di  tutti  quegli  apparecchj  di  fàb- 
brica, che  si  ponevano  avanti  ai  tempj  della  maggior  cele- 
brità, e che  erano  regolati  più  secondo  la  natura  del  luogo, 
che  secondo  qualunque  specie  di  determinato  piano,  ci  ri- 
volgeremo al  celebre  tempio  della  Fortuna  in  Preneste; 
che  offriamo  delineato  nelle  Tav.  LXII  e LXIII.  Siccome 
(juesto  tempio  stava  situato  sul  dorso  del  monte,  ed  a rag- 
guardevole elevazione;  così  per  giungere  al  medesimo  si 
praticarono  grandi  scale  in  vario  modo  distribuite,  luoghi 
di  riposo  e di  ornamento  decorati  con  fabbriche  diverse,  e 
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portici  di  Taria  specie,  in  modo  che  dovevano  presentare 
un'aspetto  veramente  maestoso,  e rendere  sempre  più  sor- 
prendente l’accesso  al  tempio.  Tutti  questi  apparecchj  di 
fabbrica  si  estendevano  su  di  uno  spazio  assai  grande,  e 
quanto  incirca  ora  si  trova  occupalo  dalla  moderna  città 
di  Palestrina:  e con  quanto  decoro  fossero  questi  luoghi 
ornati  lo  dimostrano  le  rovine  supesliti,  le  sculture  rinve- 
nute ed  in  specie  il  ben  celebre  musaico  che  colà  esiste 
tuttora,  benché  trasportato  in  altro  luogo  vicino.  Circa 
simile  disposizione  dovevano  avere  altri  tempj  celebri  degli 
antichi,  ed  in  specie  quello  di  Ercole  in  Tivoli , nei  di  cui 
portici  soleva  per  diporto  trasferirsi  Augusto  spesso  a pas- 
seggiare. Tali  sono  tutte  le  principali  disposizioni  che  spet- 
tano alia  forma  del  piantato  dei  temp),e  che  costituivano 
i generi  e le  specie  dei  medesimi  edifizj  tanto  di  forma 
regolare  quanto  irregolare.  Premesse  queste  passeremo  con 
ordine  ad  esaminare  le  disposizioni  impiegate  nelle  eleva- 
zioni dei  medesimi  edifizj  sacri,  e segnatamente  nei  tre 
generi  delle  colonne  che  ne  componevano  la  loro  princi- 
pale struttura.  ' ' ■ 
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CAPITOLO  IV. 

DIFFERENTI  GENERI  DI  COLONNE 
ADATTATI  AI  TEMPJ 


l^iccotne  i dìfTerenti  generi  delle  colonne  e le  altre  parli 
che  spettano  alle  medesime,  e che  costituiscono  le  tre  di- 
stinte maniere, eranodagliantichi  principalmente  impiegati 
neU’ornamento  dei  tempj,  e ne  formavano  essi  quasi  per 
intiero  la  loro  struttura;  cosi  descrivendo  particolarmente 
siffatte  maniere  compiremo  di  riferire  quanto  risguarda 
l’architettura  dei  medesimi  edifizj  sacri,  i quali  si  sono  ora 
considerati  solo  in  tutto  ciò  che  può  essere  relativo  alla 
loro  disposizione  del  piantato.  Nè  già  ci  occuperemo  in 
questi  ragionamenti  di  rintracciare  le  orìgini  ed  i me- 
todi che  furono  tenuti  primieramente  nell’ impiegare  tali 
parti  essenziali  delle  fabbriche;  poiché,  come  già  abbia- 
mo dimostrato,  i Romani  non  inventarono  maniere  nuo- 
ve di  fabbricare:  ma  adottando  l’architettura  dei  Greci, 
seguirono  soltanto  le  pratiche  già  da  essi  stabilite  in  questa 
arte,  e se  in  qualche  parte  variarono  o aggiunsero , non 
produssero  una  maniera  distìnta  da  potersi  considerare  co- 
me originaria.  Onde  siccome  tre  erano  i generi  delié  co- 
lonne stabiliti  dai  Greci,  così  in  egual  modo  venivano  di- 
stinte le  maniere  nelIeoperedeiRomani,le  quali  si  dicevano 
dorica,  jonica  e corintia.  Però  su  di  quest’  ultima  maniera 
più  ampiamente  potremo  intrattenerci  ; poiché  essendo 
quella  che  più  comunemente  venne  impiegata  dai  Romani, 
ci  offre  maggior  numero  di  monumenti.  Pertanto  seguendo 


Digilizod  by  Google 


CAP-  IV-  TRE  GENIERI  DI  GOLORNE  SIS 
l’ordine  stabilito  ciascuna  distinta  maniera  in  particolare, 
imprenderemo  a descrivere  ed  a conoscerne  le  loro  varie 
simmetrie.  Quindi  è da  avvertire  che  non  si  può  conve- 
nientemente seguire  l’ordine  tenuto  da  Vitruvio  nelle  de- 
scrizioni di  queste  distinte  maniere:  poiché  egli  avendo 
palesemente  tratti  i suoi  preeetti  dagli  scritti  degli  architetti 
della  Grecia  asiatica,  ove  la  maniera  jonica  era  quasi  la 
sola  posta  in  uso,  si  diede  cosi  primieramente  a descrivere 
le  parti  componenti  i tempj  a seconda  della  indicata  ma- 
niera; e sulla  dorica  e corintia  ne  scrisse  in  seguito,  come 
per  supplemento  ai  suoi  particolari  precetti.  Inoltre  lo  stesso 
Vitruvio  considerò  la  prima  di  tali  maniere  essere  alquanto 
difettosa;  mentre  conosciamo  essere  stata  la  principale,  e la 
più  comunemente  posta  in  uso  da  tutti  i popoli  della  Gre- 
cia propria.  Onde  noi  in  questi  ragionamenti,  seguendo 
l’ordine  più  comunemente  stabilito,  considereremo  prima 
la  dorica,  quindi  la  jonica  e per  ultima  la  corintia, invece  di 
dare  la  preferenza  alla  jonica;  e poscia  dimostreremo  il 
modo  con  cui  queste  tre  maniere  distintamente  vennero 
impiegate  nella  costruzione  dei  tempj. 

MANIERA  DORICA.  L’unica  maniera  che  avevano 
in  comune  gli  Etruschi  coi  Greci,  era  la  dorica:  poiché  di 
opere  erette  colla  jonica  e corintia  non  se  ne  conoscono 
esempj  presso  i primi  dei  detti  popoli:  e siccome  i Romani 
alcune  pratiche  nell’arte  dell’edificare  le  dedussero  dagli 
Etruschi;  cosi  cominceremo  per  dare  qualche  idea  intorno 
al  modo,  con  cui  questi  impiegarono  la  maniera  dorica.  Né 
in  questi  brevi  cenni  ci  accingeremo  a dimostrare  essere 
stata  la  maniera  toscana  in  gran  parte  simile  a quella  dei 
Greci , e non  avere  costituito  un  genere  di  colonne  distinte, 
perché  gik  nella  parte  dell’architettura  greca  abbastanza 
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abbiamo  provata  la  insussistenza  di  una  tale  opinione 
esposta  in  particolare  da  coloro  che  intesero  di  formare 
un  genere  particolare  di  architettura  denominata  toscana: 
ma  solo  indicheremo  quelle  piccole  diversità  che  erano 
prodotte  più  dalla  qualità  dei  materiali,  con  cui  gii  Etru- 
schi edificavano  i loro  temp),  che  da  porticolari  invenzio- 
ni, e che  sono  da  Vitruvio  designate.  Però  siffatte  parti- 
colari pratiche,  venendo  adottate  dai  Romani,  produssero 
una  maniera  dorica , che  era  alquanto  differente  da  quella 
costantemente  conservata  nelle  fabbriche  dei  Greci,  onde 
dorico  romano  si  potrebbe  siffatto  metodo  denominare  se 
già  col  titolo  generale  di  architettura  romana  non  si  fosse 
questa  parte  distinta. 

Alte  sette  diametri  dovevano  essere  le  colonne  ordi- 
nate all’tiso  toscano,  secondo  Vitruvio,  e rastremate  nella 
sommità  di  un  quarto  della  grossezza  inferiore.  Le  basi  do- 
vevano essere  alte  mezzo  diametro,  e composte  di  un  plinto 
tondo  alto  la  metà  della  grossezza,  ed  al  di  sopra  un  toro 
con  il  listello  della  stessa  altezza  del  plinto.  L’altezza  del 
capitellodoveva  corrispondere  alla  metà  della  stessa  grossezza 
di  colonna , e la  larghezza  del  suo  abaco  eguale  ad  una 
delle  dette  grossezze.  Tale  altezza  del  capite' lo , dividendosi 
in  tre  parti,  una  si  doveva  dare  al  plinto,  che  stava  in- 
vece dell'abaco,  l’altra  all’ovolo,  e la  terza  all’astragalo 
con  il  listello  (1).  E questo  è tutto  ciò  che  venne  prescritto 

(1)  Eaequt  tini  ima  crastitudine  altitudinis  parte  sepiimat  aititudo 
tenia  parte  latitudini*  templi  y summat^ue  columna  quarta  parte  .crassi- 
tudinis  imae  contrahatur.  Spinse  earum  altee  dimidia  patte  crassitudini* 
Jiant  ’ haheant  ^irae  earum  fdinthum  ad  circinum  altam  tuae  crassitudi"- 
nis  dimidia  parie  t forum  intuper  cum  espophy^i  crauttm^  quantum  plin- 
ihu*.  Capitali  aititudo  dimidia  cras*itudini*\  abaci  latitudo^  quanta  ima 
erassitudo  colsimnaey  capitulique  crasùtudo  dividatur  i>i  parte*  tte*iequi~ 
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da  Vitruvio  a rigurado  delle  proporzioni  delle  colonne  fatte 
airuao  toscano.  Le  altre  parti  poi , che  stavano  sopra  tali 
colonne,  venendo  fatte  con  legni  e con  altri  materiali  di 
poca  solidità,  non  potevano  formare  un  genere  distinto,  nè 
essere  determinato  con  regolari  precetti , e nè  abbastanza 
solido  da  potersi  considerare  aver  appartenuto  ad  una 
struttura  di  fabbrica  nobile.  Dalle  cose  indicate  a riguardo 
delle  colonne  però  si  conosce,  che  con  circa  le  stesse  pro- 
porzioni erano  ordinate  le  doriche  dei  Romani  ; poiché 
tanto  i sette  diametri,  prescritti  per  l’altezza,  quanto  il  ca- 
pitello col  collarino  avevano  in  comune,  e solo  tra  loro 
differivano  nelle  basi  sottoposte  alle  toscane,  come  nel  se- 
guito osserveremo;  mentre  le  colonne  greche  erano  comu- 
nemente di  proporzioni  più  basse  ed  avevano  il  capi- 
tello in  altro  modo  formato.  Onde  si  può  stabilire  che  da 
tali  pratiche  ne  sia  derivata  in  certo  modo  la  maniera  di 
ordinare  le  colonne  doriche  dei  Romani,  ritenendo  però 
le  disposizioni  del  sopraornato  approssimativamente  simili 
a quelle  della  maniera  greca,  giacché  dal  modo  con  cui 
erano  fatte  le  parti  superiori  nella  designata  maniera  to- 
scana, non  si  poteva  dedurre  alcuna  buona  disposizione. 

Considerando  poi  la  maniera  dorica  descritta  da  Vitru- 
vio,  che  doveva  essere  quella  più  comunemente  adoperata 
dai  romani  nel  tempo  in  cui  egli  scrisse  i suoi  precetti, si  tro- 
va prescritto  doversi  disporre  nel  modo  seguente.  Allorché 
vi  era  stabilita  la  grossezza  delle  colonne,  si  doveva  dividere 
la  stessa  in  due  parti,  ed  una  di  queste  costituiva  il  modulo, 
modulus,  che  i Greci  dicevano  ifi/Sacngs.  L’altezza  delle  co- 
lonne, compreso  il  capitello,  si  doveva  fare  di  quattordici 

bus  una  plintbo  quae  est  prò  abaco  detur,  attera  echino,  tertia  hypo- 
traehelio  cui*  astragalo  et  apophfgi.  {Fitruv.  Uh.  IF.  c,  7.) 
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moduli;  l'altezza  del  capitello  un  modulo,  e la  sua  lar- 
ghezza due  ed  un  sesto.  La  detta  altezza  del  capitello  si 
aveva  poi  a dividere  in  tre  parli,  l’una  delle  quali  deter- 
minava il  pVmto , plinthus , colla  sua  cimasa,  cimatius,  l’al- 
tra l’ovolo,  ecAinus,  cogli  anelli,  amiulus,  e la  terza  il 
coWnino , hfpotrachelium.  Le  colonne  poi  si  dovevano  di- 
minuire da  capo,  secondo  la  proporzione  che  si  riferirà  per 
la  maniera  jonica.  L’altezza  dell’architrave,  epìstyUum^, 
doveva  essere  di  un  sol  modulo  compresala  lascia,  taenia\ 
e le  gocce,  guttae;  la  fascia  poi  un  settimo  di  un  modulo, 
e la  lunghezza  delle  gocce  sotto  la  fascia  in  corrispondenza 
dei  triglifi  col  loro  listello , si  doveva  stendere  per  una  se- 
sta parte  di  modulo.  La  larghezza  del  di  sotto  dell’archi- 
trave  doveva  corrispondere  al  collarino,  hjrpotrnchelium, 
superiore  della  colonna.  Sopra  l’architrave  si  avevano  a 
collocare  i triglifi,  colle  mctope, /7ieto/>ae,  alti  un 

modulo  e mezzo,  larghi  uno  nella  fronte,  e compartiti  in 
modo,  che  sulle  colonne  angolari,  e su  quelle  di  mezzo  stas- 
scro  sopra  i due  quarti  medii  delle  colonne,  e che  ne  en- 
trassero negl'intercolunnj  laterali  due,ed  in  quelli  di  mezzo 
tanto  d' avanti,  quanto  di  dietro  al  tempio  tre  in  ciascuna. 
Essendo  cosi  allargali  gli  spaz]  medii  potevano  passare  più 
comodamente  coloro  che  volevano  entrare  nella  cella.  La 
larghezza  dei  triglifi  si  doveva  dividere  in  sei  parti,  cinque 
delle  quali  erano  disposte  nel  mezzo , e le  due  metà  della 
sesta  a destra  ed  a sinistra;  poi  tra  l’una  e l'altra  delle  dette 
parti  vi  era  posto  un  regoletto,  femur,  che  dai  Greci  si 
diceva  pripc?-.  a lato  a questo  stavano  incavati  ad  angolo  ret- 
to due  canaletti , canaliculii  quindi  a destra  ed  a sinistra 
gli  altri  regoletti,  con  due  mezzi  canaletti  alla  estremità. 
Disposti  in  tal  modo  i triglifi,  le  metope,  che  stavano  tra 
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questi,  si  dovevano  fare  di  altezza  eguale  alla  larghezza:  c 
nelle  cantonate  le  mezze  metope  larghe  mezzo  modulo.  In 
tal  modo  operando,  credeva  Vitruvio,  che  tutti  i difetti 
della  distribuzione  delie  metope,  degli  intercolunnj  e dei 
lacunari,  per  l’eguaglianza  delle  divisioni,  venivano  ad  es- 
sere emendati. I capitelli  dei  triglifi  dovevano  essere  la  sesta 
parte  di  un  modulo.  Sopra  questi  capitelli  poi  si  situava  il 
gocciolatojo,  corona-,  il  di  cui  sporto  esser  doveva  eguale  ad 
una  metà  ed  un  sesto  di  modulo,  avendo  una  cimasa  do- 
rica di  sopra,  ed  un’altra  di  sotto:  e questo  gocciolatojo, 
con  le  sue  cimase,  doveva  avere  un  mezzo  modulo  di  al- 
tezza. Sotto  allo  stesso  gocciolatojo  si  dovevano  ripartire  a 
piombo  dei  triglifi  ed  al  mezzo  delle  metope  le  direzioni 
delle  vie,  viae,  e le  distribuzioni  delle  gocce,  guttae,  in 
modo  che  si  fossero  trovate  sei  gocce  in  lunghezza  e tre 
in  larghezza:  gl’intermedj  spazj  si  dovevano  lasciare  lisci, 
oppure  sculpirvi  dei  fulmini;  ed  all’estremitk  del  goccio- 
latjo  incidere  una  linea  che  dicevasi  scozia,  scotta.  Tutte 
le  altre  parti  che  componevano  i frontispizj  e le  cimase, 
fare  simili  si  dovevano  a quelle  che  si  furono  stabilite  per  la 
maniera  jonica.  Queste  proporzioni  erano  proprie  per  le 
opere  diastili:  ma  quando  si  volevano  fare  picnostili  e mo- 
notriglifi, allora  la  fronte  dell’edifizio,  se  era  tetrastila,  si 
divideva  in  ventidue  parti,  se  esastila  in  trentadue,  una 
delle  quali  esser  doveva  il  modulo,  con  cui  uniformandosi 
alle  cose  già  scritte,  si  compartivano  le  opere.  Così  sopra 
ogni  parte  dell’architrave  venivano  a corrispondere  due 
metope  ed  un  triglifo,  ed  in  tal  modo  lo  spazio  era  alquanto 
più  ampio  che  nelle  cantonate . In  corrispondenza  del 
mezzo  dei  frontispizj  lo  spazio  doveva  contenere  due  tri- 
glifi, e tre  metope;  e questo  venendo  ad  essere  perciò  più 
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largo,  era  anche  più  comodo  per  coloro  ch'entravano  nel 
tempio,  e nello  stesso  tempo  più  dignitoso  l’aspetto  dei 
simulacri.  Sopra  al  capitelli  dei  triglifi  si  doveva  fare  il 
gocciolatojo  come  c stato  poc’anzi  descritto,  e parimenti 
la  distribuzione  delle  gocce  e delle  vie  sotto  al  medesimo. 
Quindi  allorché  le  colonne  si  volevano  scannellare  , si 
avevano  a fare  venti  strie , striae  ,e  se  lasciare  liscie , venti 
angoli.  Scavando  le  strie,  si  doveva  descrivere  un  quadrata 
con  i lati  eguali  alla  larghezza  dell’incavatura,  e quindi 
facendo  centro  nel  mezzo  di  esso,  descrìvere  un  segmento 
di  circolo  che  toccasse  gli  angoli  del  quadrato , ed  avrebbe 
segnato  questo  la  curvatura  da  darsi  aH’incavamento  delle 
strie  (2). 

(2)  Frons  aedis  doricae  in  loto,  quo  rolamnat  cenUìtauntur,  divi- 
datur,  si  teirastj'los  eril,  in  partts  XXVII,  si  hexastylos,  XXXXIli 
ex  his  pars  una  erit,  modulus,  qui  grasce  t(i^órvc  dicitur , cuius  moduli 
conslilulione  ratiocinalionibus  eficiunlur  omnis  operis  distributiones.  Cras- 
situdo  adumnarum  erit  duorum  modulorum  ; alliludo  cum  capilulo  XIV j 
capituli  crassiludo  unias  moduli-,  latitudo  duorum  et  moduli  sexiae  partis. 
Crassitudo  capituli  dividatur  in  parles  tres,  e quibus  una  plinibus  cum 
eymatio  fiat,  altera  echinus  cum  anulis,  tertia  hypolrachelion.  Contraha- 
tur  columna  ita^  uti  in  tertio  libro  de  jonicis  est  scriptum.  Epistylii  alti~ 
tudo  unius  mudali  cum  taenia  et  gultis:  taeniae  moduli  seplima-,  guttarum 
longitudo  sub  taenia  coaira  triglyphos  alla  cum  regala  parte  sexta  mo- 
duli praependeat  : ilem  epistylii  latitudo  ima  respondeat  hypotrachelio 
summae  columnae,  Supra  epistylium  collocandi  sunt  triglypbi  cum  suis 
metopis  alti  unius  et  dimidiati  moduli , lati  in  fronte  unius  moduli , ita 
divisi,  ut  in  angularibus  columnis  et  in  mediis  cantra  tetrantes  medios 
sint  collocati,  et  intercolumniis  reliquie  bini,  in  mediis  pronao  et  postico 
temi.  Ita  relaralis  mediis  intervallis,  sine  impeditionibus  adilus  acce- 
dentibus  erit  ad  deorum  simulacra.  Triglyphorum  latitudo  dividatur  in 
parles  sex,  ex  quibus  quinque  partes  in  medio,  dune  dimidiae  dextra  ae 
sinistra  designentur:  regala  una  in  medio  deformetur  femur,  quod  groeee 
pvpif  dicitur-,  secundum  eam  canaliculi  ad  normar.  caeumen  impriman- 
lur.  Ex  ordine  eorum  dextra  ac  sinistra  altera  femora  constituantur,  in 
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Queste  sono  le  cose  che  Vitruvio  prescrisse  doversi  se- 
guire nel  disporre  la  maniera  dorica  nella  struttura  dei 
tempj,  non  considerando  però  quelle  parti  che  erano  co- 
muni con  gli  altri  generi  di  colonne  che  nel  seguito  esser- 


extremit  partihus  semicanalieuli  intervertantur»  Trigtypkis  ita  collocaiiif 
mfiopae’i  quae  sunt  inter  iriglypkos^  aetfue  eUtae  sint  quam  longae:  item 
in  extremis  anguUs  semintetopia  sint  impressa  dimidia  moduli  latitudine» 
Ita  enim  erit^  ut  omnia  uitia  et  metoparum  et  intei  columniorum  et  lacu- 
nariorum^  quod  aequales  divisionem  factae  erunt^  emendentur»  Trigly^ 
phi  capitala  sexta  parte  moduli  sant  facienda:  sopra  triglrphorum  capi^ 
tuia  corona  est  collocanda  in  proiectura  dimidia  et  sexta  parte  , habens 
cjrfnatium  doricum  in  imo^  nlterum  in  summo:  item  cum  eymatiis  corona 
Crassa  ex  dimidia  moduli»  Dividendae  autem  sunt  in  corona  ima  ad  per~ 
pendiculum  trigljrphorum  et  ad  medias  metopas  viarum  directiones  et  gut- 
tarum  distributiones  i7a,  u/i  guttae  sex  in  longitudinem^  tres  in  latitu- 
dinem  pateani:  reliqua  spatia%  quod  latiores  sunt  metopae  quam  triglyphi^ 
pura  relinquantur ^ aut  fulnùna  scalpantur\  ad  ipsumque  mentum  coronae 
incidatur  linea^  quae  scotta  dicitura  Reliqua  omnia^  tympanuy  simae,  co- 
ronae^  quemadmodum  sopra  scriptum  est  in  jonicis  ita  perjiciantur»  Baec 
ratio  in  operibus  diastylis  erit  constituta.  Si  vero  s)  stylon  et  monvtri- 
glypl^on  opus  erit  faciendum^  frons  aedis^  si  tetrastylos  erti  ^ dividatur 
in  partes  XF’IIIL  S-,  si  hexastylos  erit,  dividatur  in  partes.  XXVllll,  S» 
ex  his  pars  una  erit  modulus,  ad  quem  uti  supra  scriptum  est,  opera  di- 
vidantur»  Ita  supra  singola  epistrlia  et  metopae  dune  et  triglyfdti  singoli 
erunt  collocandi:  in  angularibus  hoc  amplius’,  quantum  est  ^atium  hen\i- 
triglyphi^  id  accedit  in  mediano»  Contra  Jastigium  duorum  triglyphorum 
et  trium  metoparum  ^atium  distabit^  ut  latius  medium  intercolumnium  ac- 
cedentibus  ad  aedem  habeai  laxamentumt  et  adversus  simulaera  deorum 
aspectus  dignitatem»  Insuper  triglyphorum  capitola  corona  est  collocanda 
habens^  uti  sopra  scriptum  est^  cymatium  doricum  in  imo^  alterum  in 
summo:  <7«m  cum  cymatiis  corona  crassa  ex  dimidia  moduli»  Dividendae 
autem  sunt  in  cotona  ima  ad  perpendiculum  triglyphorum  et  ad  medias 
metopas  viarum  directiones  et  guttarum  distributiones  et  reliqua  quoque^ 
quemadmodum  dictum  est  in  diastylis»  Columnas  autem  striari  XX  striis 
vportet’,  quae  si  planae  erunt^  angulus  habeant  XX  designatosi  sin  autem 
excavabuntur , sic  est  forma  facienda  ^ (ita)  uti  quam  magnum  est  inter- 
valium  striaCy  fam  magnis,  striaturae  paribus,  lateribus  quadratum  deseri- 
hatur,  in  medio  autem  quadrato  circini  eentrum  colloceiur , et  agatur 
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veremo.  Ora  per  avere  qualche  cognizione  intorno  il  me- 
todo con  cui  effettivamente  erano  state  poste  in  pratica  le 
simmetrie dorichedai  Romani,  benché  assai  pochi  monumenti 
ci  siano  rimasti  con  siffatta  maniera  da  essi  ordinati,  pure  le 
prenderemo  ad  esaminare  primieramente  nel  piccol  tempio 
detto  di  Ercole  a Cori;  perche  di  questo  monumento  ci  è 
stato  conservata  l’intiero  suo  prospetto  Tav.  XV.  Avevano 
le  colonne  di  questo  tempio  bensì  le  basi,  ma  formate  in 
altro  modo  delle  toscane  che  sono  da  Vitruvio  designa- 
le ^3):  le  stesse  colonne  si  trovano  essere  alte  anche  piìi  di 


linea  rofundationit^  quae  quadrationis  angulos  tanga(\  et  quantum  erii 
eurvaturae  inter  rotundationem  et  quadratam  descriptionem  tantum  adfor~ 
mam  excaventur»  Ita  dorica  columna  sui  generis  striaturae  habebit  perj&~ 
etionem.  De  adiectione  eiuSy  quae  media  aducetur^  uti  in  tertio  votumine 
de  Jonicis  est  perscripta^  ita  et  in  bis  trans/eratur*  (yifruv,  L»  IF‘*  e,  3.) 

(3)  E5iempj  di  bisi  pià  simili  ■ quelle  della  maniera  toscana  si  rii>- 
vengono  io  alcuni  frammenti  di  colonne  trovati  sull'alto  del  monte  Albano  ^ 
creduti  avere  appartenuto  al  celebre  tempio  di  Giove  Laziale  che  ivi  stava 
innalzato.  E tanto  la  detta  base  che  il  capitello  delle  colonne  erano  formati,  nel 
modo  che  si  rappresenta  nella  Tav.  LXVll  fig.  3.  Onde  da  questa  circostanza 
se  De  deduce  una  prova  certa  per  confermare  avere  i primi  Romani  deri- 
vata la  loro  maniera  dorica  da  quella  adoperata  dai  Toscani.  Simili  basi  di 
colonne  doriche  si  rinvengono  nelle  poche  rovine  deirantica  Curi  cittk  della 
Sabina,  ed  anche  iu  Alba  Fucense,  ove  le  fabbriche  sembrano  essere  state 
ordinate  sulla  stessa  maniera  dorica  italiana.  Le  colonne  del  prim'ordine del- 
l'anfiteatro Flavio  hanno  pure  le  basi,  come  nel  seguito  si  dimostrerà.  Pari- 
menti le  colonne  doriche  di  quel  piccolo  edifizio  ebe  si  dice  dal  Labacco  sco- 
perto a suo  tempo  tra  la  chiesa  di  S.  Adriano  ed  il  tempio  di  Antonino  e 
Faustina  avevano  le  basi:  ma  si  dimostrano  essere  state  queste  formate  in 
modo  simile  olle  attiche.  {Labaceo  Architettura  Lib.  IL)  Altri  esempj  di 
minor  importanza  si  trovano  di  basi  sottoposte  alle  colonne  doriche*  ma  an- 
che risguardantì  altre  specie  di  monumenti*  come  per  esempio  sono  le  co- 
lonne coclidi  di  Trajanoedi  M.  Aurelio  Antonino,  le  quali  non  hanno  nulla 
di  comune  con  le  colonne  dei  peristilii  dei  tempj.  Onde  so  di  ciò  non  si  può 
stabilire  alcuna  regola  generale.  Ma  tenendosi  ai  precetti  Vitruviani , si  de- 
vono considerare  le  colonne  doriche  essere  state  fatto  più  comunemente  sen- 
ta le  basi. 
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otto  diametri,  mentre  si  prescrivono  di  sette.  Presentano 
poi  queste  colonne  l’esempio  sì  dell’uno  e sì  dell’altro  me- 
todo di  strie  indicate  da  Vitruvio;  poiché  nel  tempo  stesso 
che  sono  nella  parte  inferiore  sfaccettata  ad  angoli  sempli- 
cemente, si  vedono  poi  nella  parte  superiore  fatte  a strie 
incavate , ma  sempre  in  maggior  numero  di  quanto  si  pre- 
scrisse. Di  questa  pratica  molti  esempj  ne  presentano  le 
colonne  delle  case  di  Pompei.  11  sopraornato  dorico  del 
medesimo  tempio  di  Ercole  di  Cori , per  essere  di  propor- 
zioni molto  elevate,  non  si  trova  in  alcun  modo  confrontare 
con  gli  altri  che  si  hanno  dai  monumenti  antichi  dei  Ro- 
mani; ed  i triglifi,  che  corrispondono  nelle  estremità  degli 
angoli,  presentano  una  disposizione  simile  a quella  adot- 
tata dai  Greci. 

Altro  esempio  della  maniera  dorica  ci  presenterebbe 
l’uno  dei  tre  tempj , che  uniti  stavano  vicino  al  teatro  di 
Marcello,se  non  si  trovasse  ora  molto  danneggiato.il  Serbo, 
ed  il  Labacco  che  lo  hanno  disegnato,  allorché  si  trovava 
più  conservato,  l’uno  lo  rappresenta  col  fregio  liscio,  l’al- 
tro con  ì triglifi.  Quest’ultimo  partito  abbiamo  adottato  nel 
riprodurlo  delineato  nella  Tav.  XXIII.  Però  da  quanto  ri- 
mane delle  colonne  si  conosce  che  erano  queste  formate 
con  proporzioni  circa  simili  a quelle  prescritte  da  Vitruvio. 
Un  esempio  di  quella  maniera  dorica  mista  colla  greca  e 
romana,  lo  presenta  il  tempio  minore  di  Pesto  Tav.  XXVI; 
poiché  mentre  le  sue  colonne  sono  affatto  simili  alle  gre- 
che, la  disposizione  dei  triglifi,  quantunque  apparisca  sol- 
tanto tracciata,  si  uniforma  alla  maniera  romana:  perché  i 
triglifi  estremi  corrispondono  nel  mezzo  delle  colonne , co- 
me é da  Vitruvio  prescritto. 
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Per  dare  poi  una  idea  della  stessa  maniera  dorica  più 
uniforme  ai  precetti  Vitruriani,  si  è delineato  nella  Ta- 
vola XXXVl  r intiera  disposizione  del  tempio  di  Quirino , 
ebe  stava  situato  sul  monte  detto  dallo  stesso  nome  Quiri- 
nale, benché  ora  più  nessun  avanzo  ci  rimanga.  Ed  il  suo 
prospetto  si  è ordinato  secondo  il  sistema  dei  monotriglifi , 
rendendo  l’intercolunnio  di  mezzo  di  maggior  larghezza, 
come  precisamente  venne  da  Vitruvio  prescritto.  Secondo 
la  maniera  più  comune  ordinata  sulla  specie  diastila,  vi 
dovevano  essere  due  triglifi  per  ogni  intercolunnio  laterale, 
come  sono  praticati  in  quello  di  mezzo  del  citato  esempio , 
e tre  nei  medj,  tanto  d’avanti  quanto  di  dietro  al  tempio. 
Varia  disposizione  poi  di  triglifi,  se  pur  vi  erano,  si  doveva 
rinvenire  nella  prima  costruzione  del  celebre  tempio  di 
Giove  Capitolino,  ch'era  stata  colia  maniera  dorica  compo- 
sta; perchè  gl’intercoiunnj  riescivano  ivi  di  molta  gran- 
dezza, ed  ancora  non  eguali,  come  si  può  averne  qualche 
idea  dai  delineamenti  tracciati  nella  Tav.  LUI,  per  dare 
cognizione  dell*  architettura  di  questo  celebre  edifizio , 
benché  nulla  ci  sia  stato  conservato. 

Una  particolare  maniera  dorica  senza  i trìglifi  si  rin- 
viene in  alcuni  resti  esistenti  a piedi  della  rupe  Capitolina 
verso  il  Tevere,  che  sembrano  avere  appartenuto  al  tempio 
di  Carracnta  posto  vicino  alla  porta  detta  da  tal  nome 
Carmentale,  o a qualche  edifizio  del  foro  Olitorio;  e sono 
questi  ordinati  nel  modo  che  si  offre  delineato  nella  Ta- 
vola LXVII  fig.  2.  Ivi  però  l’architrave  e la  cornice,  con  i 
modiglioni  alti  e stretti,  si  vedono  stabiliti  più  secondo  la 
maniera  corintia  che  dorica.  Di  circa  simil  genere  è l’or- 
dine dorico  dell’anfiteatro  Flavio;  e parimenti  simili  va- 
rietà si  rinvengono  in  diversi  monumenti  che  abbiamo 
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dagli  antichi t dai  quali  non  si  può  dedurre  alcun  sistema 
generale,  ma  semplici  particolari  pratiche,  le  quali  più  coi 
disegni,  che  con  descrizioni,  si  possono  far  conoscere. 

Per  avere  una  idea  migliore  della  maniera  dorica, 
che  si  adoprava  in  Roma  nell’epoca  dì  Augusto  e nel  tem- 
po stesso,  in  cui  vivea  Vitruvio,  ci  riporteremo  al  tea* 
tro  di  Marcello;  benché  in  tale  monumento  sia  impiegata 
in  altra  specie  di  edifizio  che  nei  tempj , ed  anche  per  or- 
namento di  arenazioni,  e non  di  peristilj  architravati.  Però 
considerando  semplicemente  la  parte  decorativa,  come  si 
offre  delineata  nella  Tav.  LXVII  fig.  2,  troviamo  che  le 
colonne  sono  alte  anche  più  di  otto  diametri,  e l’archi- 
trave fregio  e cornice  alti  insieme  quattro  moduli;  i tri- 
glifi e le  metope  hanno,  bensì  le  proporzioni  designate  da 
Vitruvio,  ma  sopra  le  metope  e sotto  al  gocciolatjo  non 
corrispondono  le  gocce,  come  si  prescrisse,  ma  sempli- 
cemente alcune  incassature  quadrangolari  nel  giro  ester- 
no, e rombi  nell’interno.  Quindi  le  gocce  stesse,  tanto  del- 
l’architrave quanto  del  gocciolatojo,  sono  simili  alla  Bgura 
dì  un  cono  tronco,  c le  incassature  dei  triglifi  sono  fatte 
ad  angolo;  inoltre  sotto  al  gocciolatojo  vi  stanno  alcune 
specie  di  dentelli  non  convenienti  a questo  genere  di  or- 
dinazione. Onde  queste  varieté  ci  fanno  conoscere,  che 
anche  nella  indicata  buona  epoca  per  le  arti,  la  maniera 
dorica  non  veniva  ordinata  con  regole  stabili.  Non  ab- 
biamo poi  nessun  importante  esempio  sul  modo  con  cui 
i Romani  adomavano  le  metope;  ma  da  ciò  che  si  trova 
espresso  in  alcuni  ornamenti  di  muri,  ed  in  rappresentanze 
sculpite  in  bassirìlievì,  si  conosce  che  essi  impiegavano  più 
comunemente  alcune  specie  di  scudi , rosoni , e teschi , e 
che  non  ponevano  bassirìlievì  d’intiere  figure,  come  pra- 
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ticavano  soventi  i Greci.  Invece  poi  troviamo  diversi  eseropj 
cha  dimostrano  avere  essi  ornati  più  dei  Greci  i capitelli 
delie  collonne;  e tre  dilTerenti  maniere  di  questi  riportiamo 
delineate  nella  Tav.  LXVII  6g.  4,  6 e 7.  Da  ciò  che  rimane 
della  decorazione  del  portico  capitolino  si  conosce  che  il 
capitello  era  ivi  fatto  a seconda  della  maniera  dorica  greca , 
ma  però  con  l’ovolo  assai  più  schiacciato,  come  si  olire  de- 
lincato nella  stessa  Tavola  fig.  5. 

Considerando  le  accennate  cose  rilevate  sul  detto  ge- 
nere di  ordinazione  dorica  romana,  e confrontandole  anche 
con  quelle  che  si  deducono  dai  monumenti  dorici  dei  Gre- 
ci , si  può  stabilire  in  generale.  I Avere  i Romani  più 
sovente  fatte  le  colonne  di  proporzioni  assai  elevate  per 
averle  portate  a sorpassare  gli  otto  diametri,  mentre  dai 
Greci  erano  tenute  circa  ai  sci.  11  Avere  spesso  scannellate 
le  colonne  , come  era  pratica  costante  dei  Greci , c sotto- 
poste alcune  volte  le  basi  prescritte  per  la  maniera  toscana. 
Ili  Avere  formato  il  capitello  con  il  collarino  distinto  dal 
fusto,  l’ovolo  spesso 'ornato  e poco  aggettato,  ed  un  abaco 
semplice.  IV  Nella  disposizione  dei  triglifi  non  avere  fatto 
corrispondere  nelle  estremità  degli  edifizj  un  triglifo,  come 
costantemente  hanno  praticato  i Greci , ma  una  mezza  mc- 
tope,  o alcuna  parte  di  essa  per  conservare  sempre  a piombo 
delle  colonne  i trigliB.  V Avere  fatte  le  gocce  a Egura  di 
un  cono  tronco,  ed  anche  di  una  piramide  quadrangolare 
tronca,  e non  a guisa  di  cilindro,  come  hanno  praticato  i 
Greci.  VI  Non  essersi  conservata  sempre  la  disposizione 
stabilita  dai  Greci  nel  fare  corrispondere  sotto  al  gocciola- 
tojo  le  gocce,  tanto  sopra  i triglifi,  quanto  nel  mezzo  della 
metope.  VII  Quindi  anche  il  soffitto  del  gocciplatojo  esser 
stato  tenuto  sempre  inclinato,  ossia  a seconda  della  giusta 
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direzione  dei  mutoli  posta  sempre  in  uso  dai  Greci.  Onde 
da  queste  osservazioni  si  può  concitiudcre,  che  se  colla  ma- 
niera dorica  dei  Romani  si  veniva  a dare  una  più  svelta, 
ed  anche  spesso  più  elegante  proporzione  agli  ediCzj,  di 
quanto  si  otteneva  colla  maniera  greca, si  perdeva  poi  quel- 
la sodezza, somma  maestà,  ed  anche  ragionevolezza  stabilita 
in  tutte  le  parti  che  componevano  il  genere  di  ordinazione 
dorica  impiegata  dai  Greci.  Inoltre  si  conosce  che  i Romani 
prima  che  avessero  idea  delle  altre  specie  di  ornamenti 
praticati  dai  Greci,  impiegavano  la  disposizione  dei  triglifi 
e delle  altre  parti  del  sopraornato  dorico  nei  basamenti, 
nei  sarcofagi,  ed  in  altri  luoghi  ove  in  nessun  mudo  con- 
venivano come'  in  particolare  ne  oRrono  esempio  il  basa- 
mento di  una  parte  del  fabbricato  appartenente  al  tempio 
della  Fortuna  Prenestina  Tav.  LKIl , ed  il  sarcofago  di 
Scipione  Barbato  rinvenuto  nel  sepolcro  degli  Scipioni 
che  stava  fuori  della  porta  Capena. 

MANIERA  JONICA.  É-questa  maniera,  come  dicem- 
mo, con  cui  Vitruvio  primieramente  imprese  a stabilire 
le  disposizioni  che  si  dovevano  impiegare  nella  struttura 
dei  tempi;  ^ perciò  non  distintamente  ne  prescrisse  egli 
leggi  per  le  parti  risguardanti  in  particolare  questa  ma- 
niera. Pertanto  noi  separando  ciò  che  si  riferiva  alla  detta 
disposizione  dei  tempj  da  quella  dell’ordine  proprio,  ne 
riporlcreinu  i precetti  come  furono  da  Vitruvio  stabiliti  a 
tale  particolare  oggetto.  Due  specie  di  basi  si  potevano 
porre  sotto  le  colonne  joniche  l’una  detta  atticurga,  spira 
atlicurges,  e l'altra  propriamente  jonica,  spira  j'onica.  Si 
l'una  e si  l'altra  avevano  la  stessa  altezza  corrispondente  al 
mezzo  diametro  delle  colonne , ed  un  quarto  per  parte  lo 
sporto  del  plinto,  onde  venivano  ad  essere  larghe  c lunghe^ 
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da  piedi  una  grossezza  e mezza  di  colonna.  L’ altezza  di  tale 
base,  se  era  atticurga,  si  doveva  dividere  in  modo  che  la 
parte  supcriore  fosse  eguale  ad  un  terzo  della  grassezza  della 
colonna,  ed  il  rimanente,  che  restava  dal  mezzo  diametro, 
fosse  per  il  plinto.  Non  comprendendo  il  detto  plinto  si 
aveva  a dividere  in  quattro  parti , di  queste  una  era  per  il 
toro  superiore , torus,  e le  altre  tre  ridotte  in  due,  una  per 
il  toro  inferiore,  e l’altra  per  la  scozia,  scotia,  con  i suoi 
listelli,  quadrae,  che  i Greci  dicevano  tpóyàM,  Se  poi  le 
basi  si  facevano  joniche,  allora  si  dovevano  ordinare  in 
modo  che  la  loro  larghezza  fosse  da  ogni  lato  eguale  alla 
grossezza  delle  colonne  più  un  quarto  ed  un  ottavo:  ma 
l’altezza  fosse  eguale  a quella  stabilita  per  l’ atticurga,  e 
così  pure  il  plinto.  Quello  poi  che  rimaneva,  e che  era  la 
terza  parte  della  grossezza  delle  colonne , si  doveva  dividere 
in  sette  parti;  tre  delle  quali  erano  per  il  toro  superiore  e 
le  rimanenti  quattro  parti  divise  in  due,  l’una  era  per  la 
scozia  di  sopra  coi  suoi  astragali  e sopraccigli,  c l’altra  per 
la  scozia  di  sotto;  e questa  parte  inferiore  doveva  apparire 
maggiore,  perchè  il  suo  aggetto  giungeva  sino  all’estre- 
mità del  plinto.  I detti  astragali  esser  dovevano  l’ottava 
parte  della  scozia;  e lo  sporto  della  base  l’ottava  e la  sesta- 
decima  parte  della  grossezza  delle  colonna  (4). 


(4)  Mtitudo  eius , si  atticurges  erti,  ila  dividatur,  i>(  superior  pars 
tenia  parte  sii  crassitudinis  columnae , reliquum  plintho  relinquatur  : 
dempta  plintho  relit/uum  dividatur  in  partes  quatuor  ,fiatque  superior  to- 
me quartae,  reliquae  tres  aequaliter  devidantur , et  una  sii  inferior  to- 
me,,  altera  pars  cura  suis  quadris  seotia,  quota  Graeci  dicunt. 

Sin  autern  ionicae  erunt  faciendae,  synunetriae  earum  sic  erunt  consti- 
luendae,  uli  latitudo  spirae  quoquoversus  sit  columnae  crassitudinis,  aJ- 
iecta  crassi ladine  quarta  et  octava  ; altitudo  uti  atticurges  ; ita  et  eius 
ptialhos  i teliquumque  praeter  pliathoa  , quod  eri!  tenia  pars  crassiludi- 
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Le  colonne  joniche  si  prescrissero  dallo  stesso  Yitrn- 
vio  dovere  essere  alte  otto  diametri  e mezzo.  La  rastrema- 
zione poi  nel  sommoscapo,  hjrpotrachelium,  si  doveva  re- 
golare in  questo  modo;se  la  colonna  era  meno  alta  di  quin- 
dici piedi,  la  grossezza  inferiore,  si  divideva  in  sei  parti , 
delle  quali  se  ne  dovevano  dare  cinque  alla  superiore:  pa- 
rimenti se  era  dai  quindici  ai  venti  piedi,  dividevasi  l'i- 
moscapo in  sei  parti,  e cinque  e mezza  si  dovevano  asse- 
gnare alla  grossezza  del  sommoscapo;  in  quelle  colonne 
che  avevano  da  venti  a trenta  piedi,  si  divideva  l'imo- 
scapo in  sette  parti , e sei  erano  per  la  grossezza  superiore. 
Le  colonne  poi  che  erano  alte  dai  quaranta  ai  cinquanta 
piedi , si  doveva  dividere  la  loro  grossezza  inferiore  in  otto 
parti,  sette  delle  quali  stabilivano  la  grossezza  del  sommo- 
scapo; e così  in  proporzione  si  doveva  regolare  la  rastrema- 
zione per  le  più  alte.  Si  avevano  ad  aggiungere  alle  grossezze 
tali  temperamenti,  perche  la  distanza  ingannava  la  vista  di 
chi  le  guardava  dal  basso;  onde  per  conservare  la  bellezza 
dell'opera  credeva  Vitruvio  potersi  ripiegare  in  tal  mo- 
do(5).  Ma  come  questo  sistema  fosse  adoperato  dagli  antichi 

nis  cotumnae  dividatar  in  partes  septan.  Inda  trium  partium  torat,  qui 
est  in  summo  : reliquae  quatuor  partes  dividendae  suni  aequaliter , et 
una  pars  fiat  cum  saia  artragalis  et  supercilio  su/>erior  trochilut,  altera 
pars  inferiori  trochilo  relinquatur:  seti  inferior  maior  apparebit  ideo  , 
quod  hahehit  ad  extremam  plinthon  proiecturam.  Astragali  faciendi  sunt 
octavae  partis  trochili  ; proiectura  erit  spirae  pars  ottava  et  sexta  decima 
erassitudinis  cotumnae.  (Vitruv.  Lib.  IH.  c.  5.) 

(5)  Capitulis  perjectis  deinde  cotumnarum,  {et)  non  ad  libellam  sed 
ad  aequalem  modulum  collocatis-,  ut  quae  adiecto  in  sfjrlobatis  fatta fue- 
rit , in  superioribus  membris  respondeat , ( Symmetria  epistrliorum  ) epi- 
styliorum  ratio  sic  est  babenda,  ut  si  cotumnae fuerint  a minimo  XII pe~ 
dum  ad  XF  pedes,  epistytii  sit  attitudo  dimidia  crassiliuiinis  iinae  co- 
lumnae  altitudo  dtmetiatur  in  partes  tredecim,  et  unius  partis  attitudo 
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esamineremo  nel  seguito.  Pertanto  indicheremo  che  venti- 
quattro  strie  incavate  a semicircolo,  e separate  da  un  li- 
stello vi  dovevano  essere  nel  fusto,  scapus,  con  Timoscapo 
risaltato,  ed  il  sommoscopo  formato  da  un  listello  e da  un 
piccol  toro.  Siccome  la  grossezza  dei  pianuzzi  tra  le  strie  si 
prescrisse  da  Vitruvio  doversi  fare  eguale  a quella  aggiun- 
zione, che  si  praticava  di  eseguire  nel  mezzo  delle  colonne: 
cosi  si  viene  a stabilire,  che  la  entasi,  euthasis,  ossia  quella 
gonfiezza  assegnata  alle  stesse  colonne , si  dovesse  fare 
eguale  al  detto  pianuzzo;  e quanto  grande  questo  pianuzzo 
fosse  solo  si  può  dedurre  dai  monumenti , come  nel  seguito 
faremo  conoscere  esaminando  diversi  esempj  di  scannela- 
ture  che  si  rinvengono  incavate  nei  fusti  delle  colonne 
dei  principali  monumenti  che  tanto  edificati  colla  maniera 
jonica  quanto  corintia , ci  rimangono  degli  antichi  Romani. 

Nei  determinare  Vitruvio  la  forma  del  capitello  jo- 
nico  stabilisce  un  metodo  particolare,  sul  di  cui  vero  in- 
tendimento se  ne  oceuparono  molti  dotti  e ne  dettero  tutti 
differenti  spiegazioni,  come  lo  dimostrano  gli  scritti  in  spe- 
cie dell’Alberti,  del  Cisarano,  del  Serbo,  del  Filandro,  del 
Palladio,  del  Barozzi,  dello  Scamozzi,  del  Durer,  del  Sal- 
viati,  del  Bcrtano,  deH'Orme,  del  Goldmann,  del  Perrault, 


epistola Jiat-,  item  si  a XX  ad  XXV  pedes  ^ dividatur  allitudo  in  parUt 
daodecim  et  semitsem,  et  eius  una  pars  epislylium  in  attitudine  fiat  : item 
si  a XXV  pedibus  ad  XXX , dividatur  in  partes  XII,  et  eius  una  pars 
altitudofiat:  item  rataparte  ad  etundem  modum  ex  attitudine  columnarum 
expediendae  sant  atlitudines  episljrtiorum.  Quo  attius  enim  scandit  acuti 
speeies, non  facile  persecat  aeris  crebritatem,  dilapsa  itas/ue  altitudinis 
spatio  et  viribut  extrita  incertam  modulorum  renuntiai  sensibus  quantita- 
lem-  Quare  semper  adiiciendumest  rationis  supplementum  in  symmetriarum 
membris,  cum  f aerini  aut  altioribus  lode  opera , aut  etiam  ipsa  colossico- 
terahabeant  magnitudinum  rationem.  (Vitruv.  Lib.  III.  c.  5.) 
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del  Galliani,  dello  Stuart  e Bevett,  del  Selva,  del  Marini, 
del  Carelli , e di  tanti  altri  egualmente  rinnomati  scrittori 
che  si  occuparono  di  questo  argomento.  A comprovare  la 
certezza  e la  oscurità  nel  tempo  stesso  delle  cose  descritte 
da  Vitruvio,  donde  ne  sono  derivate  le  diverse  opinioni, 
basterà  l’osservare  che  il  medesimo  antico  scrittore  dopo 
di  avere  descritto  il  modo  da  tenersi  nella  formazione  delle 
volute  ioniche,  disse  di  aver  posto  in  fine  del  terzo  suo  libro 
una  figura  dimostrante  esattamente  un  tale  metodo;  perchè 
pure  egli  bene  conosceva  che  le  cose  scritte  non  erano  suffi- 
cienti a dimostrarne  il  medesimo  metodo  proposto  anche 
ai  suoi  tempi,  allorquando  era  a tutti  comune  il  significato 
che  si  doveva  dare  ai  vocaboli  impiegati  in  tale  dimostrazio- 
ne. Noi  però  seguendo  il  nostro  proponimento  di  conside- 
rare le  pratiche  tenute  nell’arte  di  edificare  degli  antichi 
sotto  un  aspetto  generale,  e precipuamente  col  soccorso  dei 
monumenti , non  ci  tratterremo  ad  indagare  quale  sia  la 
giusta  interpretazione  del  designato  metodo  stabilito  da  Vi- 
travio  per  la  descrizione  della  voluta  jonica  , anche  se  si 
conoscesse  esser  lo  stesso  metodo  il  migliore  di  quanti  ne 
adottarono  i Romani.  D’altronde  nella  parte  relativa  al- 
l’architettura Greca , avendo  potuto  conoscere  le  opere  da 
cui  Vitruvio  trasse  palesemente  tali  suoi  precetti , ne  ab- 
biamo dedotte  più  importanti  cognizioni , tanto  sulla 
composizione  di  tale  capitello,  quanto  delle  altri  parti  della 
maniera  jonica,  che  se  ci  fossimo  tenuti  solo  agl’indicati 
precetti  Vitruviani.  Però  onde  conoscere  almeno  i nomi 
delle  parti  componenti  il  detto  capitello  jonico , come 
erano  dai  Romani  distinte,  benché  non  se  ne  possa  avere 
una  idea  chiara  di  tal  particolare  metodo,  ripeteremo  ciò 
che  da  Vitruvio  si  trova  scritto  su  tal  riguardo,  riserbandoci 
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di  conoscerne  i veri  e sicuri  metodi  tenuti  da  essi  nel- 
la descrizione  dei  loro  monumenti  jonici  che  riportiamo. 

Facendosi  adunque  il  capitello  jonico,  detto  da  Vìlru- 
vio  a piumaccio,  pul\>inatum,  evidentemente  perchè  i suoi 
fianchi  ripresi  nei  mezzo  comparivano  come  una  specie  di 
piumaccio  involtato,  si  doveva  rendere  l’abaco,  abacuSt  di 
quella  lunghezza  e larghezza  che  era  l’imoscapo  delle  co- 
lonne aggiungendovi  la  decima  ottava  parte  dello  stesso 
diametro;  e la  sua  altezza  colla  voluta  la  metà  di  tal  mi- 
sura. Dall’ estremità  poi  dell’ abaco  si  doveva  ritirare,  verso 
la  parte  interna  delle  fronti  delle  volute,  una  dieciottesima 
parte  e mezza,  ed  a seconda  dell’abaco  in  tutte  le  quat- 
tro parti  delle  volute  dall'estremità  del  listello  dell’abaco 
stesso  si  dovevano  abbassare  le  linee  nominate  catheti.  Al- 
lora la  grossezza  si  divideva  in  nove  parti  e mezza;  e di 
queste  una  e mezza  era  jier  l’abaco,  e le  altre  otto  per  le 
volute.  Indi  da  ciascuna  linea  calata  dall’abaco,  si  doveva 
rientrare  per  una  parte  e mezza  di  largezza  al  di  dentro. 
In  seguito  tali  lince  si  dividevano  in  modo,  che  quattro 
parti  c mezza  sotto  l’abaco;  allora  nel  luogo  che  cadeva  la 
divisione  delle  quattro  parti  e mezza  dalle  tre  e mezza,  si 
doveva  segnare  il  centro  dell’occhio,  e da  quel  centro  si  ti- 
rava una  linea  circolare  del  diametro  eguale  ad  una  delle 
otto  parti,  e questa  era  la  grandezza  dell’occhio,  in  cui  si 
doveva  tirare  un  diametro  corrispondente  al  cateto.  Quindi 
cominciando  dalla  parte  supcriore  sotto  l’abaco,  in  ciascuna 
girata  dei  tetranti  si  aveva  a diminuire  mezzo  diametro  di 
occhio,  e si  veniva  a riferire  nello  stesso  tetrante,  che  stava 
sotto  l’abaco.  La  grossezza  del  capitello  poi  doveva  essere 
stabilita  in  modo  che  delle  nove  parti  è mezza,  tre  parti 
stessero  sotto  all’astragalo  del  sommoscapo,  l’altra  parte 
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sotto  l'abaco  ed  il  canale,  restasse  per  la  cimasa.  L’aggetto 
poi  della  cimasa  sorpassare  doveva  il  listello  dell’abaco  per 
quanta  era  la  grandezza  dell’occhio.  I cingoli  dei  piumacci, 
pulvinorum  bakhei,  avessero  tale  sporto,  che  quando  era 
posta  nna  punta  del  compasso  nel  tetrante  del  capitello , 
l’altra  condotta  sino  aU’estremitk  della  cimasa,  il  circolo 
toccasse  il  contorno  dei  predetti  cingoli. Gli  assi  delle  volute 
non  fossero  più  grossi  della  grandezza  dell’occhio , e le  vo* 
Iute  assai  si  dovevano  incavare  in  modo  che  avessero  la  duo- 
decima parte  dell’altezza.  Le  descritte  simmetrie  dei  capitelli 
erano  a farsi  solo  quando  le  colonne  avevano  almeno  ven- 
ticinque piedi  di  altezza,  e nelle  maggiori  si  dovevano  adat* 
tare  le  stesse  simmetrie.  L'abaco  poi  fosse  lungo  e largo 
quanto  la  grossezza  della  colonna , coll’aggiunta  di  nna 
nona  parte:  alRnchè  quanto  minore  rastremazione  avevano 
le  colonne,  essendo  più  alte,  tanto  maggiore  aumento  do> 
vevano  avere  i membri  del  capitello,  onde  rimanesse  un’ag- 
getto proporzionato  alla  sua  simmetria  (C). 

Gli  architravi  sopra  le  colonne  joniche  sì  avevano  a 
regolare  in  questo  modo.  Se  la  colonna  era  da  dodici  in 
quindici  piedi  almeno,  allora  l’ altezza  dell’architrave , epi- 

{6)CapihJorum  ratio.  Si  pulvinaia  erunt,hi$  symmetriit  conformahm- 
toT,uti  qutim  crassusimus scaput  fuerit  addita  ostava  deci’na  parte  scapi, 
abacus  habeai  longitudinem  et  latitudinem,  crassitudinem  cum  volutis  eius 
dimidiam,  Becedendum  aulem  est  ab  extremo  abaco  in  inleriorem  partem 
frontibus  volularum  partem  duodevigesima,  et  eius  dimidia,  et  seenndum 
abacum  in  quatuor  partibut  volularum  tecundum  estremi  abaci  quadrata 
lineae  demittendae,  quae  catheti  dicuatur.  Tane  crattiludo  dividendo  est 
in  partet  novem  et  dimidiam-,  ex  novem  partibut  et  dimidia  una  pars  et 
dimidia  abaci  crassitudo  relinquatur,  retiquae  octo  volutis  conslituantur. 
Tunc  a linea,  quae  tecundum  abaci  extremam  partem  dentista  erit,  iu 
interiorem  partem  alia  receda!  uniut  et  dimidiatae  partir  latiladine.  De- 
inde hoc  lineae  dividaatur  ita,  ut  quatuor  partet  et  dimidia  sub  abaco  re- 
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stylium , (lov(;va  essere  U metà  della  grossezza  inferiore 
della  colonna;  se  di  quindici  a venti,  dividendo  Taltczza 
della  colonna  in  tredici  parti,  una  era  per  l’ architrave;  se 
di  venti  a venticinque  piedi,  dividendo  la  stessa  altezza  in 
«lodici  parti  e mezza,  una  era  per  l’architrave;  se  di  ven- 
ticinque a trenta  piedi , dividendo  la  medesima  altezza  in 
dodici  parti,  una  era  [)er  l’architrave;  e così  colla  stessa 
proporzione  dalle  altezze  respcttive  delle  colonne  (7)  si  ave- 


iinquanfur,  Tunc  in  eo  focùy  qui  locus  dividit  qaatuor  et  dimidiam  ti  iret 
et  dimidiam  partem^  centnun  acuii  signetur^  ducafttrque  ex  eo  centro  ro- 
tunda  circinatio^  tum  magna  in  diametro^  qtiam  una  pars  ex  octo  partibus 
est:  eaerit  ovuli  magnitudo,,  et  in  ea  catheio  respondens  diametros  aga^ 
tur,  Tunc  ah  summo  sub  abaco  inc^tum  in  singulis  tetrantum  actionibus 
dimidiatum  centi  tpatium  minuaiury  denique  in  eundem  tetrantem^  qui 
est  sub  abaco ^ ueniat.  Capitali  autem  crassitudo  sic  est Jacienda^ut  ex  novem 
pai  tihus  et  dimidia  ti  es  partes  praependeant  in fra  asti  agalum  summi  scapi ^ 
ey  matio^  adempio  abaco  et  canati  reliqua  sii  pars.  Proiectura  autem  cymatii 
haheat  extra  abaci  quadram  acuii  magnitudinem.  Pulvinorum  battei  ab 
abaco  h me  habeant  proiecturam^  uti  circini  centrum  unum  cum  sit  posi^ 
twii  in  cofiitufi  tetrante  et  alierum  diducatur  ad  extremum  cymatium  , 
arcumactum  halteorum  ex t remas  partes  tangat,  Àxes  uolutorum  ne  cras~ 
Stores  sint  qu'im  ovuli  magnitudo  y volulaeque  ipsae  sic  caedantur , uti  al^ 
titudinis  habeant  laittudinis  sttae  duodecimam  partem.  Eae  erunt  symme^ 
iiiue  caffitulorum,  quae  columnue  futurae  sunt  ab  minimo  ad  pedes  XP"’y 
quae  stqira  erunt  reliquae  y hahehunt  ad  eundem  modum  symmetrias. 
bacus  autem  erit  longus  et  latus  , quam  vrassa  columna  est  ima  , adiectu 
parte  nona^  uti  quo  minus  habuerit  altior  columna  vontractum,  eo  ne  mi» 
nus  habeai  capitulum  suae  symmetriae  proiecturam  et  in  altitudinem  ratae 
partis  adiectionem.  De  uolutarum  desa  iptionibus  ^ uti  ad  cirvinum  sint 
recfe  invai utae ^ quemadmodum  describantur  y iu  extremo  libro  forma  et 
ratio  earum  erit  sithscripta.  (P’itruv.  toc.  cit.) 

(7)  A riguardo  della  diflcrcnte  altezu  da  darsi  agli  arcliiiravi  in  pro- 
portioDe  della  grandetza  delle  colonne,  lo  slesso  Vitruvio  avvertiva,  che 
quanto  più  in  alto  dovevasi  estender  la  vista  delPocchio , tanto  meno  questa 
aveva  forza  di  penetrare  la  densità  deipari»}  onde  debilitata  dalla  distanza 
dellHltezza,  credeva  egli  che  presentasse  ai  sensi  confusamente  la  grandezza 
delle  misuro.  Cosi  sempre  si  doveva  aggiungere  un  aumento  nelle  siniiiietrie 
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vano  a ricavare  quelle  degli  architravi.  La  larghezza  infe- 
riore dell'architrave,  ove  questo  posava  sul  capitello,  do- 
veva essere  eguale  alla  grossezza  che  aveva  la  colonna  sotto 
lo  stesso  capitello;  e la  larghezza  superiore  eguale  all’ imo- 
scapo. La  cimasa  dell’architrave,  cjrmatium  epistjUi^  dovea 
essere  la  settima  parte  dell’altezza,  ed  altrettanto  l’aggetto; 
la  rimanente  parte  divisa  in  dodici,  tre  ne  avesse  la  fascia 
inferiore,  quattro  la  seconda,  e cinque  la  superiore  come 
si  trova  stabilito  distintamente  nei  precetti  Vìtruviani  (8). 

dei  membri , affinchè  quando  venivano  collocati  in  luoghi  eminenti  le  opere 
pure  cotosaali  conservassero  una  certa  corrispondenza  di  grandezza  con  tutte 
le  altre.  Capifulis  perjectis  deinde  co/nmaarum,  et  non  ad  lihellam  $ed 
ad  aeqiudem  modulum  collocaiis  \ ut  quae  adiectio  in  stylohatU  facta  fué^ 
rrV,  in  superioribus  membris  respondeat  {Symmetria  epistjrliorum)^  epi- 
styliorum  ratio  sic  est  habenda  , ut  si  cotumnae  fuerint  a vùnimo  XII  pe- 
dum  ad  XV pedes y episfylH  sit  altitudo  dimidia  crassUudtnis  imae  co^ 
lumnae  \ item  ab  XV pedibus  ad  viginti  columnae  altitudo  dimetiatur  in 
partes  tredecim,  et  unius  partii  altitudo  epistylii  fiat',  item  si  a XX  ad 
XXVpedes^  dividatiir  altitudo  in  partes  duodecim  et  semissem%  eteiusuna 
fturs  epistylium  in  altitudine  fiati  item  si  a XXV  pedibus  ad  XXX  , «/<W- 
datur  in  partes  XII  ^ et  eius  una  pars  altitudo  fiat:  item  rata  parte  adeun~ 
dem  modum  ex  altitudine  coiumnarum  expediendae  sunt  altitudinis  episty^ 
liorum.  Quo  altius  enim  scandii  oruli  speciesy  non  facile persecai  aet'is 
crebritatem\  dilapsa  itaque  altitudinis  spatio  et  viribus  extrita  incertam 
modulorum  renuntiat  senstbus  qutuititatem.  Quare  sempcr  adUciendum  est 
raiionis  suppUmentum  in  symmetriarum  membris y ctun  fuerint  aut  altio^ 
ribus  locis  opera  y aut  etiam  ipsa  colossicoteram  habeant  magnitudinum 
rationemy  (Vitruv.  Lib.  Ili,  c,  5.)  L'efTello  di  questo  sistema  sarebbe  stato 
io  certo  modo  comprovalo,  se  l’cdìfizio  non  si  poteva  vedere  altro  che  da  vi- 
cino \ nel  qual  caso  le  parti  infenori  potessero  comparire  sempre  più  grandi 
in  confronio  delle  superiori:  ma  allorquando  la  veduta  si  poteva  aver  da  una 
giusta  distanza,  allora  Pocchio  abbi-acciando  sotto  un  medesimo  aspetto  tutto 
r insieme  della  fabbrica,  le  parti  superiori)  se  erano  fatte  in  proporzione 
troppo  alte,  sarebbero  comparse  tali  anche  se  fossero  stale  di  molto  elevate. 

(8)  Epistylii  latitttdo  in  imo  quae  supra  capitulum  eriV,  quanta  crai- 
situdo  summae  columnae  sub  capliulo  erif,  tanta  fiati  summumy  quantus 
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Il  fregio  I zophorus,  situato  sopra  l’architrave,  doveva 
essere  un  quarto  meno  alto  dello  stesso  architrave,  e se  si 
fossero  dovute  scolpire  in  esso  figure,  un  quarto  più  alto, 
affinchè  in  tali  scolture  vi  fosse  decoro.  La  sua  cimasa  poi 
doveva  essere  la  settima  parte  dciraltczza  sua,  e parimenti 
l’aggetto(9). 

Sopra  al  fregio  si  doveva  fare  il  dentello , denticulus, 
tanto  alto  quanto  la  faseia  media  dcirarchitravc;  ed  il  suo 
sporto  eguale  aU’altezza.  L’intersecazione,  che  in  Greco  di* 
cevasi  fzsTÓTnj,  si  doveva  dividere  in  modo  che  il  dentello 
fosse  eguale  nella  fronte  alla  metà  della  propria  altezza,  e 
la  eavità  dell’ intersecazione  avesse  due  delle  tre  parti  della 
sesta  fronte,  con  la  cimasa  la  sesta  parte  della  sua  altezza. 
La  corona,  corona,  ossia  gocciolatojo,  con  la  sua  cimasa, 
senza  la  gola  diritta,  fosse  fatta  alta  quanto  la  fascia  media 
dell’architrave.  Lo  sporto  del  gocciolatojo  col  dentello  do- 
veva essere  eguale  all'  altezza  che  vi  passava  tra  il  fregio,  e 
l’estremità  della  cimasa  dello  stesso  gocciolatojo  ; e così 
pure  si  dovevano  regolare  tutti  gli  aggetti  dei  cornicia  menti, 
perchè  riuscivano  più  belli  quando  i loro  sporti  erano  egua- 
li alle  altezze  (IO). 


imtu  scaput.  CynuUium  epittylii  teptima  parte  suae  allitudinit  est  facien- 
dum , et  in  proiectura  tantundem  : reliqua  pars  praeter  cjrmatium  dividen- 
da  est  in  partes  Xlt , et  earum  trium  prima  fascia  est  facienda , tecunda 
quatuor , summa  quinque.  ( Vitruv.  toc.  cit.) 

(9)  Item  tophorus  sopra  epistylium  quarta  parte  minus,  quam  epi- 
stjlium-,  sin  aulem  sigilla  designari  oportuerit,  quarta  parte  altior,  quam 
epistylium,  uti  auctoritatem  habeant  scalpturae.  Cjrmatium  suae  altiludi- 
nis  partis  septimae-,  proiectura  cjmatii,  quanta  eius  crassitudo.  {f'itruv. 
toc.  dt.) 

(10)  Siqtra  tophorum  denticulus  est  faciendus  tam  allus , quam  epi- 
stola media  fasciai  proiectura  eius,  quanlum  altitudo.  Intersectio  quae 
grucce  (UTÓng  dicUur,  sic  est  dividauta,  uti  denticulus  altitudinis  suae  di- 
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Dalle  sopraindicate  cose  prescritte  da  Yitruvio  sulla 
maniera  jonica,  facendone  il  confronto  con  cib  che  abbia- 
mo dagli  antichi  monumenti,  benché  pure  come  la  dorica 
sia  stata  questa  maniera  poco  posta  in  uso  dai  Romani,  sì 
può  pertanto  primieramente  stabilire,  che  le  basi  erano 
fatte  in  differente  modo;  imperocché  nei  due  tempj,  che 
stavano  quasi  congiunti  a lato  del  teatro  di  Marcello,  i quali 
furono  edificati  allorché  i Romani  secondavano  più  <bi  vi- 
cino la  maniera  Greca,  le  loro  basi  sono  ordinate  circa  sul 
genere  joiiico  descritto  da  Yitruvio  Tav.  XXIII:  ma  però 
coll'aggiunzione  del  toro  inferiore  di  più,  come  nell’at- 
ticurga.  Precisamente  composte  nel  modo,  che  viene  da 
Yitruvio  prescritto,  non  si  rinvengono  buoni  esempi  * 
monumenti  dei  Romani,  e solo  alcune  simili  basi  nei  mo- 
numenti dei  Greci  della  fonia  abbiamo  potuto  citare  nella 
parte  risguardante  l’ architettura  greca  ; e siccome  non 
presentavano  certamente  una  bella  sagoma,  cos'i  é da  cre- 
dere che  venissero  poco  praticate.  Quelle  poi  del  tempio 
detto  della  Fortuna  Yirilc,  che  é uno  dei  pochi  altri  buoni 
esempi  di  maniera  ionica  dei  Romani,  sono  ordinate  se- 
condo le  regole  dciralticurga,  Tav.  LYI;  e cosi  pure  sono 
quelle  del  secondo  ordine  del  teatro  di  Marcello  e dell'an- 
fiteatro Flavio.  Altre  basi  di  varia  forma  si  hanno,  ma 
per  Io  più  fuori  d'opera  , e non  con  certezza  si  possono 
conoscere  se  abbiano  appartenuto  ad  edifizi  ionici , onde 

miiUam  pariem  haheat  in  fronte,  cavu$  autem  intersectìonit  huius  frontie 
e Iribus  Juas  parteti  huiut  cjmatium  allitudinis  eius  textam  pariem.  Co- 
rona cum  suo  cymalio  praeter  simam  quantum  media  fascia  epistylii.  Pro- 
iectura  coronae  cum  denticulo  facienda  est,  quantum  erit  altitudo  a lo- 
phoro  ad  summum  coronae  cymaiium:  et  omnino  omnes  eephorae  venusiio- 
rem  hahent  speciem , quae  quantum  altitudini*,  tantundem  habeant  proie- 
cturae,  (Fitruv.  toc,  cit.) 
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le  principali  tra  esse  considereremo  nel  seguito  dopo  di 
avere  descrìtta  la  maniera  corintia. 

I fusti  delle  colonne  joniche  alcune  volte  erano  la- 
sciati lisci  ed  altri  striati,  come  esempio  delle  due  maniere 
ne  offrono  gl’ìndicati  due  tempj  che  esistono  vicino  al  tea- 
tro di  Marcello  Tav.  XXIII.  Questa  varietà  di  pratiche  può 
essere  derivata  dalle  diverse  qualità  di  materiali  con  cui  si 
servivano  i Romani  per  formare  le  dette  colonne;  perchè 
nei  primi  tempi,  allorché  seguivano  più  da  vicino  la  ma- 
niera Greca,  e che  non  era  presso  loro  tanto  comune  l’ordi- 
nazione corintia,  impiegando  comunemente  le  pietre  alba- 
ne  e tiburtine,  difficilmente  si  potevano  in  essi  ricavare  le 
strie;  e se  queste  si  facevano  venivano  poi  rivestite  di  stuc- 
co, come  ne  offre  in  certo  modo  qualche  cognizione  il  tem- 
pio della  Fortuna  Virile  poc’anzi  citato.  Nei  tempi  poste- 
riori poi,  impiegando  i Romani  più  comunemente  per  i 
fusti  delle  colonne  le  pietre  ed  i marmi  colorati,  non  prati- 
cavano pure  di  scannellarli.  Però  sembra  che  generalmente 
conservassero  essi  le  proporzioni  designate  da  Vitruvio  per 
riguardo  all’altezza  delle  colonne;  giacche  si  trovano  que- 
ste, compresa  la  base  ed  il  capitello,  essere  circa  tra  gli  otto 
e nove  diametri.  DifficiI  cosa  è poi  lo  stabilire  esattamente 
quale  pratica  avessero  essi  tenuta  nel  dare  quell’accresci- 
mento nel  mezzo  delle  colonne,  che  dicevasi  entasì;  perchè 
misurando  minutamente  anche  le  colonne  di  uno  stesso 
monumento,  si  trova  sempre  qualche  varietà  sensibile.  Però 
abbiamo  potuto  riconoscere  in  generale  che  in  quelle  co- 
lonne, le  quali  non  erano  state  rastremate,  da  piedi  a capo 
su  di  una  linea  retta,  come  era  pratica  pure  comune  presso 
gli  antichi,  il  restringimento  si  trova  eseguilo  su  una  in- 
sensibile curvatura,  la  quale  anche  nella  sua  maggiore  di- 
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laUzione,  non  sorpassava  mai  la  grossezza  del  diametro 
inferiore  della  colonna,  nè  anche  necessariamente  continua- 
va per  alcun  tratto  inferiore  della  medesima  a mantenere 
la  stessa  grossezza:  ma  si  restringeva  dal  basso  all’alto  de- 
gradatamente.  Onde  considerando  il  comune  restringi- 
mento che  si  solveva  dare  nel  sommoscapo  delle  colonne 
di  un  sesto  del  diametro  inferiore,  e facendo  questo  corri- 
spondere al  terzo  del  fusto,  che  è il  luogo  ove  si  stabilisce 
dovere  esser  la  maggior  grossezza,  si  trova  essere  divisa  per 
meta  la  trcntesiinascsta  parte;  quindi  dovendo  essere  il  fusto 
in  quel  punto  sempre  inferiore  alla  grossezza  dell’imoscapo, 
ne  veniva  che  l’accrescimento,  che  si  poteva  fare  sulla  linea 
retta  denotante  il  restringimento  da  piedi  a capo  egualmen- 
te, doveva  essere  sempre  inferiore  della  detta  trentesimase- 
sta  parte  del  diametro  preso  nell’imoscapo  delle  colonne. 
A questo  risultato  si  trova  corrispondere  anche  ciò  che  si 
deduce  dagli  scritti  di  Vitruvio;  poiché  se  il  detto  accre- 
scimento si  doveva  fare  eguale  alla  larghezza  del  listello 
situato  tra  le  strie,  si  trovava  essere  circa  la  trentaduesima 
parte  del  diametro  della  colonna;  giacche  ventiquattro  listelli 
componevano  il  giro  delle  strie  intorno  le  dette  colonne , e 
siccome  i listelli  erano  approssimativamente  la  terza  parte 
del  canale,  ne  veniva  che  il  listello  era  la  novantesima 
parte  della  circonferenza,  e circa  l’anzidetta  parte  del 
diametro.  Il  restringimento  poi  nel  sommoscapo  delle  co- 
lonne medesime  si  trova  essere  praticato  tra  la  sesta  e 
l’ottava  parte  del  diametro  inferiore,  e questo  non  tanto  in 
proporzione  delie  coIonne,come  prescrisse  Vitruvio,  quanto 
in  ragione  della  loro  delicatezza  veniva  operato. 

Considerando  poi  le  differenti  specie  di  capitelli  jonici, 
che  abbiamo  dagli  antichi  Romani,  più  fuori  d’opera,  che 
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conservati  nelle  fabbriche,  si  possono  distinguere  in  tre 
specie  differenti;  la  prima  composta  di  tutti  quei  capitelli 
ionici  formati  colle  volute  nelle  due  facce,  ed  i cosi  detti 
pulvini  nei  fianchi,  e con  il  sommoscapo  della  colonna 
che  giunge  sino  all’ovolo  del  capitello,  in  modo  che  le  vo- 
lute abbracciano  una  parte  del  fusto,  come  costantemente 
hanno  praticato  i Greci,  onde  si  deve  considerare  questa 
forma  di  capitelli  essere  stata  la  migliore  e la  più  appro- 
vata. Per  capitelli  jonici  della  seconda  classe  si  possono 
considerare  quei  che  erano  similmente  formati  dei  suddet- 
ti, ma  che  avevano  di  più  il  collarino,  hjpotrachelium^ 
attaccato  allo  stesso  capitello,  e che  giungeva  sino  poco 
più  sotto  delle  volute.  Di  questa  forma  ne  avevano  pure 
alcuni  esempj  i Greci,  ma  però  in  assai  minor  numero.  La 
terza  classe  poi  si  considera  composta  di  quei  capitelli , 
che  avevano  le  quattro  volute  negli  angoli,  di  cui  però  po- 
chi esempj  anche  dei  Romani  si  possono  citare.  Ora  tra  i 
capitelli  della  indicata  prima  specie  considereremo  per  i 
primi  quei  del  tempio  detto  della  Fortuna  Virile  Tav.  LVI. 
e si  trovano  questi  formati  in  un  modo  assai  simile  a quei 
de’ Greci,  ma  però  con  i pulvini  intagliati  a minute  foglie. 
Nelle  voltate  presentano  poi  questi  capitelli  esempj  della 
pratica  tenuta  pure  dagli  stessi  Greci,  per  fare  che  nei 
fianchi  corrispondessero  i capitelli  veduti  di  faccia,  come 
nel  prospetto;  onde  da  ciò  ne  derivava  che  le  volute,  le 
quali  si  trovavano  nell’angolo,  venivano  ad  essere  disposte 
diagonalmente  in  modo  da  far  fronte  nei  due  lati,  c si  con- 
giungevano negli  angoli  interni  i pulvini,  come  si  vede  rap- 
presentato nella  detta  Tavola.  Esempj  poi  dei  designato 
primo  genere  di  capitelli  jonici,  ed  ornati  in  miglior  modo 
dei  descritti  n riportano  delineati  nella  Tav.  LXVUI A e B. 
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In  questi  oltre  gl’ intagli  fatti  nella  cimasa  dell’ abaco, 
nell’ovolo,  e nei  pulviui  di  fianco,  vi  sono  pure  elegan- 
temente scolpiti  degli  ornati  che  dal  mezzo  dell’abaco  si 
diramano  e secondano  la  curvatura  delle  volute;  c nell’oc- 
chio di  rpieste  vi  sono  poste  nel  secondo  esempio  alcune 
specie  di  figure,  come  in  simil  modo  si  trovano  praticate 
in  altri  capitelli  jonici  antichi , ed  in  particolare  in  alcuni 
di  quelli  esistenti  nella  basilica  di  San  Lorenzo  fuori  le 
mura  di  Roma,  i quali,  per  esservi  scolpita  una  ranocchia 
ed  una  lucertola , si  dicono  avere  appartenuto  ai  tempj  di 
Giove  c dì  Giunone  situati  nei  portico  di  Ottavia,  che  furono 
architettati  da  Sauro  c Batraco  Spartani  al  dire  di  Plinio; 
ma  invece  questi  simboli  dei  loro  nomi,  come  faremo  nel 
seguito  conoscere,  dovevano  essere  stati  posti  nelle  basi.  Di 
capitelli  poi  della  seconda  specie,  col  collarino  congiunto 
all'ovolo,  se  ne  offrono  due  esempj  nella  stessa  Tav.LXVlII 
C.  e D;  l’uno  maggiormente  ornato  dell’ altro,  tanto  nel 
giro  delle  volute  e del  collarino,  quanto  nelle  fronti  del- 
l’abaco, c nel  rivolto  dei  pulvini.  E di  questa  specie  molti 
altri  esempi  si  trovano  tra  le  rovine  delle  antiche  fabbriche, 
i quali  sono  più  o menocarichi  di  ornamenti.  Più  rari  esem- 
pi si  rinvengono  degl’indicati capitelli  della  terza  specie,  che 
hanno  le  volute  disposte  diagonalmente  negli  angoli,  però 
nella  Tav.  LXIX,  A e B.  ne  esibiamo  due  di  quasi  eguale 
forma,  ed  anche  in  C quello  che  sta  sovrapposto  alle  co- 
lonne di  quel  prospetto  esastilo  di  pronao  esistente  a piedi 
del  Campidoglio  verso  il  foro  Romano;  il  quale  però  par- 
tecipa molto  dello  stile  dei  bassi  tempi.  Questa  terza  specie 
di  capitelli  sembra  essere  derivata  da  quel  metodo  praticato 
nelle  estremità  degli  edifizj  per  rivoltare  il  {Ha>spetto  delle 
volute  nei  fianchi  dei  medesimi,  come  abbiamo  poc'anzi 
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indicato.  Di  capitelli  poi  di  forma  jonica  composita  nc  pre- 
senta un  buon  esempio  quello  che  si  riporta  delineato  nella 
stessa  Tav.  LXIX,  D.  Le  volute,  si  dell’ una  e si  dell’altra 
specie  di  capitelli,  si  trovano  comunemente  fatte  con  due 
giri  e mezzo,  e rare  volte  con  tre,  e si  restringono  tutti 
regolarmente  verso  l’occhio,  onde  la  lor  descrizione,  se  si 
vuol  considerare  ripartita  in  tanti  segmenti  di  circolo,  si 
comhinerk  sempre  col  disporre  i centri  nelle  diagonali  di 
un  quadrato  inscritto  nell’occhio.  Ed  una  tal  regola  si  trova 
variare,  però  solo  per  poco  , in  ogni  capitello  antico,  per 
cui  se  si  volessero  determinare  tali  differenti  pratiche,  si 
dovebbero  descrivere  molte  figure  senza  dedurne  alcun 
grande  utile  per  la  conoscenza  dell’arte  degli  antichi.  Per- 
tanto osserveremo  a questo  riguardo,  che  coloro  i quali 
intendono  di  stabilire  il  metodo  oscuramente  indicato  da 
Vitruvio , col  formare  semplicemente  due  giri  intorno  al- 
l’occhio, sembrano  essere  caduti  in  errore;  perchè  non  tro- 
vandosi quasi  nessun  buon  esempio  di  capitelli  jonici  con 
meno  di  due  giri  e mezzo  nelle  volute,  è da  credere  che 
pure  Vitruvio  non  si  sia  allontanato  da  una  tale  comune 
pratica  nel  descrivere  l’indicato  metodo. 

1 Romani  ad  imitazione  dei  Greci  praticarono  pure 
di  sovrapporre  alle  ante,  ossiano  pilastri,  capitelli  formati 
in  altro  modo  di  quei  delle  colonne  joniche , che  le  stavano 
in  corrispondenza  nei  medesimi  edifìzj.  Di  questa  pratica 
ne  offre  tult’ora  esempio  il  tempio  di  mezzo  esistente  con 
altri  due  vicino  al  teatro  di  Marcello,  ove  si  vedono  sopra 
le  due  ante  capitelli  dorici,  mentre  jonici  sono  quei  delle 
colonne  Tav.  XXIII.  Molti  esempj  abbiamo  fuori  d’opera 
poi  di  capitelli  analoghi  al  carattere  dorico,  c formati  diffe- 
rentemente di  quei  delle  colonne,  i quali  stavano  sopra  ai 
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pilastri  in  edifizj  architettati  colla  niaiiìcra  jonica,  come 
ne  esibiamo  alcuni  delineati  nella  Tav.  LXIX,  £,  F, G,c  H. 
Onde  possiamo  su  questo  argomento  stabilire  che  i Romani 
conoscevano  egualmente  dei  Greci  il  cattivo  eflfetto  che 
produceva  in  opera  un  capitello  con  volute  e pulvini  sopra 
i pilastri;  perchè  le  volute  stesse  rimanevano  senza  risalti 
nella  parte  inferiore , mancandovi  il  ravvolgimento  dei 
pulvini,  ed  allorché  i pilastri  non  si  rastremano  da  capo, 
riuscivano  anche  di  non  bella  forma;  per  cui  convien  cre- 
dere che  cercassero  essi  pure  di  evitare  tali  difetti  col  for- 
mare i capitelli  dei  pilastri  in  altro  modo,  ciò  che  aggiun- 
geva ornamento  alla  maniera  jonica,  e non  disconvenienza, 
come  venne  reputato  da  alcuni  moderni  architetti  poco  co- 
noscitori nelle  buone  pratiche  tenute  dagli  antichi  neU'urte 
di  edificare. 

Benché  molti  frammenti  di  oj>ere  joniche  si  rinven- 
gano tra  le  rovine  delle  fabbriche  antiche,  pure  pochi  e- 
sempj  si  hanno  conservati  in  opera  di  sopraornati  fatti  con 
tale  maniera  per  potere  conoscere  con  quali  proporzioni 
corrispondessero  alle  colonne.  Il  tempio  detto  delia  P'ortuna 
Virile  è qii.asi  il  solo  edilizio  che  nel  genere  dei  tempj  ci 
sia  rimasto  più  conservato  in  Roma;  per  cui  non  si  pos- 
sono considerare  sotto  il  vario  aspetto  delle  differenti  gran- 
dezze le  simmetrie  stabilite  da  Vitruvio.  Però  si  conosce 
in  tale  monumento  che  l’architrave  era  diviso  in  tre  fasce 
degradatamente  ristrette  verso  la  parte  inferiore,  con  la  sua 
cimasa  formata  da  una  gola  rovescia,  ed  il  dentello  con  gli 
spazj  intermedj  larghi  circa  la  metà  degli  stessi  dentelli,  e 
con  la  loro  propria  cimasa;  c quindi  il  gocciolatolo  pari- 
menti con  la  sua  particolare  cimasa,  come  si  trova  prescritto 
da  Vitruvio;  ma  con  alquanto  di  varietà  nelle  proporzioni, 
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Tav.  LVI.  Circa  simil  disposir.ìonc  si  trova  confrontare  nel 
sopraornato  del  second’ ordine  del  teatro  di  Marcello,  ed  in 
altri  pochi  monumenti  che  abbiamo  di  tal  genere  di  ordi- 
nazione. La  gola  superiore,  poi  posta  al  di  sopra  del  goc- 
ciolatojo,  essendo  comune  con  tutti  gli  altri  generi,  e di- 
sposta dilTerentemente  nei  fianchi  dai  prospetti  degli  cdifizj, 
verrà  perciò  considerata  in  fine  colle  altre  parti  che  compo- 
nevano la  decorazione  del  tetto. 

MANIERA  CORINTIA.  Il  terzo  genere  di  ordinazione 
denominato  corintio  dal  suo  capitello  che  fu  posto  in  opera 
primieramente  dai  Corintj , mentre  si  trova  più  frequen- 
temente impiegato  dai  Romani  in  ogni  specie  di  fabbrica, 
mancano  poi  i precetti  che  ne  determinano  le  simmetrie 
proprie,  come  quei  prescritti  per  gli  antecedenti  due  or- 
dini, di  modo  che  quasi  nè  anche  per  una  maniera  distinta 
si  potrebbe  considerare.  Quindi  Vitruvio  solo  queste  cose 
scriveva  a tal  riguardo.  Le  colonne  corintie,  non  com- 
presi i capitelli,  dovevano  avere  le  simmetrie  tutte  come 
le  joniche:  ma  le  altezze  dei  capitelli  le  rendevano  in  pro- 
porzione più  elevate,  e più  delicate;  poiché  l’altezza  del 
capitello  jonico,  essendo  la  terza  parte  della  colonna,  e 
quella  del  corintio  tutta  la  grossezza  del  fusto,  le  due  parti 
che  riuscivano  in  aggiunzione  alla  colonna,  la  facevano 
comparire  più  svelta.  Gli  altri  membri,  che  venivano  si- 
tuati sopra  le  colonne  corintie,  si  facevano  o colle  sim- 
metrie doriche,  o joniche,  giacché  il  genere  corintio  non 
aveva  una  propria  istituzione  di  cornici  e di  altri  ornamen- 
tii  ma  in  esso  si  disponevano  modiglioni  nelle  cornici,  se- 
condo il  riparto  dei  triglifi,  e gocce  degli  architravi  della 
maniera  dorica;  o secondo  le  cose  stabilite  per  la  jonica 
si  ponevano  le  scolture  nei  fregi,  ed  i dentelli  nelle  cor- 
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nici:  onde  d^j'l'i'ndicati  due  generi,  col  cambiamento  del 
capitello,  si  era  dedotto  un  terzo.  Quindi  dalle  furine  delle 
colonne  si  erano  derivate  le  denominazioni  dei  tre  generi 
di  ordinazioni  dorica,  jonica,  e corintia  (11)- 

Le  simmetrie  poi  del  capitello,  ritrovate  da  Callimaco, 
erano  le  seguenti.  L’altezza  sua  doveva  essere  eguale  al- 
l'iinoscapo  della  colonna,  la  larghezza  dell’abaco,  abacus, 
si  regolava  in  modo  che  le  diagonali  da  angolo  ad  angolo 
fossero  eguali  a due  altezze.  In  tal  guisa  gli  spazj  per  ogni 
parte  venivano  ad  avere  eguali  fronti;  e queste  poi  dove- 
vano essere  curvate  in  dentro  per  la  nona  parte  della  lar- 
ghezza della  stessa  fronte.  La  grossezza  inferiore  del  capi- 
tello essere  doveva  eguale  alla  superiore  della  colonna  al 
di  sotto  dell’astragalo,  praeter  apothesim  et  astragalum. 
L'altezza  dell’abaco  fosse  la  settima  parte  di  quanto  era 
alto  il  capitello.  Quindi  dedotta  la  detta  altezza  dell’abaco 
la  parte  che  restava  si  fosse  divisa  in  tre,  l’una  delle  quali 
era  per  le  foglie  inferiori,  l’altra  {>er  le  foglie  di  mezzo, 
e la  terza  per  i caulicoli,  cauliculi,  dai  quali  nascevano  le 
foglie  che  sporgevano  in  fuori , come  a sostegno  dell'aba- 

(11)  Coìumnae  corinihiae  praeter  capiuda  omnes  $ymmetrias  habent 
uii  ionicae  , $ed  capitulorwn  (dtitudinis  ejficiunt  eas  prò  rata  excetsiores 
et  gl  acitiores',  quoti  ionici  caftiiuii  altitudo  tertia  pars  est  crassitudinis  co- 
iumnarum.  Corinthii  tota  crassitudo  scofn^  Igitur  quod  duae  partes  e craS’- 
situdme  corinthiarum  adiiciuntnr^  efficiunt  excelsitate  spteiem  earum  gra- 
aliorem.  Ceiera  membra  y quae  supra  colnmnas  imponuntury  aut  e doricis 
symmetriis  aut  ionicis  mortbus  in  corinthiis  cofumnis  coltocanfur:  quod 
ipsum  corinthium  genus  propriam  coronarum  reliquorumque  ornamento^ 
rum  non  habuerat  institutionemi,  sed  aut  e (riglyphorum  rationibus  muttdi 
in  cot'onis  et  in  efnstyliis  guttae  dorico  more  disponuntury  aut  ex  ionicis 
institutis  zophori  scalpturie  ornati  cum  denticulis  et  coronis  dittribuuntur» 
Itaegenenbus  duobus,  capittdo  interpositOy  tertium  geuus  in  operibus  est 
procreatum.  (Vitruf,  lÀb»  C»  1<) 
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CO;  e queste  erano  quelle  che  dai  caulicoli  si  estendevano 
sotto  gli  angoli  delle  volute , e le  minori  andavano  a riu- 
nirsi sotto  t fiori,  flores,  posti  nel  mezzo  delle  fronti  del- 
l’abaco. Tali  fiori  poi  si  dovevano  fare  nelle  quattro  facce 
tanto  alti  quanto  l’abaco,  e queste  erano,  al  dire  di  Vitru* 
vio,  le  simmetrie  più  giuste  per  i capitelli  corintj.  Però  al- 
tri generi  di  capitelli  si  soprapponevano  alle  stesse  colonne 
di  cui  non  si  potevano  indicare  le  proprietà  delle  simme- 
trie, nè  designarli  per  un  nuovo  genere  di  colonne;  ma  le 
loro  denominazioni  corintie,  ben  si  vedevano  trasferite  con 
varie  mutazioni  dalle  ordinazioni  joniche  e doriche;  per- 
chè avevano  le  stesse  simmetrie  di  queste,  e cambiate  solo 
per  la  raffinatezza  di  nuove  scolture  (12). 

Benché  la  maniera  corintia  avesse  di  particolare  sol- 
tanto il  capitello,  e che  precetti  perciò  solo  relativamente 

(12)  Eiut  autem  capituli  simmetria  sic  est  facienJa,  ufi  quanta  fue- 
rii  erassi/udo  imae  columnae  ) tanta  sit  allitudo  capìtufi  cum  abaco,  abaci 
ìatituih  ita  haheat  rationem  f ut  quanta  futrit  aJtitudo  ^ tantat  bis  sint 
tUafonales  ab  angtdo  ad  angulum.  Spatia  enitn  ita  iustas  habebunt  frontcs 
quoquosfcrsus  latitudìnis.  Frontes  sinuentur  introrsus  ab  extremis  anqulis 
abaci  suae  frontis  latitudìnis  nona.  Ad  imam  capitali  tantam  habeani  cras^ 
situdinem , quantam  habet  summa  columna  praeter  apophysim  et  astraga- 
lum.  Abaci  crassitudo  septima  capitali  altitudinis,  Dempta  abaci  crassi^ 
tudine  dividaiur  reliqua  pars  in  partes  tres^  ex  quibus  una  imo  folio  detur\ 
secundam  folium  'mediam  altitudinem  teneat\  caulicoli  eamdem  habeani 
alfitudinem , e quibus  /olia  nascuntur  proiecta , uti  excipiant  quae  ex 
cauliculis  natae  procurrunt  ad  extremos  angulos  volatae  : minoresque  he- 
lices  intra  suum  medium fioribuSs  qui  sant  in  abaco  , subiecti  scalpantur» 
Flores  in  quatuor  partibus  quanta  erit  abaci  crassitudo  ^ tam  magni  for^ 
mentur.  Ita  his  symmetriis  corinthia  capitala  suas  habebunt  exactiones, 
Sunt  autem,  quae  iisdem  columnis  imponunfur  capitulorum  genera  « variis 
vocabulis  nominata  : quorum  nec  proprieiates  symmetriarum  nec  columna- 
rum  genus  aliud  nominare  possumiu,  sed  ipsorum  vocabula  traducta  et  com- 
mutata ex  corinthiis  et  pulvinatis  et  doricis  videmus.^  quorum  symmetriae 
suni  in  novarum  scalpturarum  translatae  subtilitatem,  {^yUruv,  loc,  cit») 
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a questo  membro  venissero  prescritti,  per  le  molte  opere 
poi  che  ci  sono  rimaste  di  questo  genere  ne  considereremo 
tulle  le  pratiche  tenute  anche  nelle  altre  parli.  E comin- 
ciando dalle  basi  osserveremo,  che  si  trovano  impiegale 
tanto  quelle  che  si  dicevano  atticurghe  quanto  le  joniche, 
ma  però  con  alcune  diversità  di  proporzioni,  ed  anche  per 
riguardo  alla  jonica  coll' aggiunzione  di  alcune  parti,  ed 
inspccie  del  loro  inferiore;  perchè  la  detta  base  jonica  do- 
veva essere  semplicemente  formata,  come  fu  poc  anzi  os- 
servato, dal  toro  superiore,  di  due  scozie  con  nel  mezzo  due 
piccoli  astragali,  e del  plinto  sotto,  come  nelle  altre  basi: 
onde  queste  basi  che  avevano  il  toro  inferiore  di  più  , co- 
me si  praticava  nelle  atticurghe,  formavano  un  genere  di- 
stinto, che  si  potrebbe  dire  corintio.  Cosi  sono  le  basi 
del  tempio  di  Giove  Tonante  Tav.  XX,  quelle  del  così 
detto  tempio  diCastore  ePolluceXav.  XXV,quelle  del  Pan- 
teon Tav.  XLVIII  e XLIX,  c quelle  di  altri  edifìzj  antichi. 
Colla  base  atticurga  poi,  tra  i monumenti  riportati,  pos- 
siamo citare  il  tempio  di  Antonino  e Faustina,  Tav.  XVII, 
quello  di  Assisi  Tavola  XLIII,  quello  di  Vesta  Tav.  XL, 
e quello  del  Sole  Tav.  LXI.  Queste  differenti  specie  di  basi 
poi,  allorché  si  volevano  maggiormente  arricchire  con  or- 
namenti, s’intagliavano  i loro  membri  con  foglie,  fasce 
intrecciate,  e simili  ornamenti,  di  cui  in  opera  ne  abbiamo 
un  esempio  nel  tempio  di  Jachii  Tav.  XXVI,  e fuori  di 
opera  nc  esibiamo  tre  esempj  delineati  in  scala  grande 
nella  Tav.  LXXIII.  Questi  differenti  esempj  sono  tratti 
dalle  rovine  che  rimangono  dei  monumenti  più  cogniti 
di  Roma , ed  una  di  tali  basi  si  vede  essere  stata  ordi- 
nata sulle  simmetrie  dell’ atticurga  , e due  in  vario  mo- 
do. Quindi  si  rinvengono  altre  basi , le  quali  hanno 
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I<;  facce  del  plinto  intagliate,  che  si  dicono  avere  apparte- 
nuto al  tempio  della  Concordia  (13). 

I fusti  delle  colonne  si  trovano  in  alcuni  manuinenli 
lasciati  lisci , ed  in  altri  striati  secondo  la  regola  prescritta 
per  la  maniera  jonica,  con  ventiquattro  strie  incavate  a 
semicircolo,  e separate  da  un  regolo  eguale  circa  la  tcraa 
parte  del  canale.  Lisci  erano  lasciali  tutti  quei  fusti  fatti  di 
granito,  di  porfido,  e di  altre  pietre  dure,  come  ]>ure  delle 
breccie  e marmi  macchiati  con  tinte  scure;  e striati  sì  fa- 
cevano quei  eh’ erano  formati  con  i m.irmi  bianchi,  n ve- 
nati con  colori  chiari.  Cosi  per  esempio  i fusti  delle  colonne 
del  portico  esterno  del  Panteon,  essendo  fatti  di  granito, 
furono  lasciati  lisci,  mentre  scannellati  si  fecero  i pilastri 
che  corrispondevano  alle  stesse  colonne,  e che  sono  fatti  di 
marmo.  Così  anche  le  colonne  dell'interno  dello  stesso  edi- 
lizio, per  essere  fatte  con  marmi  di  tinta  chiara,  furono 
scannellate:  ma  però  presentano  queste  una  pratica  non 
comune  per  tal  genere  di  lavoro;  perchè  i canali  sono  la- 
sciati pieni  sino  circa  ad  un  terzo  del  fusto  per  maggior 
fortezza,  ed  incavati  nel  rimanente,  mentre  più  soventi  si 
trovano  le  strìe  incavate  da  capo  a piedi  egualmente;  onde 
è che  corrisponde  una  tal  pratica  a quella  tenuta  nelle 
colonne  doriche  di  sfaccettarle  egualmente  nella  parte  infe- 

(13)  Fu  certamente  io  tale  genere  di  ornamenti  che  si  dovette  intro- 
durre la  lucertola  e la  ranocchia,  che  Plinio  ci  scrive  avere  fatte  scolpire 
Sauro  e Batraco  archilclti  dei  due  lempj  che  stavano  situati  entro  il  portico 
di  Ottavia,  come  simboli  dei  loro  nomìi  perchè  questo  scrittore  chiaramente 
li  indica  essere  stati  posti  nelle  basi , in  eolumnarum  tpirit  : {Plin,  Hi$t, 
Kai.  Ijb.  XXVI,  c.  4.)  e non  gib  nei  capitelli  ; poiché  mai  con  tale  voce  i 
latini  designarono  i capitelli  jonici,  come  pretesero  di  spiegare  alcuni  scrit- 
tori, nè  i detti  tempj  erano  Stati  edificati  con  tale  genere  di  ordinazione,  ma 
bcusi  con  la  corinlia , come  lo  dimostrano  alcuni  avanzi  rimasti  in  opera. 
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rìore,  nel  modo  che  si  trova  efTettuato  nel  tempio  dì  Er- 
cole a Cori.  Quindi  anche  alcune  colonne  minori  dell'  in- 
terno dello  stesso  Panteon  presentano  un’esempio  di  scan- 
nellature separate  da  listelli  con  pìccoli  regoletti  nei  lati, 
ed  alcune  specie  di  foglie  nelle  estremità,  come  sono  indi- 
cate nella  Tav.  XLIX , A.  Dì  altre  ancor  meno  comuni 
pratiche  tenute  dagli  antichi  neH’ornamento  dei  fusti  delle 
colonne  se  ne  trovano  esempj  tra  le  rovine  dei  monu- 
menti , ed  alcune  di  queste  si  offrono  delincate  nella  Ta- 
vola LXXXI.  Ivi  pure  si  rappresenta  un  buon  esempio  dì 
ornamento  scolpito  nelle  facce  di  un  pilastro:  ina  su  di 
questo  genere  dì  decorazione  non  si  possono  stabilire  nes- 
suiie  regole,  e solo  si  può  indicare  che  poteva  essere  impie- 
gato variatamente,  ed  in  quelle  circostanze,  in  cui  sì  ri- 
chiedevano maggiori  ornamenti  di  quei  comunemente  posti 
in  opera. 

Ora  passando  a considero  la  parte  più  distinta  della 
maniera  corintia,  cioè  il  capitello,  osservermo  primiera- 
mente che  infiniti  esempj  si  trovano  in  opera  e fuori  di 
opera  nelle  rovine  delle  fabbriche  antiche  di  capitelli  co- 
rinti disposti  nel  modo  designato  da  Vitruvio,  e bastante- 
mente ad  ognuno  cognito;  ma  difficilmente  si  trova  in  essi 
effettuata  la  proporzione  prescritta  a riguardo  dei  tre  giri 
di  foglie,  le  quali,  compresi  i caulicoli  del  giro  superiore, 
dovevano  essere  ripartite  ad  eguale  distanza  in  altezza; 
poiché  il  giro  superiore  vedesi  nei  monumenti  sempre  giu- 
stamente poco  più  alto  degli  altri.  Si  considerano  comu- 
nemente per  le  più  belle  opere  di  tal  genere  i capitelli 
delle  colonne,  tanto  esterne  che  interne  del  Panteon  , 
che  noi  esibiamo  delineate  nelle  Tavole  XLVIII  e XLIX, 
ed  anche  più  in  grande  quello  del  portico  esterno  nella 
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Tav.  LXX;  poicliè  ivi  le  proporzioni  sono  ben  ordinate,  e 
grinlagli  delle  foglie  e degli  altri  ornamenti  si  vedono  ben 
incavati  e decisi.  Considerando  poi  ripartitamenle  il  lavoro 
delle  foglie,  si  trova  questo  di  pili  frequente  eseguito  nel 
modo  COSI  detto  a frondi  di  olivo,  cioè  ogni  parte  di  esse 
formata  a guisa  di  cinque  foglie  di  olivo  insieme  congiunte, 
come  per  esempio  sono  quelle  del  capitello  dei  Panteon 
delineate  in  scala  maggiore  nelle  Tav.  LXX,  B;  e questa 
c la  pratica  più  comune  tenuta  nelle  opere  dei  Romani. 
Alcuni  rari  esempj  si  hanno  dì  sìmili  intagli  di  frondi, 
come  sono  sculpiti  nel  capitello  del  tempio  di  Marte  Ultore, 
ed  indicati  nella  fig.  C della  stessa  Tavola,  e come  si  trovano 
più  comunemente  posti  in  opera  dai  Greci.  Assai  pochi 
esempj  poi  si  trovano  di  capitelli  con  foglie  di  acanto,  come 
si  dice  avere  praticato  Callimaco  nei  primi  capitelli  eseguiti 
per  i Corintj,  e come  se  ne  offre  indicazione  nella  steasa 
Tavola  fig.  A:  ma  questo  carattere  di  foglie  si  trova  impie- 
gato più  comunemente  negli  ornati  dei  modiglioni,  dei  ro- 
sini,  e simili  parti  <lecorative.  Nei  primi  tempi  sembra  che 
i Romani  si  attenessero  ad  un’altra  specie  di  foglie  per  or- 
nare i loro  capitelli,  la  quale  era  alquanto  simile  nel  con- 
torno a quelle  della  vite,  come  per  esempio  si  trova  im- 
piegato nel  tempio  tondo  di  Tivoli  Tav.  XLl,  ed  in  alcuni 
capitelli  delle  fabbriche  annesse  al  tempio  della  Fortuna 
Prenestina  Tav.  LXII,  che  sono  opere  evidentemente  degli 
ultimi  tempi  della  Repubblica,  ed  in  essi  vi  sono  perfino 
posti  dei  viticci  in  vece  dei  caulicoli  medii.  Tanto  i caulicoli 
quanto  le  piccole  volute  degli  angoli  si  trovano  comune- 
mente praticate  nei  capitelli  regolari  circa  nel  modo  stesso, 
ma  nel  capitello  del  tempio,  così  detto  di  Castore  e Polluce 
le  volute  poste  sotto  il  fiore,  intersecandosi  tra  loro,  pre- 
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sentano  un  metodo  ing'cgnoso  e non  comune  con  altri 
monumenti  Tav.  XXV.  11  fiore  posto  nel  mezzo  deil’abaco 
si  trova  scolpito  con  varie  forme,  c difficili  a descriversi, 
onde  percorrendo  gli  escmpj  che  abbiamo  riportati,  nelle 
Tavole  se  ne  potrk  avere  qualche  cognizione.  L’abaco  è nei 
capitelli  dei  Romani  quasi  sempre  troncato  neirestremita 
degli  angoli,  mentre  in  quei  dei  Greci  si  trova  lasciato  ad 
angolo  acuto,  come  sembra  descriverlo  Vitruvio.  A riguardo 
della  comune  proporzione  tenuta  dagli  antichi  nei  loro 
capitelli  corintj  indicheremo  che  si  trovano  questi  esscrealti 
tra  il  diametro  ed  il  diametro  ed  un  quarto  della  colonna. 
1 capitelli  dei  pilastri  di  questo  genere  regolare,  ritenevano 
circa  le  stesse  disposizioni  di  quelle  delle  colonne,  a cui 
stavano  in  corrispondenza  , ed  erano  pure  in  simil  modo 
decorati. 

Oltre  alle  indicale  specie  di  capitelli  corintj  disposti 
sulle  prescritte  simmetrie  regolari,  altre  molte  di  varia  for- 
ma si  rinvengono  tra  le  rovine  delle  antiche  fabbriche  dei 
Romani,  questa  varietà  di  pratiche  venne  da  Vitruvio  pure 
designata,  come  abbiamo  di  sopra  indicato.  Molti  di  que- 
sti capitelli,  uon  trovandosi  replicali  nello  stesso  modo  in 
diversi  edifizj , si  possono  considerare  come  opere  parziali 
e non  soggette  ad  alcuna  specie  di  regola;  però  tra  i me- 
desimi se  ne  rinvengono  alcuni,  che  sono  composti  infe- 
riormante  di  due  giri  di  foglie,  come  nei  capitelli  corintj 
regolari,  e superiormente  <lel  capitello  jonico  della  terza 
specie  da  noi  designata  con  le  volute  in  angolo,  e questi 
si  vedono  impiegati  nel  modo  stesso  in  diverse  fabbriche 
antiche.  Fu  con  questo  genere  di  capitello,  che  i nostri 
maestri  del  decimoquinto  secolo  intesero  di  formare  una 
nuova  maniera  di  ordinazione,  delta  da  loro  composita: 
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ma  in  sostanza  è un  genere  alquanto  più  ornato  apparte- 
nente alla  stessa  maniera  corintia,  giaccliè  non  ha  alcune 
parti  proprie.  In  fatti  Vitruvio,  nell’ indicare  tale  varietà 
di  capitelli,  osservava  giudiziosamente,  che  il  differente 
carattere  di  un  capitello  non  poteva  mai  formare  un  nuovo 
genere  di  ordinazione.  Quindi  alcuni  moderni  scrittori  , 
ponendo  mente  a tali  osservazioni,  distinsero  questo  genere 
di  decorazione  col  nome  di  trionfale;  perchè  trovando  quel 
capitello  impiegato  nell’arco  di  Tito  in  specie  , credettero 
che  fosse  proprio  a questa  classe  di  monumenti.  Ma  ve- 
dendo altri  archi  di  trionfo  ornati  col  capitello  corintio 
comune,  e questo  capitello  detto  composito,  impiegato  in 
altre  specie  di  edifìzj,  come  ne  presentano  esempio  in  par- 
ticolare le  rovine  dei  tempj  posti  neU'ingresso  del  circo 
Massimo,  del  portico  di  Ottavia , del  palazzo  dei  Cesari , 
delle  terme  di  Caracalla  e di  altri  monumenti,  potremo 
stabilire  non  essere  questo  proprio  di  nessuna  particolare 
pratica,  nè  avere  fatto  parte  di  un  nuovo  genere  di  ordina- 
zione. Pertanto  volendone  esaminare  un’esempio,  che  sia 
relativo  ai  tempj  ora  considerati,  ci  riporteremo  a quello 
situato  sulle  colonne  esistenti  in  S.  Maria  in  Cosmedin  , e 
credute  avere  appartenuto  al  tempio  di  Cerere  e Proserpina 
vicino  al  circo  Massimo,  e che  si  offre  delineato  nella  Ta- 
vola LXXl , A.  Nella  stessa  Tavola  poi  si  riportano  diversi 
esempi  capitelli  di  colonne  composti  in  diverso  modo; 

e nella  seguente  Tav.  LXXll  altri  capitelli  di  pilastri  pure 
ornati  in  vario  modo. Quindi  molti  altri  differenti  esempj  si 
rinvengono  tra  le  rovine  delle  fabbriche  antiche,  i quali 
furono  ordinati  su  nessun  altro  sistema  che  quello  di  pre- 
sentare alcuni  simboli  relativi  o al  carattere,  o alla  dedica 
delle  fabbriche,  in  cui  venivano  impiegati,  o anche  al- 
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l’edificatore  delle  medesime  fabbriche;  e perciò  si  vedono 
in  essi  effigiate  spesso  aquile,  teste  di  uomini  e di  animali, 
figure  intiere , delfini , cavalli  marini , trofei  e cose  simili , a 
cui  ora  non  si  possono  prescrivere  regole  alcune.  Però  a 
riguardo  dei  capitelli  dei  pilastri,  osserveremo  che  alcuni 
di  essi  si  trovano  composti  inferiormente  colla  maniera  co« 
rintia  prop'ia,  e superiormente  colla  jonica,  come  vedesi 
praticato  in  quello  delle  colonne  detto  comunemente  com- 
posito , e come  sono  formati  quei  distinti  colle  lettere  F,  G 
c H della  Tav.  LXXII;  e di  questo  genere  diversi  esempj  si 
rinvengono  in  specie  nelle  fabbriche  scoperte  a Pompei. Per 
quei  capitelli  ornati  in  vario  modo,  e che  presentano  anche 
irregolarità  nelle  forme  principali,  come  per  esempio  è 
quello  ovale  nella  pianta  delineato  nella  Tav.  LXXI,  H, 
non  si  possono  pure  stabilire  alcune  regole;  perchè  dipen- 
devano siffatte  forme  da  alcune  irregolarità  introdotte  nelle 
fabbriche,  o dall’innesto  di  due  colonne,  o di  colonne 
con  pilastri,  come  ne  offrono  diversi  esempj  gli  accennati 
monumenti  di  Pompei,  dei  quali  riportandone  alcuni  nel 
descrivere  le  case  , faremo  osservare  la  loro  disposizione  ; 
pertanto  se  ne  può  prendere  qualche  idea  da  un’esempio 
che  si  rinviene  nelle  fabbriche  annesse  al  tempio  della 
Fortuna  Prenestina,  delineato  nella  Tav.  LXll.  £ queste 
sono  tutte  le  particolarità  che  in  generale  presentano  i ca- 
pitelli corintj  impiegati  dai  Romani. 

Gli  architravi  sovrapposti  ai  descritti  capitelli  corintj 
si  trovano  comunemente  sudilivisi  in  tre  fasce,  come  per 
la  maniera  jonica  fu  stabilito;  e soventi  tali  divisioni  sono 
separate  da  una  piccola  gola  o altra  simile  sagoma,  come 
ne  presentano  esempio,  tra  gli  altri  monumenti,  gli  archi- 
travi del  Panteon  Tav.  XLllI;  però  il  tempio  di  Antonino 
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e Faustina  ofTre  l'esempio  di  un  semplice  architrave  diviso 
in  due  fascie  Tav.  XVII.  Le  dette  sagome  che  dividono  le 
fascie,  si  trovano  anche  spesso  intagliate  a foglie  o a fusa- 
ro!e;  e cosi  pure  i membri  della  cimasa,  come  ne  offre  un 
bell’esempio  il  tempio  di  Giove  Tonante  Tav  XX.  Anche 
più  ornato  si  trova  essere  l’architrave  del  tempio  detto  di 
Castore  e Polluce;  perche  ivi  nella  fascia  di  mezzo  vi  sono 
scolpiti  ornamenti  di  buono  stile  Tav.  XXV.  Maggiori  or- 
nati poi  si  trovano  scolpiti  nel  di  sotto  degli  stessi  archi- 
travi tra  gli  abachi  del  capitelli,  come  ne  offrono  esemplo 
gl’ indicati  tempj  di  Giove  Tonante,  di  Castore  e Polluce 
e di  altri  monumenti,  di  cui  se  ne  riportano  le  principali 
specie  delineate  nella  Tav.  LXX.VI;  e questi  ornamenti 
erano  per  verità  di  molto  decoro  alle  fabbriche,  benché  essi 
non  apparissero  in  veduta  del  prospetto  delle  medesime.  Le 
incassature,  in  cui  erano  sculpiti  tali  ornamenti,  alcune  si 
trovano  disposte  in  forma  quadrangolare,  occupando  quasi 
tutta  la  larghezza  dell’architrave,  altre  simili  ristrette  nel 
mezzo,  altre  terminate  nelle  estremità  in  semicircolo  rien- 
trante a seconda  dello  spazio  che  lasciava  il  bore  posto  nel 
mezzo  deU’abaco  del  capitello;  ed  altre  disposte  anche  a 
seconda  dello  curvatura  dell’abaco  stesso  , come  dai  citati 
monumenti  si  possono  conoscere. 

Ornamenti  di  vario  genere  si  trovano  sculpiti  nel  fregi 
dellastessa maniera  corintia.  1 più  comuni  sono  quei  formati 
di  gambi  che,  partendo  da  una  specie  di  cappio  comune, 
si  avvolgono  in  regolari  volute  l’una  in  senso  contrario 
dell’altra;  sono  essi  decorati  con  fogliami  di  varia  specie,  e 
terminati  alle  estremità  anche  con  figure,  come  ne  pre- 
sentano esempio  i frammenti  che  ci  rimangono  del  tempio 
del  Sole  sul  Quirinale,  Tav.  LXI,  cosi  in  quello  di  Nimes 
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Tav.  LV,  e cosi  in  quello  minore  di  Paimira  Tav.  LIV.  Il 
fregio  del  tempio  rotondo  di  Tivoli  presenta  altro  genere 
di  ornamenti  fatti  a festoni  sorretti  nel  mezzo  da  teste  di  bovi 
Tav.  XLI.  Circa  Io  stesso  metodo  di  decorazione  si  vede  pra> 
ticato  nei  fregi  dei  due  tempj  di  fialbec,  ma  però  con  assai 
minor  buon  stile;  pcrclic  ivi  sono  rappresentali  bovi,  leoni 
ed  altri  animali  , innalzati  sopra  alcune  mezze  menzole 
Tav.XXXVlII  e XXXV.  Di  simili  festoni  sorretti  da  figure 
e candelabri,  ne  offre  esempio  il  fregio  del  tempio  della 
Fortuna  Virile  Tav.  LVl;  come  pure  di  sole  figure  che  reg- 
gono i festoni  ne  presenta  esempio  il  fregio  del  tempio  del 
Sole  di  Pulmira  Tav.  XXXI.  Questo  stesso  genere  di  orna- 
menti si  trova  poi  meglio  sculpito  tra  i pilastri  del  portico 
del  Panteon  Tav.  XLVIII.  Il  tempio  di  Antonino  e Fausti- 
na altro  genere  di  ornamenti  offre  il  suo  fregio,  poiché  si 
vedono  in  esso  scalpiti  con  ingegnoso  metodo  ippogrifi, can- 
delabri, ed  altri  ornamenti  Tav.  XVII.  Altro  ancor  più  vario 
genere  di  ornamenti  si  trova  sculpito  nel  tempio  di  Giove 
Tonante,  e consistono  in  diversi  utensili  sacri  disposti  senza 
alcun  ordine  Tav.  XX.  Anche  altre  particolari  maniere  di 
ornare  i fregi  corintj  si  riportano  nella  Tav.  LXXIV-  Di 
quei  fregi  ornati  con  bassirilievi  d’intiere  figure,  per  cssitre 
relativi  più  alla  scoltura  figurata  che  alla  ornamentale, 
tralasceremo  di  parlarne.  Queste  sono  le  principali  pratiche 
tenute  dagli  antichi  nell’ ornare  i fregi;  poiché  le  altre  tante 
variazioni  che  si  trovano  e.seguite  in  altri  monumenti,  sono 
derivate  dalle  medesime.  Le  proporzioni  poi  dei  fregi  sono 
varie;  ma  allorché  si  vedono  decorati  con  qualche  orna- 
mento corrispondono  quasi  sempre  in  altezza  maggiore  del- 
l’architrave, come  si  trova  da  Vitruvio  chiaramente  pre- 
scritto. 
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P!ìi  varie  sono  ancora  le  simmetrie  delle  cornici  so- 
vrapposte ai  fregi  nella  stessa  maniera  corintia;  perchè 
essendosi  in  esse  introdotti  i dentelli  della  maniera  joaica, 
ed  i modiglioni  delia  dorica,  come  venne  da  Vitruvio  in- 
indicato, si  trovano  essere  in  differente  modo  regolate.  Le 
più  semplici  erano  come  quelle  del  tempio  di  Antonino  e 
Faustina  Tav.  XVII,  perche  in  questa  non  vi  sono  nè  den- 
telli, nè  modiglioni.  In  quelle  del  Panteon  vi  sono  sempli- 
cemente ì modiglioni  Tav.XLVIII,  c per  esempio  in  quelle 
del  tempio  di  Giove  Tonante  c di  Castore  e Polluce  vi  sono 
dentelli  e modoglioni,  Tav.  XX  e XXV.  Ora  considerando 
distintamente  i membri  che  compongono  tali  cornici,  os- 
serveremo primieramente  che  il  dentello  era  posto  in 
uso  con  l’egual  sistema  tenuto  nella  maniera  jonica.  1 più 
semplici  sono  come  quei,  che  si  conoscono  esservi  stati  nel 
tempio  del  Sole  sul  Quirinale  Tav.  LX,  e nelle  cornici  mag- 
giori del  tempio  di  Venere  e Roma,  di  cui  se  ne  offre  il  di- 
segno nella  Tav.  LXXVII,  B;  perchè  sono  puramemeiite 
composti  di  due  faccio  piane  con  un  ovolo  da  capo;  c que- 
sto primo  genere  di  modiglioni  è quello  che  si  rassomiglia 
di  più  a quei  posti  in  uso  nella  maniera  dorica,  non  già 
in  quella  comune  praticata  dai  Greci  ed  anche  dai  primi  Ro- 
mani, ma  in  alcuni  particolari  monumenti  di  questi  ultimi, 
come  ne  offreesempio  la  cornice  delineata  nellaTav.LXVlll 
fig.  2.  Di  altra  specie  di  modiglioni  ne  presentano  esem- 
pio quei  trovati  tra  le  rovine  del  tempio  celebre  della  Con- 
cordia a piedi  del  Campidoglio,  i quali  sono  sagomati  ed 
ornati  come  le  mensole  Tav.  LXXVII1,À.  Gli  altri  poi  che 
hanno  l’aggiunzione  di  una  grande  foglia  al  di  sotto,  come 
in  quei  del  portico  del  Panteon  Tav.LXXVIII,C, sono  i più 
comuni,  ed  i più  propri  della  maniera  corintia.  Le  foglie 
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sono  circi)  simili  a quelle  dei  capitelli,  e gli  ornamenti  pra- 
ticati nei  lati  sono  di  vario  genere.  Tra  questi  modiglioni 
poi  nel  disotto  del  gocciolatojo  vi  sono  quasi  sempre  pra- 
ticate incassature  quadrate,  entro  le  quali  stanno  posti  ro- 
soni di  molto  rilievo,  e con  assai  dilTerenti  forme  scolpiti; 
come  se  ne  offrono  indicazioni  nei  citati  esempj  riportati 
nella  stessa  Tav.  LXXIII.  Il  gocciolatojo  poi  sostenuto  dai 
medesimi  modiglioni,  in  diversi  monumenti  si  trova  la- 
sciato liscio,  e<l  in  molti  altri  ornato  di  baccelli,  come  ne 
presenta  esempio  quello  del  tempio  di  Antonino  e Fausti- 
na, Tav.  XVII,  di  Giove  Tonante  Tav.  XX,  e di  Castore 
e Polluce  Tav.  XXV.  Quindi  nel  gocciolatojo  del  tempio 
di  NimesTav.  LV;  ed  in  quello  del  Sole  a Balbec  si  vede 
sculpito  un  meandro  all'uso  Greco  Tav.  XXXV. 

Tutte  le  sagome,  che  separano  i detti  membri  nelle 
cornici  corintie,  si  trovano  alcune  volte  lasciate  liscio,  ma 
più  comunemente  intagliate  con  ovoli,  e foglie  di  varia 
specie,  come  se  ne  offrono  alcuni  esempj  delineati  in  scala 
maggiore  nella  Tav.  LXXX;  e le  loro  sagome,  sianoiori, 
ovoli  e gole  diverse  sono  frequentemente  descritte  con  parti 
di  circolo;  mentre  quelle  dei  Greci  abbiamo  veduto  essere 
state  comunemente  formate  con  curvature  diverse  e meno 
regolari.  L'aggetto  poi  di  tutti  i descritti  membri  si  trova 
essere  circa  eguale  alla  loro  altezza,  come  venne  pure  da 
Vitruvio  indicato.  Queste  cose  si  osservano  in  riguardo  di 
tutti  quei  comioiamenti  ordinati  con  qualche  buono  stile  e 
regole  stabili:  ma  in  quei  di  genere  straordinario,  ed  ornati 
in  modo  differente,  non  trovandosi  mantenuto  alcun  sistema, 
non  si  prendono  ad  esaminare;  perchè  risguardano  pratiche 
particolari,  spesso  non  replicate,  ed  ancora  perchè  si  rin- 
vengono quasi  solo  impiegale  in  alcune  opere  della  deca- 
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(lenza  dell’ impero,  o dei  bassi  teinpj,  le  quali  si  sogliono 
tenere  in  poco  pregio. 

APPLICAZIONE  DEI  DIVERSI  GENERI  DI  CO- 
LONNE AI  TEMPI.  Dopo  le  descritte  cose  che  a ciascun 
genere  di  ordiniizionc  convengono,  passando  ad  indicare  il 
modo,  con  cui  erano  le  medesime  impiegate  nella  strut- 
tura dei  tempj,  osserveremo  primieramente  con  il  nostro 
maestro,  e con  il  maggior  numero  dei  suoi  interpreti,  che 
i basamenti,  sui  quali  si  devevano  innalzare  le  colonne,  se 
corrispondevano  solo  sotto  le  medesime  , erano  detti  stilo* 
bati,  stylobata,  e se  si  estendevano  per  tre  lati  del  tempio, 
ove  non  stavano  i gradi,  s'interponevano  pure  sotto  gl’ in- 
tercolunnj , ed  erano  detti  podii , podio.  Sì  negli  uni  che 
negli  altri  vi  doveva  corrispondere  il  listello,  quadrar,  la 
base,  spira,  il  dado,  truncus,  la  cimasa,  corona,  e la  lisi, 
dpsis,  la  quale  non  ben  si  spiega  precisamente  cosa  sia. 
Ora  esaminando  nei  monumenti  queste  parti , troveremo 
rari  esempj  di  stilobati  isolati,  ossìano  piedestalli , come  fu 
praticato  nella  fronte  del  tempio  di  Assisi  Tav.  LVIII;  per- 
chè la  ristrettezza  degl’ intcrcolunnj  praticati  nella  maniera 
corintia,  lasciava  poco  spazio  libero  tra  l'uno  e l’altro  pie- 
destallo per  praticarvi  gli  scalini.  Ma  di  quella  specie  di 
basamenti  continuati  senza  alcun  risalto  ne  abbiamo  diversi 
esempj,  e si  trovano  questi  formati  dal  zoccolo  con  la  sua 
base  composta  di  una  gola  molto  aggettata  e di  altre  minori 
sagome,  dal  dado  e quindi  dalla  cimasa,  come  si  trova  da 
Vitruvio  indicato,  e come  ne  offre  esempio  il  tempio  di 
Antonino  e Faustina  Tav.  XV,  e quello  di  Giove  Tonante 
Tav.  XX,  Parimenti  di  quei  basamenti  pure  continuati, 
ma  con  gli  stilobati  risaltati  sotto  le  colonne,  se  ne  hanno 
diversi  esempj , e tra  questi  citeremo  quello  del  tempio 
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m.'iggiore  posto  vicino  al  teatro  di  Marcello,  Tav.  XXIII, 
e quello  del  cosi  detto  tempio  di  Castore  e Polluce,  Ta- 
vola XXIV.  In  questi  monumenti  sembra  che  venissero 
fatte,  tra  l’uno  e l’altro  stilobate,alcune  portequadrangolari 
per  comunicare  nei  luoghi  posti  sotto  al  tempio,  i quali, 
perla  elevaaione  dei  basamenti,  si  rendevano  praticabili, 
come  evidente  prova  ne  presta  il  primo  dei  citati  esempj. 
All’estremità  di  questi  basamenti  nelle  fronti  dei  tempj 
venivano  essi  ripiegati  circa  per  quanto  era  la  larghezza 
delle  basi  delle  colonne  estreme,  onde  lasciare  luogo  alle 
scale,  e questi  rivolti  facevano  le  veci  di  piedestalli  per 
sostenere  statue.  I gradi  poi , che  venivano  praticati  nelle 
fronti  dei  tempj,  si  dovevano  fare  secondo  Vitruvio  di- 
spari, perchè  ascendendo  il  primo  grado  col  piede  destro, 
con  questo  parimenti  si  fosse  primieramente  salito  sul 
piano  superiore.  Se  questa  pratica  sia  stata  generalmente 
osservata,  ora  non  si  può  conoscere,  perchè  mancano  in 
quasi  tutti  i tempj,  che  ci  sono  rimasti,  questi  gradi;  però 
in  alcuni  frammenti,  che  abbiamo  anche  fuori  d’opera, 
si  trova  essersi  consérvata  la  proporzione  prescritta  da 
Vitruvio  di  nove  in  dieci  dita  per  l’altezza,  e di  un  piede 
e mezzo  a due  per  il  piano.  I medesimi  gradi,  allorché  i 
tempj  si  elevavano  a poca  altezza,  stavano  in  tutto  il  giro, 
ed  allorché  grande  era  l’elevazione  nella  fionte  soltanto. 

Vitruvio.,  nel  compiere  di  descrivere  le  designate  parti 
inferiori  dei  tempj,  insegnava  che  Io  stilobate  si  doveva  fare 
in  modo,  che  potesse  avere  nel  mezzo  l’ aggiunzione  dei  co- 
tanto contrastati  scamilli  impari,  scamilti  impares;  per- 
chè se  si  fosse  diretto  a livello,  ad  lihellam , sarebbesi  ve- 
duto dall’occhio  incavalo,  alveolatus \ ed  in  qual  modo  si 
dovevano  fare  tali  scamilli  uc  descriveva  la  forma  in  line 
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del  suo  iibro(1 4).  Siccome  Vitruvio  si  fece  di  nuovo  a parlare 
di  questi  scamilli  dopo  di  avere  descritti  i capitelli , e diceva 
che  questi  non  si  fossero  collocati  a livello,  ma  ad  eguale 
modulo,  alHnchè  a quell’aggiunzione  fatta  negli  stilobati 
corrispondesse  nei  membri  superiori  la  simmetria  degli  ar- 
chitravi (15):  così  si  deve  credere  che  queste  aggiunzioni 
degli  scamilli  impari,  fosse  una  specie  di  scabello  ineguale 
che  Vitruvio  designava  di  interporre  tra  lo  stilobate  e la  ba- 
se, e tra  il  capitello  e l’architrave,  afSnchè  lo  stilobate 
non  stasse  allo  stesso  livello  della  base,  ed  il  capitello  pure 
non  si  trovasse  allo  stesso  livello  dell’architrave,  in  forma 
forse  di  una  specie  di  guscio , come  si  vede  praticato  in  al- 
cuni monumenti  nella  parte  superiore  degli  stilobati , e nel 
disopra  degli  abachi  dei  capitelli.  Ma  i diversi  commenta- 
tori dei  precetti  Vitruviani  in  vario  modo  spiegano  questi 
oscuri  passi  dei  suoi  scritti , e con  lunghe  discussioni  stabi- 
liscono differenti  sistemi.  Noi  però  considerando  queste  ag- 
giunzioni, qualunque  elle  sieno,  per  un  metodo  partico- 
lare di  Vitruvio,  giacche  altrimenti  non  ne  avrebbe  indi- 
cato il  modo  che  si  doveva  seguire  con  figure  a parte,  tra- 
lasccremo  di  occuparsene  ; poiché  è nostro  scopo  di  descri- 
vere le  pratiche  tenute  dagli  antichi  nella  edificazione  delle 


(14)  Stylohalam  ita  oportet  exaequari,  uti  habeat  nadium  adieelio- 
nem  per  scamiUot  impares  -,  si  enim  ad  libeltam  dirigetur,  alveolatus  oculo 
videbitur.  Hoc  aulem  uti  scamilli  ad  id  convenientesjiant , item  in  extre- 
mo  Libro  forma  et  demonstratio  erii  descripta.  {Hitruv.  Lib.  III.  e,  3.) 

(15)  Capitulis  perfectis  deinde  in  summit  colamnarum  scapis  non  ad 
libellam  ted  ad  aequalem  modulum  collocatis , uti  quae  adiectio  in  stylo- 
haiit  facta  fuerit,  in  superioribut  membris  respondeat  tymmelria  episty- 
liorum.  i^Hitruv,  Lib.III.c.b.)  Nel  Lib.  V.  c.  9,  lo  steseo  Vitruvio  prescrisse 
su  di  ciò  aucora.  Slylobatisque  adiectio,  quae  jit  per  scamiltos  impares,  ex 
detcriptione,  quae  tupra  scripta  est,  in  libro  tei  fio  sumatur. 
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loro  fabbriche,  e non  quelle  che  avrebbero  essi  dovuto  a- 
dottare  per  far  meglio  secondo  parziali  opinioni.  Quindi 
seguendo  questo  stesso  nostro  divisamento  si  asterremo 
ancora,  di  occuparsi  di  quell’ altro  particolare  metodo,  de- 
signato dallo  stesso  Vitruvio,  col  quale  venne  prescritto  di 
porre  le  colonne  nei  lati  dei  tempj  in  modo,  che  nella 
parte  interna  si  trovassero  in  linea  perpendicolare  colle  mu- 
ra della  cella,  e rastremate  fossero  solo  nella  parte  esterna, 
ciò  che  torna  lo  stesso  di  dire, che  si  dovessero  porre  inclinate 
in  dentro  per  quanto  portava  la  rastremazione  che  avevano 
da  capo;  imperocché  troviamo  essere  sempre  state  in  ogni 
luogo  le  colonne  messe  a piombo  dagli  antichi.  Onde  porre 
in  esecuzione  siffatto  particolare  metodo  si  dovette  eviden- 
temente riferire  quanto  Vitruvio  prescrisse  a riguardo  de- 
gli scarnili!  impari,  poiché  precisamente  per  tenere  le  co- 
lonne inclinate  in  dentro,  era  necessaria  un'aggiunzione 
fatta  in  forma  di  scabclli  impari,  o ineguali,  o cuneati,  per 
porre  sotto  il  plinto  <lella  base  in  un  verso,  e nell* altro  tra 
il  capitello  e l’architrave  (16).  Cosi  tralasceremo  pure  di 
occuparsi  di  quel  metodo  prescritto  dallo  stesso  Vitruvio, 
con  cui  veniva  a stabilire , che  tutti  i membri  posti  al  di- 
sopra dei  capitelli,  si  avessero  a fare  proclivi  nella  sommità 
dalla  parte  d’ avanti  per  quanto  era  la  duodecima  parte 
della  loro  rispettiva  altezza:  aftiiiché  corris|M>ndcssero  sem- 

(16)  Tutti  i comenlatori  6!  Vitruvio  riferirono  alcuna  particolare  opi- 
nione intorno  ai  suJdelti  scamilli  impari,  ed  altre  si  aggiunsero  indiverse  o- 
pere  pubblicate  sull'arte  dell' ediBcare  degli  antiilii,  come  si  possono  vedere 
«egli  scritti  del  Giocondo,  Cesarisno,  Filandro,  Baldo,  Barbaro,  Perraull, 
Galianì,  Poleni,  Marguez,  Bcrtano,  Orsini,  Temanza,Wilkins,  Bianconi,  Piale, 
Newton,  e di  altri  scrittori^  ma  la  più  probabile  si  può  stabilire  essere  quella 
emessa  dal  Marini  nella  sua  recente  eilizione  di  Vlinivìo,  colla  quale  si  viene 
• spiegare  Poscuro  passo  di  Vitruvio  nel  modo  sovtaindicato. 
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pre  in  linea  perpendicolare  ai  raggi  che  si  diramano  dal- 
l’occhio di  veduta.  Imperocché  nei  monumenti  anziché 
trovare  i membri  delle  cornici  in  tale  strano  modo  incli- 
nati in  fuori,  si  vedono  in  vece  inclinati  in  dentro,  e ciò 
solo  però  si  praticava  allorché,  mancando  l’aggetto,  si  vole- 
vano maggiormente  far  distinguere  le  parti  in  essi  sculpite; 
ma  più  comunemente  sono  praticati  in  linea  perpendico- 
lare. Parimenti  non  faremo  in  questi  ragionamenti  alcun 
caso  di  quelle  altre  regole  Vitruviane  prescritte  per  formare 
le  colonne  interne  meno  grosse,  e con  un  maggior  numero 
di  strie  delle  esterne;  perché  nei  monumenti  romani  le  co- 
lonne di  uno  stesso  edilizio  si  trovano  tutte  formate  col 
medesimo  diametro,  ed  egualmente  striate;  e se  alcune  va- 
rietà si  rinvengono  in  esse  si  devono  attribuire  a difetto  ed 
imperfezione  di  lavoro,  e non  ad  alcun  metodo  comune- 
mente adottato , giacché  con  nessuna  buona  ragione  si  può 
sostenere  una  tale  particolarità  di  struttura. 

FRONTESPIZI  E TETTI  DE’ TEMPI.  Passando 
a considerare  le  parti  poste  al  di  sopra  delle  cornici  nei 
tempj,  osserveremo  primieramente  che  Vitruvio  stabiliva 
doversi  fare  il  timpzno , tj^mparuis , nel  mezzo  del  fronte- 
spizio, fasligium,  alto  quanto  la  nona  parte  di  tutta  la 
lunghezza  del  gocciolatajo  nella  fronte  del  tempio,  e che 
corrispondesse  a piombo  dcU’architrave  e dei  collarini  delle 
colonne.  Le  corone,  coronae,  ossiano  i gocciolato),  senza 
le  gole  superiori,  simae,  si  fossero  fatte  eguali  a quelle  di 
sotto,  ma  al  di  sopra  le  gole  superiori,  che  i Greci  dicevano 
si  facessero  più  alte  un’ottava  parte  dell'altezza 
dell’anzidette  corone.  Gli  acroterj,  actoteria,  angolari  sopra 
al  frontespizio  si  dovevano  fare  tanto  alti  quanto  il  mezzo 
del  timpano:  ed  i medj  più  alti  un’ottava  parte  degli 
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angolari  (17).  Quindi  di  seguito  Vitruvio  a riguardo  delle 
stesse  cimase  prescrisse  che  in  quelle,  corrispondenti  sopra 
i fianchi  degli  edìfizj,  si  dovevano  scolpire  teste  di  leone, 
disposte  in  modo,  che  primieramente  alcune  di  queste  fos- 
sero situate  sopra  ciascuna  colonna  , ed  altresi  distribuis- 
sero ad  egual  distanza  nel  mezzo  in  corrispondenza  delle 
singole  tegole.  Quelle  poste  sopra  le  colonne  si  dovevano 
traforare  verso  il  canale , che  riceveva  dalle  tegole  l’ac- 
qua caduta  dal  cielo;  ma  quelle  di  mezzo  si  dovevano 
lasciare  chiuse,  affinchè  l’acqua,  che  scorreva  con  forza 
dalle  tegole  nel  canale,  non  cadesse  tra  l’una  e l’altra 
colonna,  e bagnasse  chi  passava:  mentre  quelle  che  stavano 
sopra  le  colonne,  ricevendo  gli  scoli  del  canale,  sembravano 
vomitare  acqua  dalla  bocca  (18). 

Il  frontespizio  esistente  sopra  il  portico  del  Panteon, 
che  è quello  che  si  trova  più  conservato  trai  tempj  di  Roma, 


(17)  Tympani  auteni^  tjuod  est  in  fastigio^  altitudo  sic  est  facienda 
utifrons  coronae  ab  extremis  cymatiis  tota  dìmetiatur  in  partes  novemy 
et  ex  eisuna  pars  in  medio  cacumine  tjrmpani  constituaUir  y dum  cantra 
epistylia  columnarumtfue  h^potrachelia  ad perpendiculum  respondeat.  Co- 
ronae quae  sitpra  tympanum  sunty  aequaliter  imis  praeter  simas  tunt 
eollocandae  \ insuper  coronas  simae  y quas  Graeei  intxùiiai  dicunt  y fa^ 
eienda  lunt  altiores  octava  parte  coronarum  altHudtnis.  Jeroteria  angu- 
taria  tam  alta  , quantum  est  tympanum  medium  ^ mediana  altiora  octoi'a 
parte y quam  angutaria,  {F'ilruv.  Lih.  Ili*  c,  4.) 

(18)  In  simiSy  quae  supracoronoin  inlaterihus  sunt aediumy  capita  leo- 
nina sani  scalpenda  ita  posita  y uti  cantra  coltnnnas  singulas primum  sìnt 
designata  y ceteraque  tali  modo  dispositUy  ufi  singula  singulis  mediis  te- 
gulis  respondeant.  Ea  autemy  quae  erunt  cantra  columnasy  perterebrafa 
sint  adcanalemy  qui  excipit  e iegtdìs  aquam  caelestem  y mediana  autem 
sint  solida , uti  quae  cadit  vis  aquae  per  tegulas  in  canalem , ne  deiicia- 
tur  per  intercolumniay  ncque  transeuntes  perfundaty  sed  quae  sunt  centra 
eolumnas  videatur  emittere  vomentia  rudue  aquarum  ex  ore.  ( Vitruv. 
Lih.  ///.  c.  4.  ) 
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ha  il  suo  timpano  alto  mezzo  circa  la  sesta  parte  della 
lunp;liczza  del  gocciolatojo  Tav.  XLIV;  onde  viene  ad 
essere  assai  più  alto  di  quanto  prescrisse  Vitruvio,  e questa 
eccessiva  altezza  forse  fu  data  per  far  trionfare  meglio  le 
figure  di  bronzo  che  l’ adornavano,  oppure  per  ricavare  la 
curvatura  della  volta  semicircolare  di  bronzo  che  stava  so- 
pra le  colonne  di  mezzo  del  pronao.  Parimenti  a motivo 
della  volta  interna  del  pronao  si  dovette  tenere  molto  alto 
il  frontespizio  del  tempio  minore  di  Balbec  Tav.  XXVIII. 
Poco  meno  elevalo  si  trova  essere  il  frontesp-zio  del  tempio 
della  Fortuna  Virile,  che  pure  esiste  conservato  Tav.  LVI. 
Circa  l'ottava  parte  della  lunghezza  del  gocciolatoio  si  tro- 
va essere  il  timpano  del  frontespizio  del  tempio  di  Nimes 
Tav.  LV,  e similmente  quello  di  Augusto  a Pola  Tav.  LVI. 
Onde  da  questi  esempj  si  viene  a stabilire  che  gli  antichi 
facevano  i loro  frontespizj  piu  elevati  di  quanto  prescrisse 
Vitruvio:  però  è da  credere  che  in  tanti  altri  tempj,  di  cui 
ora  si  trovano  mancanti  di  tali  parti,  si  sieno  conservate  le 
indicale  pro{K>rzioni.  Non  è ben  chiaro  poi  a quale  altra 
precisa  altezza  stabiliva  Vitruvio  di  fare  gli  acroterj  sopra  i 
frontespizj:  ma  j>crò  sembra  evidente  che  se  egli  avesse 
dedotte  tali  proporzioni  dall’altezza  delle  colonne  o delle 
cornici,  si  sarebbero  derivate  in  modo  più  uniforme  alle 
altre  parti;  poiché  doilucendule  dall’altezza  del  timpano, 
riescivano  solo  in  simmetria  della  lunghezza  del  tempio. 

Secondo  alcune  poche  indicazioni  che  si  hanno  di  que- 
sti acroterj , ed  in  specie  dai  resti  che  del  tempio  del  Sole 
esistono  fuori  d’opera  sul  Quirinale  Tav.  LXI,  si  conosce 
che  tanto  gli  angolari , quanto  quei  di  mezzo  non  erano  fatti 
a guisa  di  pieilistalli  isolati , nè  di  molta  altezza  come  hanno 
alcuni  supposto  |icr  seguire  l’interpretazione  ricavata  dagli 
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scritti  Vitruviani  di  fare  gli  angolari  tanto  alti  quanto  il 
mezzo  del  timpano,  ed  i medj  un’ottava  parte  di  più:  ma 
si  vedono  fatti  di  assai  minor  altezza  e continuati  negli 
angoli  sino  ad  incontrare  la  inclinazione  del  frontespizio, 
e parimenti  trasportati  in  fuori  ed  avanti  sino  circa  a cor- 
rispondere a piombo  del  gocciolatojo.  Questa  disposizione 
si  trova  verificare  in  quei  bassorilievi,  e pitture,  antiche 
in  cui  fu  rappresentato  il  prospetto  di  un  qualche  tempio. 

Le  sime,  ossiano  le  gole  superiori  poste  sopra  i goc- 
ciolatoj,  si  trovano  generalmente  corrispondere  un’ottavo 
più  alte  degli  stessi  gocciolato) , come  venne  da  Vitruvio 
prescritto.  Quelle  che  erano  situate  sopra  i lati  inclinati 
dei  frontespizj , si  vedono  comunemente  intagliate  con 
eleganti  ornamenti , come  ne  offrono  esempio,  tra  gli  altri 
tanti  monumenti,  i poc’anzi  citati  avanzi  del  tempio  del 
Sole  sul  Quirinale  Tav.  LXl.  Ma  in  quelle,  che  ricorrevano 
lungo  i lati  dei  tempj,  stavano  tra  gli  stessi  ornamenti 
scolpiti  a tutto  rilievo  teste  di  leone , o di  altro  animale , 
traforate  nella  bocca  per  trasmettere  l’acqua  che  ricevevano 
dal  tetto.  Ognuna  di  tali  teste  raccoglieva  comunemente 
lo  scolo  non  più  di  tre  o quattro  file  di  tegole:  onde  non 
solamente  potevano  essere  traforate  e fare  il  loro  uffizio 
quelle  che  si  trovavano  corrispondere  sopra  le  colonne,  co- 
me venne  da  Vitruvio  designato,  ma  pure  alcune  di  quelle 
che  stavano  tra  l’una  e l'altra  colonna.  Molti  buoni  esempj 
abbiamo  tra  i monumenti  antichi  di  questi  ornamenti,  e 
per  indicarne  alcuno  citeremo  il  così  detto  tempio  di  Castore 
e Polluce  Tav.  XXV,  e quello  della  Fortuna  Virile  Tavo- 
la XXV;  ma  poi  con  maggior  chiarezza  siffatta  disposizione 
viene  indicata  nella  Tav.  LXXIX,  ove  si  rappresenta  la 
gola  superiore,  quale  si  conosce  da  alcuni  avanzi  rimasti 
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fuori  d’opera  essere  stata  sulla  cornice  del  celelire  tempio 
di  Venere  e Roma.  Oltre  alla  disegnata  denominazione 
tratta  da  Vitruvio  , che  si  riferiva  particolarmente  alle 
teste  di  leone,  sembra  che  secondo  Plinio  in  generale  si  di- 
cessero personae,  poiché  con  tal  nome  si  distìnguevano  le 
prime  opere,  denominate  protypa,  per  essere  fatte  di  terra 
cotta,  le  quali  si  posero  in  adornamento  dei  tetti  dei  tempj 
e che  erano  eflìggìate  in  forma  di  maschere  sceniche  (19). 

Sopra  le  anzidetto  gole  superiori,  poste  lungo  i Ranchi 
degli  edifizj,  stavano  in  corrispondenza  dei  tìlari  delle  tegole 
le  antefisse  di  terra  cotta  o di  marmo,  ornate  in  vario  modo. 
Di  questi  finali  ornamenti  Vìtnivio  non  diede  alcun  cenno, 
perche  compì  la  sua  descrizione  delle  partì  componenti  il 
sopraornato  dei  tempj  colle  simae,  per  le  quali  non  si  può 
intender  altro  che  le  descrìtte  gole  diritte  poste  sulle  cimase 
dei  gocciolato).  Onde  con  quale  preciso  nome  in  arte  ve- 
nissero queste  definite  non  bene  si  conosce;  però  Livio  in 
particolare  nel  parlare  di  una  Vittoria  colpita  dal  fulmine 
sull’alto  del  tempio  delia  Concordia,  ed  in  altre  circostanze, 
sembra  distìnguerle  col  nome  di  antefisse,  antefixae,  da  noi 
adottato,  come  oggetti  fissati  avanti  (20).  Più  chiaramente 


(19)  Plinio  neirindicare  il  primo  uso  che  si  fece  negli  antichi  tempi 
delle  teirecottet  distinse  questa  specie  di  ornamenti  che  venivano  a corri- 
spendere  negli  estremi  imbrici  delle  tegole,  col  nome  di  persona! y che  noi 
diciamo  maschere^  forse  perchè  invece  di  teste  di  leone  si  ponevano  pure 
delle  maschere,  quasi  simili  a quelle  adoperale  dagli  attori  nei  teatri.  Pri- 
musque  pertonas  tegufarum  extremis  imbricibus  imposuit  quae  inter  initia 
prot^pa  vocavity  posfea  idem  ahpa  fecit,  Hinc  et  fastidia  tempìorum  orta\ 
propter  hunc  plastae  appellati.  {Plin.  Hist,  Nat.  Lib.  XXXV.  c.  43.) 

(20)  In  aode  Concordiae  Victoria^  quae  in  culmine  eratyftdmina  iota 
decussaque  , ad  Victorias  quae  in  antejìxis  erant  y haesit  atque  inde 
procidìt.  (Livio  lib,  XXXIV  c.  4.)  Quindi  dallo  stesso  storico  vico  detto. 
Jnteftxajictilia  dcorum  Bomanorum  ridentes.  (Lib.  XXXVI.  c.  23.) 
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si  trova  indicato  da  Pesto  un  tal  nome  riferirsi  a quelle 
opere  di  terra  cotta  che  si  ponevano  sotto  lo  stilicidio  (21). 
Quindi  moltissime  di  queste  opere  ne  furono  rinvenute  tra 
le  rovine  delle  antiche  fabbriche  , in  modo  che  se  ne 
conoscono  ampiamente  le  loro  differenti  forme.  Fiori,  foglie 
diverse,  vasi,  aquile,  frutti,  teste  umane  e di  animali , ed 
anche  intiere  figure,  ornavano  la  fronte  delle  medesime, 
come  si  può  vedere  da  alcuni  esempj  che  si  riportano  de- 
lineati nella  Tav.  LXXIX,  ove  in  particolare  si  possono 
osservare  due  belli  esempj  di  quelle  antefisse,  che  si  pone- 
vano negli  angoli.  Il  modo  con  cui  le  stesse  antefisse  sta- 
vano situate  nei  lati  degli  edifizj  sopra  le  gole, si  rappresenta 
pure  nella  stessa  Tavola  coll’esempio  tratto  dalle  rovine  del 
tempio  di  Venere  e Roma,  benché  le  antifisse  ivi  segnate 
appartengano  ad  altra  fabbrica.  Siccome  nei  lati  inclinati 
dei  frontespizj  non  erano  nè  scoli  di  acqua  , nè  corrispon- 
devano le  estremità  dei  filari  delle  tegole.-  cosi  non  pote- 
vano essere  convenientemente  le  antefisse;  come  neppure 
non  erano  le  teste  di  leone.  Però  onde  non  interrompere  la 
continuazione  di  un  tale  ornamento  finale,  anche  sopra 
questi  lati  di  prospetto,  si  ha  indicazione  da  alcuni  buchi 
esistenti  in  specie  sopra  il  frontespizio  del  Panteon,  che  vi 
fosse  praticato  un'ornamento  continuato  di  bronzo,  quale 
si  rappresenta  nella  Tav.  XLIV.  Di  simili  ornamenti  an- 
che congiunti  alle  gole  superiori  ornate  con  figure,  se  ne 
hanno  esempj  in  alcuni  frammenti  di  terra  cotta,  che  a- 
dornavano  piccoli  edifizj,  come  se  ne  offre  un  esempio 
delineato  nella  Tav.  LXXIX,  B. 


(21)  jinlejixa,quae  ex  operefigutino  leclis  atlfiguntur  lub  ililliciiiio. 
(Festa  in  Ant^xa-) 
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I tetti  poi  si  componevano  comunemente  di  tegole 
piane,  dette  pure  dagli  antichi  tegulae,  e da  altre  convesse 
per  cuoprire  le  unioni  delle  prime,  dette  da  noi  comuneme- 
tc  canali,  ed  imbrices  dagli  antichi.  Sì  le  une  e sì  le  altre 
si  facevano  comunemente  di  terra  cotta,  ma  si  hanno  pure 
esempj  di  quelle  fatte  di  marmo  secondo  il  ritrovato  di 
Bize,  ed  anche  alcune  altre  erano  fatte  di  bronzo,  come  per 
esempio  erano  quelle  del  tempio  di  Venere  a Roma  edifica- 
to da  Adriano;e  quelle  della  basilica  Ulpia  del  foro  Trojano 
indicate  da  Pausiana.Le  tegole  cran  fatte  in  piano  alquanto 
rastremate  verso  la  parte  che  corrispondeva  inferiormente 
per  quanto  lo  richiedeva  la  sopraposizionc  della  successiva, 
ed  avevano  i lati  rilevati.  GTimbrici  poi  allorché  erano  fatti 
di  terra  cotta  avevano  la  forma  tonda  egualmente  rastrema- 
ta; ma  allorché  erano  fatti  di  marmo  o di  bronzo,  dovevano 
esser  terminati  in  angolo  come  quei  dei  Greci.  Le  coperture 
dei  tetti  in  tal  modo  formati,  ove  non  venivano  appoggiate 
sui  muri  o sulle  volte,  si  facevano  sostenere  da  armature  di 
legnami,  come  si  pratica  tuttora.  Il  metodo  tenuto  dagli 
antichi  viene  spiegato  da  Vitruvio  in  questi  termini.  La 
travatura , materiatio , che  si  poneva  sopra  ogni  specie 
di  edifizj,  era  con  varii  vocaboli  denominata,  e questa  poi 
siccome  nei  nomi  variava,  così  differiva  negli  usi.  Travi, 
trabes , erano  quelli  che  si  ponevano  sopra  le  colonne, 
le  paraste,  e le  ante.  Nelle  soffitte  stavano  i travicelli, 
tigna,  e le  tavole,  axes.  Sotto  i tetti,  se  maggiori  erano 
gli  spazj,  stava  il  comignolo,  columen,  con  nella  sommi- 
tà di  mezzo  il  monaco,  che  da  culminis  si  diceva  culumna; 
quindi  le  catene,  transtra,  e le  razze,  capreoli-,  se  poi  gli 
spazj  erano  minori,  allora  il  comignolo,  columen,  aveva  i 
puntoni,  ca/i^/ie/-ù,s|M)rgenti  sino  all'estremità  delle  gronde. 
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Sopra  i puntoni  poi  i paradossi , tempia  , e quindi  sotto 
le  tegole  le  fette  di  tavole,  asseres,  sporgenti  in  guisa  che 
coi  loro  sporti  cuoprissero  le  pareti  (22). 

PRONAI  E PERISTIU  DEI  TEMPI.  Dalle  parti 
esterne  dei  tcmpj  passando  ad  esaminare  le  interne,  osser- 
veremo primieramente  che  tra  le  colonne  dell’interno  dei 
pronai  si  dovevano  mettere  parapetti,  plutei,  di  marmo  o 
di  legno  per  separare  il  peristilio  dal  pronao^  ma  in  modo 
però  che  vi  fossero  praticate  delle  aperture  per  poter  pas- 
sare nel  pronao  (23).  Benché  nessun  esempio  ci  rimanga  in 
opera  di  tali  parapetti  posti  tra  le  colonne  dei  pronai,  pure 
se  ne  conosce  la  loro  forma  da  varii  frammenti  trovati  tra 
le  rovine  degli  antichi  monumenti;  ed  alcuni  di  questi  li 
riportiamo  delineati  nella  Tav.  LXXXII,  i quali  rappre- 
sentano le  principali  forme  che  si  conoscono.  Sono  tali  o- 
pere  fatte  di  marmo,  ed  anche  di  terra  cotta,  ed  in  alcune 
circostanze  sembra  che  si  facessero  di  ferro  o di  bronzo, 


(22)  Ih  aedificiis  onuiiiut  insitper  coflocatur  maleriatìo  variii  voea- 
bulis  nominata;  ea  autem,  uti  in  aominationibus , ila  in  re  varias  habet 
ulililates.  Trabet  enim  sopra  columnas  et  parastalas , et  antas ponuntur; 
in  contignationibus  Ugna  et  axes;  sub  tectis,  si  majora  spalla  sunt,  colu- 
mea  in  summo  fastigio  culminis  unde  rt  columnae  dicuntur  ; et  transira,  et 
capreoli;ti  eommoda,  colamea  et  cantherii  prominenles  ad  extremam  sub- 
grundationem.  Sopra  cantherios  templa;deinde  insupersub  tegulas  asseres, 
ita  prominenles  uti  parietes  projecluris  eorum  teganlur.  Ita  unaquaeque 
rei  et  loeiim  et genus,et ordinempropriiim  tuetur.  [Vitruv.  Lib.iy.c.  2.) 
D4  questi  lavori  solili  a farsi  nella  coperiuia  degli  edifizj , Vitruvio  dedusse 
l' origine  di  tulle  quelle  parti  componenti  le  trabeazioni  tanto  nel  genere 
dorico,  che  jonico,  come  ne  abbiamo  dato  qualche  cenno  nella  Parte  seconda 
dell'architettura  Greca  ; pecchi  a tale  parte  dell’  architettura  antica , appar* 
teneva  il  parlare  delle  origini. 

(23)  hem  intercolumaia  tria,  quae  erunt  inier  antas  et  columnas, 
pluleis  marmoreis,  sive  ex  intestino  opere  factis  intercludantur  ila , ut 
fores  habeant,  per  quae  itinera  pronao  foni,  {yilruv.  Lib.  IV.  c.  4.) 
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aecomlaiulo  evidentemente  lo  stesso  disegno  tenuto  in  quei 
di  marmo,  però  con  minori  grossezze  eseguiti.  Parimenti  in 
simil  modo  dovevano  essere  formati  i plutei  di  legno,  dì  cui 
certamente  non  se  ne  possano  avere  esempj;  però  nei  dipinti 
di  Pompei  , ed  in  specie  nelle  parti  inferiori  delle  mura 
che  circondavano  gli  atrii  ed  i peristii,  si  trovano  rappfe- 
sentali  plutei,  imitando  le  forme  tenute  in  quei  di  metallo 
e di  legno,  e si  uniformano  ai  sopraindicati  monumenti.  Le 
parti,  che  sì  aprivano  anche  nei  plutei  di  marmo,  dove- 
vano essere  fatte  o di  legno  o di  bronzo,  giacche  non  si 
può  ideare  che  tale  materiale  si  avesse  potuto  ridurre  tanto 
leggero  da  essere  facilmente  trasportato. 

Le  pareti  edificate  intorno  la  cella,  allorché  venivano 
costrutte  con  pietre  quadrate  o marmi,  prescriveva  giu- 
stamente Vitruvio,  che  si  dovevano  disporre  in  modo  che  le 
pietre  superiori  corrispondessero  sulle  commessure  di  mezzo 
di  quelle  di  sotto  onde  concatenare  così  tutta  la  fabbrica, 
come  già  si  c fatto  conoscere  nel  parlare  dei  dìflcrenti  ap- 
parecchi impiegati  in  sìmili  opere.  Pertanto  tutta  la  deco- 
razione delle  pareti  proprie  dei  tempj , insieme  consideran- 
dola, potremo  stabilire,  come  sì  conosce  da  alcuni  monu- 
menti, ed  in  specie  dal  tempio  di  Marte  Ultore,  che  vi 
ricorreva  da  piedi  una  base  similmente  sagomata  di  quelle 
sottoposte  alle  colonne;  quindi  vi  era  posto  un  piano  alto 
circa  un  quarto  delle  colonne,  e con  sopra  una  fascia  ri- 
levata , il  tutto  disposto  a guisa  dei  basamenti  che  si  po- 
nevano sotto  le  colonne.  Sopra  a questo  basamento  s'in- 
nalzava l’opera  quadrata  distribuita  nel  modo  indicato,  che 
giungeva  sino  sotto  l’architrave:  però  nel  citato  tempio  di 
Marte  Ultore  si  trovano  praticate  all’altezza  dei  capitelli 
alcune  incassature  quadrate  come  sono  delineate  nella 
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Tav,  LXXV.  Nelle  estremità  di  queste  pareti  poi  vi  erano 
le  ante , ossiano  i pilastri  posti  in  corrispondenza  delle 
colonne,  non  rastremati,  ma  fatti  con  egual  larghezza  da 
piedi  a capo,  e per  quanto  comportava  la  minor  grossezza 
delle  stesse  pareti. 

Sopra  alle  pareti,  nell’Interno  dei  peristili!,  corrispon- 
devano gli  architravi  similmente  formati  di  quei  disposti 
neH’esterno,  cd  al  disopra  di  questi  il  fregio,  ridotto  però 
comunemente  a minor  altezza.  I lacunari,  laqueario  o la- 
cunaria, che  cuoprivano  i detti  peristili!,  si  solevano  fare 
di  forma  quadrata  o rotonda,  e composti  col  gesso  o col 
legno  dipinti  con  colori , o con  figure  attaccate  secondo 
quanto  si  trova  indicato  da  Isidoro  (24):  ma  sopra  i peri- 
stili! dei  tempj,  per  la  loro  ristrettezza,  allorché  questi  non 
erano  coperti  a volta,  si  facevano  di  marmo,  e si  trovano  nei 
monumenti  romani  praticati  in  differente  modo.  Alcuni 
erano  formati  di  un  sol  ordinedicassettoni  con  grandi  rosoni 
nel  mezzo,  e divisi  da  larghe  fasce  ornate  con  meandri, come 
sono  quei  del  tempio  di  Marte  Ultore  Tav.  LXXV.  Altri 
con  due  file  di  cassettoni  continuali , come  ne  presentano 
esempio  i tempj  rotondi  di  Roma  e di  Tivoli,  benché  ivi 
per  la  forma  dell’cdifizio  sieno  disposti  su  linee  circolari  e 
concentriche,  Tav.  XL  e XLI;  e questa  maniera  era  quella 
che  si  avvicinava  di  più  alla  pratica  costantemente  osservata 
dai  Greci  in  simili  opere.  Altri  poi  erano  ordinati  su  di- 

(24)  Laquearia  $unl,  quae  eameram  tublegunt,  et  ornanl -,  quat  et 
lacunaria  dicuniur-,  quoti  Incus  quosdam  quadratos  vel  rolundos,  ligiio 
vd  gjrpso , vel  eotoribus  habeat  pictos  cum  signis  intermicanlibus.  Princi- 
paliler  autem  lacut  dicUur,  ut  Lucius,  resullant  aedetque  lacusque.  Ciiiut 
diminutio  lacunar  facit , vel  Boratius-,  neqiie  aureum  mea  renidel  in  domo 
lacunar.  Inde/it  alia  diminutio  lacunarium  et  per  antislicon  laquearium 
facit.  {Isidoro  de  Orig.  Lib.  XIX.  e.  12.) 


l 


Digìtized  by  Google 


370  ARCHITETTURA  ROMANA-  PARTE  II- 
verse  forme,  che  non  si  possono  facilmente  dimostrare  con 
parole:  ma  per  citarne  un’esempio  ci  riporteremo  al  soffitto 
del  tempio  minore  di  Balbec  delineato  nella  Tav.  XXVIII: 
ed  a quello  del  Sole  a Paimira  Tav.  XXXI.  In  alcuni 
monumenti  si  trovano  queste  coperture  dei  pcristilii  fatte 
a volta  con  costruzione  muraria,  ed  ornate  con  stucchi , 
di  cui  però  non  si  possono  ora  riconoscere  le  varie  disposi- 
zioni con  precisione:  ma  bensì  si  può  stabilire  essersi  fatte 
in  circa  simil  modo  di  quelle  praticate  nei  lacunari  piani. 

Parimenti  in  diversi  tempj  di  poco  nobile  costruzione, 
ed  edificati  semplicemente  con  opere  cementizie,  di  cui  ne 
sono  rimasti  esempj  in  Pompei,  si  trovano  le  descritte  parti 
ricavate  collostucco, edipinte  a guisa  di  marmi  anche  a varii 
colori.  Mentre  siffatta  pratica  si  deve  lodare  per  essersi  con 
essa  apparentemente  nobilitate  le  costruzioni  ordinarie, 
non  si  può  poi  stabilire  con  eguale  comune  approvazione 
che  pure  gli  anticlii  praticassero  di  dipingere  i marmi  ad 
uso  degli  stucchi,  come  si  pretende  dimostrare  da  alcuni 
moderni  studiosi  delle  antichità  ; perchè  sarebbe  stata  ve- 
ramente una  imitazione  poco  lodevole.  È vero  che  si  co- 
nosce avere  gli  antichi,  ed  in  specie  i Greci,  dipinti  alcuni 
sfondi  di  cassettoni , o certe  fasce  liscie  per  dare  maggiore 
ornamento  all’edifizio,  come  altrove  ne  abbiamo  dato  qual- 
che cenno,  ma  poi  non  è da  credere  che  si  dipingessero,  o 
si  cuoprissero  con  incausti  coloriti  per  esempio  i fusti  delle 
colonne  per  farli  figurare  di  marmo  giallo  o rosso,  allorché 
i Romani  avevano  mezzi  di  farli  veramente  di  marmi  co- 
loriti, come  ne  abbiamo  certe  prove  dai  monumenti,  e lo 
stesso  si  deve  attribuire  alle  altre  parti  dei  loro  nobili  edi- 
fizj  e dei  rivestimenti  che  si  facevano  con  le  lastre  di  mar- 
mo a varj  colori.  Onde  in  seguito  di  queste  semplici  osser- 
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vazioni  potremo  stabilire  che  i Romani,  come  i Greci, 
hanno  dipinti  alcuni  sfondi  di  marmo  nei  lacunari  per 
dare  qualche  maggior  risalto  agli  ornamenti,  e lasciarono 
le  altre  parti  distinte  dai  colori  naturali  delle  pietre.  Quindi 
si  può  aggiungere  che  per  in  qualche  modo  abbellire  le 
fabbriche  costruite  con  opere  cementizie,  praticarono  giu- 
stamente di  dipingerle  ad  uso  di  marmi  coloriti,  ed  anche 
con  tinte  liscie,  come  molti  esempj  ne  offrono  gli  ediGzj  di 
Pompei  e di  Ercolano  ; e come  descrivendo  le  fabbriche 
private , in  cui  le  strutture  cementizie  e laterizie  erano 
più  di  frequente  impiegate,  ne  riferiremo  le  più  comuni 
pratiche. 

PORTE  DELLE  CELLE.  Le  porte,  ostiae,  situate 
nel  mezzo  della  fronte  dei  pronai,  vengono  descritte  da 
Vitruvio  potersi  fare  in  tre  generi  distinti,  cioè  doriche, 
joniche,  ed  attiche.  Qi>  ..iie  del  genere  dorico  si  ordinavano 
secondo  queste  sip%netrie.  La  sommità  della  corona,  la 
quale  poggiava  sopra  lo  stipite  supcriore , antepagmentum 
superins,  doveva  trovarsi  ad  eguale  livello  colla  sommità 
dei  capitelli  delle  colonne,  che  stavano  nel  pronao.  La  luce 
poi  della  porta,  hypothjrriam , si  doveva  disporre  in  mo- 
do, che  l’altezza  dell’edifzio  dal  pavimento  ai  lacunari , 
si  fosse  divisa  in  tre  parti  e mezza,  e con  due  di  queste  si 
doveva  costruire  l’altezza  dell’apertura  delle  porle,  lianen 
‘Vu/t^aru/n. Questa poisifossedivisain dodici  parti, delle  quali 
cinque  c mezza  erano  per  la  larghezza  inferiore  dell’apertura. 
Quindi  nella  sommità  si  restringeva,  se  la  luce  dal  basso 
all’alto  era  di  sedici  piedi,  una  terza  parte  dello  stipite,  se 
dai  sedici  ai  venticinque  un  quarto,  e se  dai  venticinque 
ai  trenta  un’ottavo;  c nelle  altre  più  alle  fossero  gli  stipiti 
posti  in  linea  perpendicolare.  Gli  stipiti,  antepagmenta,  si 
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dovevano  restringere  in  alto  la  decimaquarta  parte  della 
loro  grossezza;  e l’altezza  dell’architrave,  tupercilium , ti 
fosse  fatta  quanto  la  grossezza  superiore  degli  stipiti.  La  ci- 
masa era  da  farsi  la  sesta  parte  dello  stipite,  e l'aggelto 
poi  quanto  la  sua  grossezza.  Indi  si  fosse  scolpita  la  cimasa 
lesbia,  CT'inatiu/n coll’astragalo.  Sopra  la  cimasa, 
ch’era  nell’architrave,  si  collocasse  il  fregio,  o soprapporto, 
hjperthyrum , della  stessa  grossezza  dell’architrave;  e nel 
medesimo  fosse  scolpita  la  cimasa  dorica,  e l’astragalo  le- 
sbio  con  una  gola  diritta.  Quindi  succedeva  la  corona  piana 
coll’architrave , che  stava  sopra  gli  stipiti.  A destra  ed  a 
sinistra  si  dovevano  fare  gli  sporti  in  modo  che  uscissero 
dalle  estremità  e si  congiungessero  ad  unghia  con  la  ci- 
masa. 

Se  le  porte  erano  del  genere  jonico,  si  doveva  sta- 
bilire in  esse  la  luce  come  in  quelle  del  genere  dorico;  la 
larghezza  poi  si  fosse  costituita  in  modo,  che  l’altezza  re- 
stasse divisa  in  due  parti  e mezza,  e con  una  e mezza  delle 
quali  si  fosse  stabilita  la  larghezza  inferiore  dell’apertura. 
Il  restringimento  come  nelle  doriche;  e la  grossezza  degli 
stipiti  la  decimaquarta  parte  dell’altezza  dell’apertura  nella 
fironte;  la  cimasa  la  sesta  parte  di  detta  grossezza;  ed  il  ri- 
manente, esclusa  la  cimasa,  si  fosse  diviso  in  dodici  parti, 
R'e delle  quali  stabilivano  la  prima  fascia  coll’astragalo, 
quattro  la  seconda,  e cinque  la  terza;  e tali  fasce  dovevano 
girare  intorno  alle  stesse  porte  coi  loro  astragali.  I fregi 
poi  si  componevano  sulla  stessa  maniera  di  quei  dorici.  Le 
cartelle , ovvero  mensole,  ancones  si\fe  prothyrides,  scolpite 
a destra  ed  a sinistra,  dovevano  corrispondere  sino  all’e- 
stremità  inferiore  dell’architrave,  non  compresa  però  la 
foglia  ; inoltre  dovevano  avere  queste  in  fronte  due  terzi 
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tli  grossezza  dello  stipite;  e nella  parte  inferiore  dovevano 
essere  una  quarta  parte  pili  sottili  che  non  erano  in  alto. 

Le  porte  di  legno,  fores,  si  dovevano  congiungere  in 
modo  che  i fusti  cardinali,  scapi  cardinales,  fossero  la  duo- 
decima parte  della  larghezza  di  tutta  la  luce;  ed  a ciascuna 
incassatura,  tjrmpana,  che  stava  tra  i due  fusti,  fossero  asse- 
gnate tre  di  tali  dodici  parti.  Le  distribuzioni  delle  guar- 
nizioni, impages,  si  dovevano  fare  in  modo,  che  divise  le 
altezze  in  cinque  parti,  due  ne  fossero  assegnate  a quella 
di  sopra,  e tre  a quella  di  sotto;  e nel  mezzo  si  dovevano 
porre  le  guarnizioni  medie;  e nella  estremità  in  alto,  ed 
altre  in  basso,  si  fossero  attaccate.  La  larghezza  della  guar- 
nizione doveva  essere  una  terza  parte  dell’incassatura,  ed 
una  terza  parte  della  guarzione  la  cimasa.  Le  larghezze 
dei  fusti  dovevano  essere  la  metà  delle  guarnizioni;  e così  il 
regolo,  replum,  la  metà  ed  un  sesto  della  stessa  guarni- 
zione. I fusti  poi,  che  stavano  avanti  al  secondo  stipite,  si 
fossero  costituiti  la  metà  della  guarnizione.  Se  poscia  le 
porte  erano  valvate,  le  altezze  erano  le  stesse;  ma  per  largo 
si  aggiungeva  la  larghezza  di  una  porta, ese  erano  a quattro 
partite,  qnadriforis  si  doveva  accrescere  l’altezza. 

Le  porte  attiche  si  facevano  nei  modo  stesso  delle  do- 
riche, ma  negli  stipiti,  sotto  le  cimase,  si  disponevano  in- 
torno le  fasce,  le  quali  si  dovevano  distribuire  in  modo 
che  tolta  la  cimasa  dalla  larghezza  degli  stipiti,  diviso  il 
rimanente  in  sette  parti,  ne  restassero  due  alle  fasce.  Tali 
porte  non  si  facevano  clostrate,  nè  bifore,  ma  valvate,  e 
dovevano  aprirsi  al  di  fuori  (25). 

Osliorum  fuitem  et  eorunt  antepagmentorum  in  atdihut  hot  sunt 
raiiones , uli  primum  comlituaniur,  qun  genere  tini  futurae.  Genera  Mani 
enùnlkyromaton  haec,  Doricum,  Jonicum,  Allicurget,  Deneerumiimmelriae 
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Tali  sono  i precetti  che  ci  vennero  prescritti  da  Vi- 
truvio  sulle  porte  dei  tempj , i quali  sono  interpretati  dif- 
ferentemente dei  suoi  coinentatori,  e particolarmente  a ri- 
guardo delle  parti  componenti  le  porte  di  legno  o di  bronzo, 


eoatpiciwilur  hit  rationibus,  uti  corona  summa,  quae  sopra  anlepagmen- 
tom  superius  imponitur , acque  librata  sit  capitulis  sommis  columnarum, 
quae  in  pronao  fuerint-,  lumen  autem  hypotbyri  conslituatur  sic,  uti  quae 
sUtitudo  aedis  a pavimento  ad  lacunaria  fuerit , dividaSur  in  partes  tres 
semis,  et  ex  eis  duae  partes  lumini  valvarum  altitudine  consliluanhir. 
Haec  autem  dividatur  in  partes  duodecim,  et  ex  eis  quinque  et  dimidia 
latitudo  luminisjiat  in  imo:  et  in  summo  contrahatnr,  si  erii  lumen  ab  imo 
ad  sexdecim  pedes,  aniepagmenti  tertia  parte  ; sexdecim  pedum  ad  viginii 
quinque,  superior  pars  luminis  contrahatur  antepagmenti  parte  quarta  ; si 
a pedibus  vigiati  quinque  ad  triginta,  summa  pars  contrahatur  antepa- 
gmenti parte  octava:  teliqua  quae  alliora  erunt,  ad perpendiculum  videii- 
tur  oporiere  collocari.  Ipsa  autem  antepagmenta  , crassa  fiant  in  fronte 
altitudine  luminis  parte  duodecima , contrahanturque  in  sommo  suae 
crassitudinis  quarta  decima  parte.  Crassitudo  supercilii  quanta  antepa- 
gmentorum  insamma  parte  crii  crassitudo.  Cymalium  faciendum  est  ante- 
pagmenti parte  sexta:  proiectura  autem  quanta  est  eius  crassitudo.  Scal- 
pendum  est  eymatium  Lesbium  eum  astragalo  : sopra  eymatium  , quod  erit 
in  supercilio , collocandum  est  hyperthyrum  crassitudine  supercilii,  et  in  eo 
scalpendum  est  cymatiumDoricum.at  astragalum  tesbium.Summa scalpalur 
corona  plana  cum  cymatio:  proiectura  autem  eius  erit  quanta  alliludo.  Su- 
percilii, quod  supra  antepagmenta  imponitur,  dextra  ac  sinistra  proiectu- 
rae  sic  sunt  faciendae,  uti  crepidines  excurrant,  et  in  unguem  ipso  eymatio 
coniungantur.  Sin  autem  Ionico  genere  futurae  erunt , lumen  altum  ad 
eumdem  modum,  quemadmodum  in  Doricis,  fieri  videtur:  latitudo  consti- 
luatur , ut  altitudo  dividatur  in  partes  duas  et  dimidiam , eiusque  partì s 
unius  ima  luminis fiat  latitudo  : contracturae  ita  ut  in  Doricis.  Crassitudo 
aalepagmentorum  altitudine  luminis  in  fronte  quarta  decima  parte:  cy- 
matium  huius  crassitudinis  sexta  : reliqua  pars praeter  cymatium  dividatur 
in  partes  duodecim  j harum  trium  prima  corsa  fiat  cum  astragalo , srcumJa 
quatuor,  tertia  quinque  : eaeque  corsae  cum  astragalis  circumeurrant.  l/y- 
pertyra  autem  ad  eumdem  modum  componantur,  quemadmodum  in  Doricis. 
Mtcones  sive prothyrides  vocentur,  excalptae  destra  ac  sinistra  praepen- 
deant  ad  imi  supercilii  libramentiim  praeter  folium.  Eoe  habeant  in  fronte 
erassitudinem  ex  antepagmenti  tribus  partibas  unam , in  imo  quai  ia  parte 
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le  quali  porterebbero  lungo  discorso  volendole  spiegare; 
mentre  facilmente  si  possono  conoscere  dai  disegni.  Per- 
tanto considerando  gli  esempj  di  porte,  che  si  trovano  nei 
monumenti  antichi,  vediamo  che  la  distinzione  dei  diffe- 
renti generi  delle  medesime  non  veniva  troppo  osservata; 
poiché  nel  piccol  tempio  dorico  di  Cori,  mentre  gli  stipiti 
della  porta  sono  ordinati  pure  secondo  il  genere  dorico, 
ha  poi  questa  la  cornice  jonica  con  le  mensole,  Tav.  XV. 
Così  all’opposto  il  tempio  tondo  di  Tivoli,  essendo  di  ge- 
nere corintio,  ha  la  sua  porta  ordinata  più  col  genere  do- 
rico che  jonico  o attico,  Tav.  XLI.  Per  un  buon  esempio 
di  porte  nobile  si  considera  comunemente  quella  del  Pan- 
teon; ma  questa  pure,  mentre  ha  la  cornice  e gli  stipiti 
sagomati  nel  modo  prescritto  nel  genere  jonico  ed  attico 
da  Vitruvio,  gli  mancano  poi  le  mensole  nei  lati. Tav.  XLV. 

graciliorei  quarti  superiora.  Fores  ita  compinganfur , uti  scapi  cardinafes 
sint  ex  altitudine  luminis  totius  duodecima  parte:  inter  duos  scapos  /ym- 
pana  ex  duodecim  partihus  haheant  ternas  partes.  Impagibus  distnhulio^ 
nes  ita Jient  • uti^divisis  altitudinibus  in  partes  quinquCf  dune  superiori^ 
tres  inferiori  designentur:  siqter  medium  medii  impage s collocenturi  ex 
reliquis  alii  in  sommo  alii  in  imo  compinganturi  ailitudo  impagis  fìat 
tympani  tertia  parte  ; cymaiium  sexta  parte  impagis.  Scaporum  latitudine 
impagis  dimidia  parte  : item  reptum  de  impage  dimidia  et  sexta  parte. 
Scapi  qui  sunt  secundum  antepagmentum  dimidium  impagis  constituan^ 
tur.  Sin  autem  valstatae  erunt^  altitudines  ita  manebunt^  in  latitudinem 
adiiciatur  amplius  foris  laiitudoy  ti  quadriforis  futura  est  ^ ailitudo  adii- 
ciatur.  jétticurges  autem  iisdem  rationibus peificiuntur,  quibus  Dorica: 
praeterea  corsae  sub  c^matiis  antepagmenlis  circumdantur  , quae  ita  <li- 
stribui  debent , uti  antepagmenta  praeter  cymatium  ex  pwtibus  sejìlem 
habeani  duos  portesi  ipsaque  nonjiunt  clostrata  neque  bifora^sed  valvata 
et  aperiuras  habent  in  exteriores  partes.  {Fitr.iJb.IF.c.S.)  Da  Servio  poi 
si  trovano  distinte  le  porte  che  .ni  aprivano  con  la  donominazione  fores^  e cosi 
(|tielle  pai  tìcolarmcnte  dette  Valvae.  Fores  proprie  dicitura  quae  forar 
a/teriuntur  ^ sicut  apud  veteres  fuit.  Falvae  autem  sunt ^ ut  dicit  Farn*^ 
quae  reuolvuntur  et  se  velant. {Servio  nelV Etuide  di  Fugdio  Ltb.L  vA  1^.) 
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Di  altre  porte  assai  più  riccamente  adornate  con  mensole, 
e con  corniciaraenti  jonici  e corintj,  ne  abbiamo  un'esempio 
in  specie  nel  tempio  di  Nimes,  ma  però  mancante  dell’ ar- 
chitrave, Tav.  LV;  quindi  nel  tempio  più  conservato  di 
Balbec,  Tav.  XXVIII;  ed  in  altri  monumenti  eretti  negli 
ultimi  tempi  dell’impero.  Le  proporzioni  poi  delle  luci 
interne  si  trovano  essere  comunemente  regolate  in  modo  che 
corrispondono  le  altezze  doppie  delle  larghezze,  come  è 
quella  del  Panteon.  Del  restringimento  praticato  da  capo 
ne  prestano  esempio  più  le  finestre  formate  egualmente 
delle  porte,  che  le  porte  stesse  nelle  fabbriche  dei  Romani, 
come  si  osserva  nel  tempio  tondo  di  Tivoli  Tav.  XLI. 

Se  non  ci  fossero  rimaste  alcune  porte  foderate  di 
bronzo,  non  si  potrebbe  avere  alcun  documento  per  di- 
mostrare la  pratica  tenuta  dagli  antichi  nel  fare  le  porte 
di  legno,  a meno  che  si  fossero  dedotte  alcune  notizie  dai 
bassirilievi  o dai  dipinti  antichi.  Ma  trovandosi  in  partico- 
lare esistere  ben  conservata  la  porta  del  Panteon , se  ne 
hanno  dalla  medesima  distinte  cognizioni.  Però  in  questa 
porta,  siccome  la  luce  essendo  molto  grande  con  dlllicollà 
si  sarebbero  potute  muovere  le  partite,  se  si  fossero  fatte 
a tutta  altezza;  cosi  si  trova  in  essa  praticato  da  capo  una 
specie  di  grata  fissa,  e nei  lati  due  pilastri,  nel  modo  che  si 
offre  delineato  nella  Tav.XLV.  Tale  grata  in  questo  monu- 
mento si  dovette  praticare  forse  solo  per  diminuire  la  gran- 
dezza della  luce:  ma  negli  altri  tempj,  che  ricevevano  il  lu- 
me solo  dalla  porta,  venivaadessere  necessaria.  Nel  le  partite 
che  si  aprivano,  fores,  si  vedono  praticate  in  bronzo  tutte 
quelle  parti  che  furono  descritte  da  Vitruvio  per  le  porte  di 
legno, cioè  i timpani,  tjrmpana^  il  regolo, re/9Ì!Mm,  e le  guar- 
nizioni, impages\  ed  in  queste  ultime  vi  sono  pure  i chiodi 
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che  servono  di  beirornamento.  Un’altra  antica  porta  di 
bronzo  si  trova  essere  stata  adattata  ad  un’apertura  mo- 
derna praticata  in  quell’ edilìzio  rotondo  che  si  dice  il  tem- 
pio di  Remo,  e che  serve  di  vestibolo  alla  chiesa  dei  SS. 
Cosma  e Damiano:  ma  questa  però  dalie  sue  basse  propor- 
zioni, si  conosce  essersi  nel  traslocamento  tolta  la  grata, 
che  aveva  evidentemente  da  capo,  come  quella  del  Pan- 
teon; e le  traverse  della  guarnizione  si  trovano  in  questa 
essere  semplici,  mentre  l’anzidetta  le  aveva  doppie.  Vi  sono 
in  questa  porta  ancora  i segni  dei  chiodi,  che  servivano  di 
ornamento  alle  stesse  guarnizioni,  come  in  quella  del  Pan- 
teon, Tav.  LXXXII. Tanto  in  questa  porta,  quanto  neH’an- 
tecedente , si  trovano  i timpani  superiori  meno  alti  de- 
gl’inferiori; e questa  distribuzione  era  basata  giustamente 
nella  pratica  prescritta  dall’arte  di  mettere  le  parti  più 
basse  in  alto,  mentre  dai  moderni  si  sarebbe  ideato  all’op- 
posto senza  la  conoscenza  di  tali  monumenti.  Questi  due 
esempi  poi  presentano  solo  il  riparto  delle  porte  bifore^ 
ossiano  a due  partite,  che  dovevano  essere  le  più  comuni: 
ma  però  vi  erano  le  cereostate , o dette  con  altro  nome 
clostrate,  che  sempre  doveva  indicare  porte  ad  una  par- 
tita; quindi  le  valvole  che  erano  a tre  partite,  e le  qua- 
drifore  a quattro.  Di  quelle  ad  una  partita  non  ne  abbia- 
mo alcuna  indicazione;  ma  è facile  ad  immaginarne  la 
loro  distribuzione,  conoscendo  quella  delle  bifore,  laonde 
si  può  stabilire  che  erano  formate  nel  modo  che  si  offre 
delineato  nella  Tav.  LXXXll  B.  Per  dare  anche  maggiore 
indicazione  delle  bìfore  se  ne  replica  la  disposizione  alla 
lettera  C.  Delle  valvate  poi  ne  abbiamo  un’esempio  dipinto 
in  un’apertura  di  porta  ffnta  nel  calcidico  di  di  Eumachia 
a Pompei,  che  si  riporta  delineato  nella  Tavola  stessa  E. 


Digitìzed  by  Google 


978  ARCHITETTURA  ROMANA  PARTE  II- 
Le  quadrifore  poi,  tlovnmlo  avere  una  partita  di  più,  ne 
veniva  che  erano  formate  nel  modo  che  si  trova  desi- 
gnato alla  lettera  F. 

DECORAZIONE  INTERNA  DELLE  CELLE.  Gl’in- 
terni  delle  celle  nei  tempi  disposti  sulle  forme  più  semplici, 
si  conoscono  essere  stati  pure  con  molta  semplicità  ador- 
nati; perchè  le  loro  pareti  erano  in  alcuni  tcmpj  dipinte 
soltanto  o a varie  riquadrature  disposte  a guisa  di  tavole 
di  marmo,  o a soggetti  figurati,  come  ne  offrono  qualche 
indizio  i tempi  Fompei;  ed  in  altri  edifizj  erano  rivestiti 
con  lastre  di  marmo  a vario  colore,  di  cui  non  si  possono 
ora  avere  chiare  conoscenze.  Le  pareti  delle  celle  più  nobili 
poi  erano  decorate  con  nicchie,  piccole  colonne,  e pila- 
strate , come  per  esempio  si  conosce  essere  stato  praticato 
nelle  due  celle  del  tempio  di  Venere  e Roma  Tav.  XXXIII, 
ed  in  quello  più  conservato  di  Balbec  Tav.  XXVIII.  Più 
sontuoso  esempio  dell’ ioterna  decorazione  delle  celle  ne 
somministra  tuttora  il  Panteon,  benché  spogliato  in  gran 
parte  dei  suoi  ornamenti  di  bronzo  e di  marmo,  però  se  ne 
offre  un’indicazione  nelle  Tav.  XLVl  e XLVll,  del  modo 
come  si  trovava  prima  deU’ultimo  spoglio,  e da  questi  di- 
segni più  facilmente  se  ne  conosce  la  sua  disposizione,  di 
quanto  si  potrebbe  ottenere  da  qualunque  descrizione.  Per 
dare  poi  un’idea  della  architettura  interna  dei  tempj  ipetri 
con  i due  ordini  di  colonne,  come  si  trovano  da  Vitruvio 
prescritti,  si  riporta  delincata  nella  Tav.  XXXVIII,  la 
supposizione  della  intiera  costruzione  dei  tempio  di  Giove 
Olimpico  in  Atene  fatta  da  Adriano  imperatore. 

Nella  parte  più  interna  delle  celle  di  qualunque  ge- 
nere di  tcmpj  stavano  le  edicole,  aediculae,  che  contene- 
vano i simulacri  della  divinità,  a cui  essi  erano  dedicati. 
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Alcune  di  queste  edicole  erano  formate  semplicemente  con 
un  basamento,  su  cui  stava  la  statua,  altre  decorate  con 
dtiecolonne, ed  altre  incavate  a semicircolo  ad  uso  di  grande 
nicchia , c decorate  tutte  in  vario  modo.  Inoltre  sotto  al  ba- 
samento, su  cui  stava  innalzato  il  simulacro,  si  conosce  in 
alcuni  tempi  stati  praticati  certi  luoghi  segreti,  detti 

dagli  antichi  penetrali, /Tcnctru/iu  (26),  perchè  servivano 
per  usi  privati  dei  sacerdoti,  come  ne  rimangono  tracce 
nel  tempio  di  Ostia,  Tav.  XVIII,  ed  in  quello  situato  nel 
mezzo  del  foro  di  Pompei  Tav.  XCII.  Si  entrava  in  tali 
luoghi  privati  col  mezzo  di  piccole  porte  praticate  nello 
stesso  basamento,  e dalle  medesime  si  saliva  al  piano  delle 
statue  mediante  piccole  scale  ricavate  nei  lati. 

Quei  tempj  che  non  erano  ipetri , ossiano  scoperti  nel 
mezzo,  o non  illuminati  daU’alto,  e che  avevano  bisogno 
di  maggior  luce  di  quella  che  entrava  dalla  porta,  tene- 
nevano  alcune  Snestre  praticate  nelle  pareti  della  cella, 
come  ne  presentano  esempio  i due  tempj  rotondi  di  Roma 
e di  Tivoli  Tav.  XL  e XLI;  ed  anche  uno  rettangolare  esi- 
stente in  Tivoli  stesso , ed  altro  simile  in  Paimira  Tav.  LIV, 
e come  si  conosce  essere  stato  praticato  nel  tempio  della 
Concordia  in  Roma  Tav.  LVII,  ed  in  molti  altri  tempj  si 
rinverrebbe  una  simil  pratica,  se  ci  fossero  rimaste  le  mura 
delle  loro  celle.  Altri  tempj  poi,  quantunque  non  rotondi, 
dovevano  essere  illuminati  dall'alto  col  mezzo  di  un’aper- 
tura praticata  nella  volta,  come  ne  presenta  un  bello  cscm- 


(26)  Penetrale  sacrìjìcium  dicilur,  ijuod  interiore  parte  sacrarii  con- 
Jicilur-,  onde  et  penetralia  cuiutque  dicitur,  et  penes  nos , quod  in  pale- 
ttate nostra  est.  {Pesto  in  voce  Penetrale-)  E cofl  kidoro)  penetralia, 
secreta  sant  oraadorum,  et  penetralia  dieta  ab  eo  quod  est  penitus , hoc 
est  pene  intus.  {De  Orig.  Lib.  XF . c.  4.) 
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p'o  il  ben  celebre  Panteon,  benché  le  volte  non  fossero 
emisferiche,  come  quella  «li  questo  monumento,  e benché 
fossero  coperti  a soffitto  in  piano.  Le  finestre  praticate  nelle 
mura  delle  celle  erano  egualmente  formate  e decorate  delle 
porte,  come  ne  presentano  esempio  i citati  monumenti:  ma 
quelle  poste  nelle  volte  dovevano  conformarsi  alla  costru- 
zione delle  medesime. 

Le  celle  dei  tempj,  eretti  dai  Romani  sotto  il  dominio 
degl'imperatori,  si  trovano  piìicomunementecoperteavolta 
di  struttura  cementizia,  mentre  quelle  dei  tempj  più  antichi 
erano  quasi  sempre  coperte  con  soffitti  di  legni  congiunti 
alle  travature  del  tetto.  Di  questa  pratica  più  antica  non 
si  possono  ora  avere  cognizioni  : ma  del  metodo  tenuto 
nel  costituire  le  volte  ne  abbiamo  diversi  esempj.  Erano 
queste  soventi  formate  a tutto  sesto,  ed  adornate  con  lacu- 
nari,ossiano  cassettoni, c riquadrature  di  vario  genere.Nella 
Tav.  LVXll  si  offrono  delineate  le  principali  forme  regolari 
tratte  dalla  volta  del  tempio  di  Venere  e Roma,  e dal- 
l’cdifìzio  che  si  nomina  comunemente  tempio  della  Pace. 
Siffatti  cassettoni  avevano  lo  sfondo  rastremato  con  due 
altre  incassature  distinte  tra  loro  con  pìccole  sagome  inta- 
gliate, e con  rosoni  nel  mezzo  di  varia  forma;  ed  affinché 
le  inferiori  incassature  non  coprissero  la  vista  dello  sfondo 
del  cassettone  a chi  le  vedeva  da  basso,  si  praticava  di 
dare  a queste  più  larghezza  delle  superiori,  diminuendole 
però  dcgradatainente  a misura  che  si  alzavano  verso  il  mezzo 
della  volta,  come  si  vede  praticato,  anche  più  del  bisogno, 
nella  volta  del  Panteon,  Tav.  XLVI,  ed  anche  secondando 
questo  piano  sì  trovano,  per  esempio  nelle  volte  degli  archi 
di  trionfo,  trasportati  i rosoni  negli  sfondi  dei  cassettoni 
inferiori  poco  più  in  alto  del  mezzo  di  essi,  affinché  si 
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fossero  veduti  tutti  egualmente.  Il  buon  effetto  di  queste 
disposizioni,  dipendendo  solo  dalle  differenti  forme  e di- 
mensioni delle  volte,  e dal  luogo  da  cui  si  vedevano,  non 
si  potevano  assoggettare  a regole  stabili , e lutto  lo  studio  si 
riferiva  a far  si  che  l’intiero  compartimento,  ricavato  nelle 
dette  volte,  si  presentasse  egualmente  disposto  da  chi  lo 
vedeva  dal  suo  giusto  punto  di  vista.  I costelloni  poi , che 
dividevano  ì cassettoni,  erano  pure  in  molti  monumenti 
ornati  con  stucchi,  come  ne  somministano  esempio  quei  dei 
tempio  di  Venere  e Roma  di  sopra  citati,  altri  poi  erano 
decorati  con  dipinti,  come  se  n’è  avuta  cognizione  che  in 
tale  modo  fossero  praticati  nella  volta  del  Panteon. 

I pavimenti  negl’interni  dei  tempj  erano  in  quei  di 
meno  nobile  costruzione  fatti  semplicemente  con  lastre  di 
pietra  o di  marmo  comune  : ma  nei  più  sontuosi  tempj  si 
trovano  formati  con  lastre  di  scelti  marmi  a varj  colori, 
come  si  sono  scoperti  in  alcuni  monumenti  disotterrati  in 
questi  ultimi  tempi,  i quali  appena  scoperti  vennero  rovinati; 
però  dalle  tracce  rimaste  si  è conosciuto,  per  esempio  nel 
tempio  di  Venere  e Roma,  eh’ erano  disposti  nel  modo 
delineato  nella  Tav.  XXVII,  in  quello  della  Concordia, 
come  nella  Tav,  LVII,  ed  in  quello  di  Ostia  come  nella 
Tav.  LVIII.  Nel  Panteon  rimane  ancora  la  intiera  disposi- 
zione tanto  del  pavimento  della  cella  quanto  del  pronao,  e 
si  vede  composta  come  sta  delineata  nella  Tav.  XLllI.  In 
questi  pavimenti  erano  impiegati  nelle  parti  di  mezzo  i 
porfidi,  i serpentini,  e le  altre  pietre  più  preziose,  e nei 
contorni  i marmi  gialli,  i cipollini,  i verdi  ed  anche  le  più 
scelte  brecce  colorite.  Le  soglie  delle  porte  poi  erano  fatte 
di  un  sol  pezzo  pure  di  scelti  marmi,  come  ne  offre  tuttora 
esempio  quella  del  tempio  della  Concordia  e dell’Ostiense. 
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ARE  DIVERSE.  Le  are  dovevano  essere  poste,  se- 
condo Vitruvio,  verso  oriente,  e sempre  più  basse  dei 
simulacri  che  stavano  nei  tempj;  perchè  potessero  i suppli- 
canti ed  i sacriBcanti,  alzando  gli  occhi  alla  divinità,  com- 
porsi secondo  il  carattere  delle  medesime.  Le  altezze  di 
({ueste  are  sì  dovevano  regolare  in  modo  che  a Giove  ed 
a tutte  le  divinità  celesti  fossero  altissime,  a Vesta  ed  alla 
Terra  basse,  e cosi  con  queste  istituzioni  sì  aveva  una  re- 
gola per  la  conveniente  forma  delle  are  poste  nel  mezzo 
dei  tempj  (27).  Onde  Vitruvio  sembra  con  questi  brevi 
cenni  aver  voluto  parlare  solo  delle  are,  che  sì  mettevano 
entro  ai  tempj  : ma  .siccome  abbiamo  cognizione  poi  che 
se  ne  ponevano  pure  altre  fuori  di  essi  ; cosi  dovendo 
essere  queste  di  maggior  grandezza  si  deve  credere  che  si 
distinguessero  coi  nome  di  aitarla  (28),  mentre  le  altre 
erano  dette  semplicemente  arac  (29).  Tanto  le  are  fatte 
dall'una  che  dall'altra  specie,  erano  ornate  con  attributi 

(27)  Arat  spectent  ad  orientem^  et  semper  inferiores  tint  collocaiae^ 
quam  simulacra  , quae  fuerint  in  cede  ; uti  suspicientes  Divinitatem  qui 
suppìicant  ^ et  sacrijicant  disparibus  altiiudinìhus  ad  ntjusque  Dei  deco- 
rem  et>mponaniur,  Altitudines  autem  earum  sic  sunt  expiicandae ^ ut  levi 
onmibusque  eoelestibus , quam  excelsissimae  costituaniur.  f^estacy  Ter^ 
rae^  Marique  humiles  collocenturi  ita  idoneae  bis  insfituiionibus  explica~ 
buntur  in  mediis  aedibus  ararum  deformationes,  {^Vitruv,  Lib.  IV,  c,  8») 

(28)  Attoria  sunt%  inquibus  ignis  adotetur.  Attoria  ab  altitudine  di~ 
età  sunt^  quod  antiqui  diit  superst  in  aedijiciis  a terra  exaltatit  sacra 
faciebant:  diis  terrestribus  in  terra ’y  diit  infernalibus  in  effbsta  terra, 
(Festa  nella  voce  Altana.)  e cosi  da  Servio  oeirEcloga  quinta  di  Virgilio 
e Lutezio  nelle  interpretazioni  di  Stazio* 

(29)  Aram  quidam  vocatam  dixerunt  » quod  incentae  ibi  vietimae  «ir- 
deant.  Atii  aras  dicunt  a praecationibut , id  est  quas  Craeci  vocant 
unde  contro  impraecatio  futura  dicitur,  Alii  volunt  ah  altitudine  aras\ 
ted  male.  Altare  autem  ah  altitudine  Constant  esse  nondnatumf  quasi  alta 
ara  (Isidoro  de  Orig.  Uh.  XV*  c,  4.) 
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propri!  alle  divinità  a cui  erano  consacrate.  Le  principali 
forme  di  queste  si  olirono  dimostrate  dai  diversi  esempj  che 
si  riportano  nella  Tav.LXXXIlI,  poiché  le  altre  differivano 
solo  negli  ornamenti  .Tra  i tanti  esempj  che  si  hanno  di  are, 
crediamo  essere  sufhciente  al  nostro  scopo  Tosservare  solo, 
tra  quelle  della  prima  specie,  la  ben  celebre,  già  esistente 
nel  museo  Borghesiano,  dedicata  alle  dodici  principali  di- 
vinità, e distinta  colla  lett.  B,  e tra  quelle  della  seconda 
specie,  che  stavano  poste  fuori  dei  tempj , quella  rinvenuta 
avanti  al  così  detto  tempio  di  Quirino  in  Pompei , e di- 
stinta colla  lett.  F,  e questa  tanto  più  si  rende  interessante, 
perché  nella  principale  sua  fronte  si  vede  rappresentato 
un  sacrifizio,  mentre  negli  altri  lati  vi  sono  sculpiti  oggetti 
analoghi  agli  stessi  sagrifizj.  Di  quelle  are  movibili  poi, 
fatte  di  bronzo  o di  ferro,  come  si  trova  indicato  per  esem- 
pio nell’ anzidetto  bassorilievo  ed  in  alcuni  pochi  esempj 
che  ci  rimangono , non  se  ne  possono  avere  certe  cono- 
scenze : ma  considerandole  per  il  loro  semplice  uso , si 
deve  supporre  che  fossero  assai  simili  a quei  tripodi  di 
bronzo,  di  cui  ne  furono  rinvenuti  alcuni  esempj  in  Erco- 
lano  ed  in  Pompei.  La  posizione  delle  are  della  prima  spe- 
cie neH’interno  dei  tempj,  doveva  essere  regolata  secondo 
la  forma  delle  celle,  c la  situazione  dei  simulacri  a cui 
erano  consacrati.  Penetrale  sacrifizio  si  diceva  dagli  antichi 
quello  che  si  faceva  sopra  tali  are  nell’ interno  dei  tempj, 
e pubblici  sacrifizj  erano  quei  che  con  maggior  pompa  si 
celebravano  con  grandi  vittime  sulle  are  collocate  avanti  ai 
tempj.  La  situazione  di  queste  ultime  are  avanti  ai  tempj, 
se  avevano  un  particolar  recinto  sacro,  era  stabilita  nel 
mezzo  del  medesimo,  come  si  é ritrovato  per  esempio  pra- 
ticato in  quei  tempj  di  Pompei  che  si  ofiTroiio  delineati  nella 
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Tav.  LVIII  : ma  se  i tempj  erano  situati  lungo  le  vie  o in 
luoghi  pubblici,  allora  le  are  erano  collocate  a piedi  degli 
scalini  ebe  mettevano  al  tempio,  ed  anche  su  di  un  ripiano 
ricavato  sugli  stessi  scalini,  come  ne  olire  esempio  il  tempio 
situato  nel  mezzo  del  foro  di  Pompei  Tav.  XCI.  E per  se- 
parare questi  ristretti  luoghi  sacri  dai  pubblici , e perchè 
fossero  le  are  riparate  dai  deturpamenti,  si  ponevano  intorno 
alcuni  cancelli  di  bronzo  o di  ferro,  come  se  ne  sono  trovati 
indizj  avanti  al  piccolo  tempio  della  Fortuna  in  Pompei , e 
come  si  offre  dimostrato  nella  pianta  di  questo  tempio  de- 
lineata nella  Tavola  LXXXIII  ; onde  la  disposizione  delle 
scale  ed  are  avanti  a tali  tempj  posti  lungo  le  vie  pubbli- 
che, doveva  offrire  l’aspetto  che  abbiamo  riportato  deli- 
neato nella  stessa  Tavola  sopra  la  pianta  anzidetto.  Nelle 
medaglie,  nelle  sculture  ed  in  diversi  dipinti  antichi,  si 
vedono  soventi  rappresentati  sacriBzj  fatti  sulle  are  di  va- 
ria specie,  onde  da  tali  opere  si  possono  avere  cognizioni 
le  tutte  le  particolari  pratiche.  E questo  è tutto  ciò  che 
abbiamo  creduto  necessario  doversi  osservare  intorno  l’ ar- 
chitettura dei  tempj  c dei  loro  differenti  generi  di  ordi- 
nazioni , senza  però  entrare  a discutere  alcune  altre  par- 
ticolaritò  che  non  risguardono  lo  scopo  prefisso. 
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CAPITOLO  V. 

FORI  E BASILICHE 

Sfolte  furono  le  specie  delle  fabbriche,  che  con  somma 
vastita  e magnificenza  s’ innalzarono  dai  Romani ma 
quelle  con  cui  essi  cingevano  i loro  fori  si  devono  credere 
superiori  alle  altre;  perchè  erano  queste  destinate  a servire 
come  di  stanza  ai  magistrati  cd  a tutti  gli  abitanti  delle 
città,  ed  anche  di  maggior  loro  decoro.  Il  primo  foro  sta- 
bilito dai  Romani  fu  quello  che,  dopo  l’unione  fatta  tra 
Romolo  e Tazio,  venne  situato  a'picdi  del  Campidoglio, 
ove  spandevasi  un’antica  foresta,  che  fu  a tale  oggetto 
tagliata.  Però  questo  primo  foro  si  dovette  in  allora  solo 
informemente  stabilire; poichènei  tempi  successivi  di  molto 
fu  nobilitato.  Quindi  ad  imitazione  di  questo  diversi  altri 
fori  si  aggiunsero  in  Roma  e nelle  città  di  provincia,  de- 
corati con  nobile  architettura.  Benché  estranea  cosa  si 
debba  considerare  l’andare  in  traccia  delle  etimologie  dei 
nomi , per  noi  che  cerchiamo  solo  di  dimostrare  le  pratiche 
dell’arte  di  edificare,  e benché  sieiisi  occupati  su  questo 
stesso  argomento  illustri  scrittori , pure  osserveremo  che  la 
denominazione  di  foro,  forum,  data  dagli  antichi  Romani 
al  fabbricato,  che  imprendiamo  a descrivere,  non  era  stata 
derivata  dai  Greci,  come  si  fece  per  altre  fabbriche,  e loro 
parti;  poiché  questi  dicevano  àyopxt  simile  località;  cosi 
impropria  si  deve  considerare  quella  derivazione  attribuita 
particolarmente  al  re  Foroneo  che  diede  le  prime  leggi  ai 
Greci:  ma  era  loro  propria,  né  si  sà  conoscere  precisamente 
la  sua  etimologia;  é però  certo  poi  che  essi  volevano  inteu- 
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dure  con  tal  nome  un  luogo  in  citta  circondato  da  portici  e da 
altre  fabbriche,  nel  quale  trattavano  i loro  affari  tanto  pub- 
bliciquanto privati, e chenoicon  altro  nome  diciamo  piazza. 
Considerando  pertanto  che  il  primo  foro  stabilito  dai  Romani 
fu  situato  tra  il  Palatino  ed  il  Campidoglio  fuori  della  pri- 
mitiva città  cinta  con  mura  da  Romolo , come  chiaramente 
lo  attcsta  Dionisio  in  particolare,  si  può  dedurre  che  il  detto 
nome  sia  derivato  dalla  stessa  località  posta  fuori  dalle 
prime  porte,  ossia  da  fores,  o fori-,  ma  questa  nostra  opi- 
nione non  possiamo  comprovare  con  nessun  certo  docu- 
mento antico , quantunque  ci  paja  la  più  probabile.  Però 
dalla  situazione,  in  cui  fu  stabilito  il  primo  foro  dai  Ro- 
mani, crediamo  potersi  più  convenientemente  supporre 
essersi  derivata  la  indicata  denominazione  data  a questi  fab- 
bricati che  di  attribuirne  una  derivazione  dal  particolare 
uso,  come  altri  hanno  stabilito.  Dal  nome  del  luogo  poi,  o 
dalia  specie  degli  affari  che  in  essi  si  trattavano  o dalla  qua- 
lità dei  generi  che  si  vendevano, ricevevano  un  soprannome 
distinto;  come  per  esempio  in  Roma  si  diceva  foro  Boa- 
rio, e foro  Olitorio,  dove  era  un  antico  macello,  e dove 
si  vendeva  in  maggior  copia  l’olio;  e cosi  foro  Piscario  dal 
pesce,  e foroCupedine  dalla  cupidigia  delle  vivande  pre- 
libate che  ivi  si  vendevano  (1).  Cosi  pure  dai  nomi  dei  loro 


(1)  Quo  conferrent  sua»  controvtrsias  » tt  quae  vendere  ¥ellent^  et 
quo  quaeque  Jerrent , Forum  offpellarunt.  Ubi  quid  generatim  additum  « 
ab  eo  cognomen  \ ut  Boarium  forum ^ forum  Olitorium^  hoc  eroi  antiquum 
macetlum , ubi  olerum  copia  \ ea  loca  etiam  nunc  Lacedacmonii  vocant 
fuutXlwTftc:  sed  Jones  ostia  hortorum  et  cas(d.li , |AaxiXXovi;.  Secundum  Ti- 
herim  ad  Junium  forum  Piscarium  vocant.  Ideo  att  Plautus^  apud  Pisca- 
rium  ubi  variae  res*  Ad  cometa  forum  CupediniSy  a cupedio  i quod  mtilli 
forum  Cupidinis  a cupiditate.  Haec  omnia  postquam  contrada  in  unum 
locum^  quae  ad  victum  pcrtinebant  ^ et  aedificatus  loiuSt  appellatum 
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edificatori  si  dicevano  di  Cesare,  di  Augusto,  e di  Trajano 
quei  che  erano  stati  da  questi  principi  formati  ; e così  foro 
Pervio  o Transitorio  da  un  luogo  di  trapasso.  Non  tutti  i 
fori  degli  antichi  si  edificarono  ad  un  tempo  collo  stesso 
ordine  di  architettura;  ma  bensì  alcuni  di  essi  si  cono- 
scono essere  stati  formati  solo  in  lungo  spazio  di  tempo 
aggiungendo  e variando  spesso  il  fabbricato  che  li  circon- 
dava. Onde  due  generi  di  fori  distingueremo  in  questo  ra- 
gionamento; cioè  i primi  circondati  con  varietà  di  fabbri- 
che, ed  i secondi  ordinati  con  portici  eguali  tutt’ intorno 
e con  edifizj  adattati  alla  loro  architettura. 

eellum  ut  quidam  scrihunt^  quod  ibi  fuerit  ortus\  o/iV,  quod  ibi  domus 
Juerit , cui  cognomen  futi  Macelius  « qnae  ibi  jmblice  diruta',  e qua  aedi^ 
Jìcatum ^ hoc  quod  vocaÀur  ab  eo  macéllum.  {f'arrone  De  Lingua  Latina 
Lib,  ly*)  DairindicaU  spiegazione  data  da  Varrone  al  loro  Olilorio  , che 
era  un  antico  macello,  ove  si  conservava  copia  d'olio,  i quali  luoghi  veni- 
vano detti  dai  Lacedemonj  paxi , ma  dai  Jon)  }>orte  degli  orti  o castelli 
si  dicevano,  vuoisi  dedurre  che  il  nome  di  foro  derivasse  da  , o 50, ca, 

fuori  o porta;  però  questa  derivazione  non  lia  alcuna  relazione  con  l'uso  pro- 
prio che  i Romani  facevano  dei  furi,  e solo  si  può  attribuire  al  foro  Olito- 
rio  per  la  sua  località  situata  fuori  della  porta  Carroentalc.  Quindi  attenen- 
dosi a questa  circostanza  si  può  ancora  attribuire  la  stessa  derivazione  alla 
località  io  cui  fu  stabilito , dopo  il  concordato  fatto  tra  Romolo  e Tazio  , il 
foro  Romano  appiedi  del  Campidoglio  fuori  delle  porte  e dal  primo  recinto 
fatto  da  Romolo  intorno  la  città  posta  sul  Palatino,  come  si  è di  sopra  indi- 
cato. Siccome  poi  si  vedono  in  Livio  spesso  nominati  fori  quei  palchi  che  si 
facevano  nei  circhi  per  reggere  i sedili  degli  spettatori , come  io  specie  nel 
acuente  di  lui  passo  viene  indicalo;  Tum  primum  circo  , qui  nunc  Maxi- 
mus  dicitur  ^ designatus  locus  est  : loca  divisa  pairibus  equitibusque  , ubi 
Sffcctacula  sibi  quisque  facerent  ^fori  ajqiellatL  Sftectavere  furcis  duode^ 
nosàb  terra  spectacula  alia  sustinentibus  pedes  ; (LiVio  Lib.  /,  c.  35.)  sì 
può  così  dedurre  che  il  consimile  nome  dato  a questi  edihzj  sia  derivato  da 
alcuni  palchi  che  si  fecero  evidentemente  nei  primitivi  tempi  di  Roma  in- 
torno a qucirarca  ; la  quale  posciu  fu  destinata  ad  uso  di  furo  , e che  servi- 
rono per  un  qualche  s;>eliacolu  ì^i  esibito;  donde  poscia  dal  nome  di  tali 
palchi,  se  ne  fosse  dedotto  quello  della  località.  Ma  questa  duivaziuoe  con 
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FORI  IRREGOLARI.  Per  il  primo  genere  di  fori  non 
si  trovano  prescritti  precetti,  perchè  precetti  prescrivere 
non  si  potevano  a coloro  che  in  differente  tempo  si  adatta- 
vano alle  circostanze  , alle  qualità  delle  fabbriche , ed  al 
genio  di  chi  queste  ordinava  per  ornare  i fori  fatti  in  varie 
epoche.  Ma  è da  credere  perù  che  si  sia  conservata  all’area 
interna  una  forma  sempre  regolare  : ed  una  tale  forma 
per  i fori  dell'Italia  doveva  essere  alquanto  allungata;  per- 
chè, come  accennava  Vitruvio,  era  antica  consuetudine  di 
dare  in  essi,  prima  della  edificazione  degli  anfiteatri,  i 
giuochi  dei  gladiatori.  Infatti  la  stessa  forma  allungata  fu 
assegnata  alle  arene  di  tali  edifizj  a questo  oggetto  costrutti, 
disponendoli  su  di  una  curva  simile  all’ disse,  mentre  una 
più  regolare  struttura  si  sarebbe  ottenuta  colla  figura  cir- 
colare. Miglior  esempio  non  si  potrebbe  rinvenire  per  dare 
una  indicazione  dell’architettura  del  detto  primo  genere 
di  fori , di  quello  che  si  deduce  dalla  disposizione  che  aveva 


Dessuo  cario  doemneoto  «i  può  confermare;  per  cui  colle  altre  tulle  si  dee 
considerare  come  una  semplice  supposizione.  Come  tale  si  deve  pur  couside- 
rare  quella  sovraindicata  riferita  da  Isidoro  , colla  quale  si  credeva  che  la 
yocejbnun  fosse  derivala  da fondo,  oppure  dal  re  Foroneo  che  diede  le  prime 
leggi  ai  Greci.  Forum  est  exercendarum  litium  locus  a fondo  dictus,  tive  o 
Phoroneo  rege,  qui  primut  Groecis  leges  dedit.  {Isid.  Orig.  Lib.  XF.c.  2.) 
Festo  poi  nei  segueoli  sei  modi  designava  essersi  spiegata  la  stessa  voce 
forum.  Forum  sex  modis  intelligitur.  Primo,  negotiotionis  locus,  ut  forum 
Flaminium,  forum  Julium  ab  eorum  nominibus,  que  ea  fora  consliluenda 
curarunl,quod  etiamtocis privalis,et  in  viis  et  in  agris fieri  solet.  Alio  in 
quo  Judicia fieri,  cum  popolo  agi,  conciono  haberi  solent.  Tertio,  eum  is, 
qui  provinciae  praesi,  forum  agere  dicitur,  civitates  vocai,  et  de  contro  - 
vorsiis  eorum  cogncscit.  Quarto,  eum  id forum  antiqui  appellabant,  quod 
none  vestibulum  sepulckri  dici  solet.  Quinto,  locus  in  navi,  sed  tum  ma- 
seulini  generis  est  et  plurale.  Sexlo  fori  signifieant  circensia  spectacula, 
ex  quibus  etiam  minores  forulos  dicimus.  Inde  et  forare,  et  foras  dare,  et 
fores,  et  foras-,  et  forecula,  id  est  osliola  dicuntur.  {Pesto  in  Forum.) 
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il  celebre  foro  Romano;  perchè  intorno  ad  esso  stavano 
eretti  i più  nobili  ediGzj  della  città.  Andò  soggetto  però 
questo  foro  dopo  il  suo  stabilimento  a diversi  cambiamenti, 
di  cui  ne  abbiamo  data  una  indicazione  nella  sua  parti- 
colare descrizione  ultimamente  pubblicata.  La  forma  poi 
che  doveva  avere  negli  ultimi  anni  dell’ impero  rÌ|K>rtiamo 
delineata  nella  Tav.  LXXXIV.  Stava  in  capo  a questo  foro 
sotto  il  Campidoglio  il  celebre  tempio  della  Concordia, 
che  serviva  per  le  principali  adunanze  del  Senato , ed  aveva 
accantò  altri  nobili  tempj  . Lungo  il  lato  destro  stava 
primieramente  dopo  il  tempio  di  Saturno,  la  grande  ba- 
silica Giulia,  quindi  il  tempio  di  Castore  e Polluce,  e la 
Curia.  Nel  mezzo  del  lato  minore,  d’incontro  al  Campi- 
doglio, era  la  basilica  Fulvia  o Argentaria.  Nel  sinistro 
lato  le  stazioni  dei  Municipi,  la  basilica  di  Paolo,  e por- 
tici diversi.  Il  mezzo  poi  del  foro  era  pieno  di  monumenti 
insigni  innalzati  in  memoria  delie  più  nobili  imprese  dei 
Romani;  onde  per  ogni  riguardo  si  rendeva  questo  foro 
importante.  Gli  ediGzj , che  stavano  eretti  nel  suo  d’intorno 
erano  varii  per  proporzioni  c per  architettura;  per  cui  vario 
pure  doveva  essere  l’aspetto  che  offriva  l’intero  foro.  Il 
foro  Olitorio,  e gli  altri  fori  di  Roma,  che  erano  stati  sta* 
bilili  da  tempi  più  antichi , dovevano  in  circa  cgual  modo 
esser  disposti.  Con  simili  non  uniformi  disposizioni  dove- 
vano essere  ordinati  tutti  quei  fori  delle  altre  città,  che 
non  furono  eretti  nello  stesso  tempo,  ed  erano  questi  forse 
in  più  gran  numero;  poiché  anche  più  gran  numero  erano  le 
città,  che  si  formarono  in  lungo  periodo  di  tempo,  di  quelle 
fondate  con  piani  espressamente  ordinati  con  regolare  ar- 
chitettura. E siccome  i fori  dovevano  essere  i primi  a sta- 
bilirsi; COSI  si  adattavano  questi  a quegli  ediGzj  che  gli  ve- 
lo 
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Divano  cretti  intorno,  a misura  che  cresceva  o si  nqbilitava 
Tahitato  nelle  città  stesse.  Laonde  tutte  le  ricerche,  che 
potremmo  imprendere  intorno  la  disposizione  di  questo 
primo  genere  di  fori  , ci  offrirebbero  sempre  risultati 
diffcrenli,  ed  adattati  solo  a particolari  circostanze  dei 
tempi  e dei  luoghi,  e non  mai  ad  alcun  sistema  determi-> 
nato.  Solo  avendo  riguardo  al  sovraindicato  uso  di  esibire 
in  essi  i giuochi  dei  gladiatori , si  può  stabilire  che  dovet- 
tero questi  fori  avere  più  comunemente  una  forma  allun- 
gata, ed  esservi  stati  eretti  nel  loro  d’intorno  tutti  quegli 
ediBzj  che  convenivano  agli  usi  proprj  ed  al  maggior  de- 
coro delle  città. 

Alcuni  dei  descritti  fori,  ornati  conedifizj  didifferente 
architettura,  sembra  che  si  rendessero  in  certo  modo  rego- 
lari coll’aggiunzione  di  portici  disposti  intorno  l’arca  in- 
terna, ed  avanti  a quegli  edi&zj  stessi  che  formavano  per 
r innanzi  la  principale  decorazione.  Per  una  tale  aggiun- 
zione ne  dovette  derivare  una  forma  anche  più  allungata 
di  quella  che  primieramente  avevano  sififattifori.Intal  modo 
sì  ridussero  questi  a formare  un  genere  misto  tra  gl’irrego- 
lari e quegli  ordinati  con  una  stessa  architettura;  poiché 
mentre  erano  cinti  tutto  intorno  da  portici , si  dovevano 
poi  questi  stessi  adattare  agli  edifizj  che  vi  erano  per  l’a- 
vanti,  offrendo  così  una  disposizione  non  troppo  regolare. 
Tra  i fori  di  questo  genere,  possiamo  considerare  quello  di 
Pompei,  che  offriamo  delineato  nella  Tav.  XCI;  poiché 
questo  si  vede  bensì  essere  stato  cinto  nel  d’intorno  con 
portici,  ma  si  rinvengono  poi  i medesimi  adattati  più  agli 
edifizj  situati  nell’ intorno  che  ad  una  regolare  architettura. 
La  forma  di  questo  foro  é,  come  si  disse,  alquanto  allun- 
gata per  essere  evidentemente  stata  ristretta  dai  portici  la- 
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tcrali.  Si  deve  poi  considercire  questo  stesso  foro  come 
l’esempio  piti  importante  che  abbiamo  dagli  antichi;  per- 
chè si  sono  conservate  in  esso  tutte  quelle  parti  più  circon- 
stanziate che  furono  interamente  rovinate  negli  altri  mo- 
numenti di  tal  genere.  Ivi  rimane  tutto  il  piantato  di  un 
tempio,  che  doveva  essere  il  principale  della  citta,  e che 
serviva  di  maggior  ornamento  al  foro.  Due  archi  di  trionfo 
stavano  nei  lati  di  tale  tempio,  non  però  in  egual  modo 
disposti.  Portici,  tempj  ed  altri  ampj  locali  erano  situali 
lungo  i due  lati  del  foro;  e di  prospetto  al  tempio  sta- 
vano evidentemente  le  carceri,  l’erario,  e la  curia,  come 
sono  da  Yitruvio  designati,  con  a lato  una  grande  basilica, 
che  si  può  considerare  esser  quella , che  più  conservata  ci 
rimanga  dagli  antichi.  Intorno  l’arca  interna  del  foro  poi 
esistono  piedistalli  che  sostenevano  monumenti  onorar] 
di  varia  specie.  Il  fabbricato  adiacente  ci  fa  conoscere  in 
qual  modo  si  praticavano  dagli  antichi  le  comunicazioni 
delle  vie  coi  fori,  le  quali  giungevano  solo  sino  nei  limitari 
e non  continuavano  libere  ad  ogni  uso  entro  l’area  dei  me- 
desimi; perchè  non  fossero  disturbati  coloro  che  ivi  si  tratte- 
nevano a trattare  gli  affari  da  quei  che  volevano  transitare 
semplicemente  con  carri  o cavalli.  Nessuna  abitazione  dei 
privati  avea  l’aspetto  entro  il  foro  stesso;  ma  solo  era  cir- 
condato da  edifizj  pubblici,  come  lo  richiedeva  il  maggior 
decoro  del  luogo  (2).  Queste  circostanze,  che  sono  di  molta 

(2)  NelU  prioiitiya  diiponxiona  del  foro  Boouiio  vi  corrìipoodcvano 
vicino  i due  atrj  delle  case  di  Menio  e di  Tixio , che  furono  acquistati  da 
M.  Porcio  Catone , mentre  era  censore  , per  edificarvi  la  basilica  detta  dal 
di  lui  nome  Porcia  ; {Livio  Lib.  XXXlX.e.  14.)  ma  però  tali  case  dovevano 
stare  io  un’angolo  del  foro,  perchè  si  trovavano  nel  luogo  detto  le  Latomie, 
che  precisamente  non  léceva  parte  del  foro  ; e d’altronde  l’area  di  questo 
foro  non  era  io  allora  ancor  bene  stata  stabilita.  Distruggendo  gli  atrj  dì 
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importanza  per  la  conoscenza  delle  pratiche  tenute  dagli 
antichi  in  tale  specie  di  fabbricati,  e che  non  si  conoscono 
altro  che  in  tale  luogo  più  palesemente,  rendono  que- 
sto monumento  degno  da  apprezzarsi  per  ogni  riguardo,  ed  è 
perciò  che  l’abbiamo  prescelto  per  principale  esempio  in 
queste  nostre  ricerche.  Per  dare  una  idea  del  modo  con  cui 
era  decorato  questo  foro,  si  offre  delineato  nella  Tav.  XCII 
l’aspetto  che  presentava  dalla  parte  del  tempio,  e quello 
dei  due  archi  che  gli  stavano  a lato;  come  pure  nella  me- 
desima Tavola  si  esibisce  delineata  la  sezione  dello  stesso 
tempio  con  la  corrispondente  parte  del  portico  che  girava 
intorno  al  foro.  Questo  portico  si  conosce  che  era  in  alcuni 
tratti  formato  con  doppio  ordine  di  colonne,  come  stabi- 
liva Vitruvio  doversi  fare  per  i fori  regolari.  Benché  non  ri- 
manga in  opera  alcuna  parte  dell’ordine  superiore,  si  può 
ciò  nonostante  stabilire  che  fosse  architettato  nei  modo  che 
si  offre  delineato  in  scala  maggiore  nella  stessa  Tavola.  Però 
non  egualmente  doveva  girare  tutto  intorno  al  foro , come 
si  disse,  ma  veniva  adattato  ai  fabbricati  che  stavano  edi- 
ficati nella  parte  interna.  Di  circa  simili  fori  se  ne  hanno 
alcune  cognizioni,  tra  le  altre  citth  d’Italia,  in  Gabii,  ed 
in  Veleja  specialmente;  ma  sono  questi  di  minor  impor- 
tanza, e d’altronde  disposti  su  piccole  proporzioni.  Per- 
tanto considerando  in  generale  la  struttura  di  questo  ge- 
nere di  fori  di  forma  irregolare  potremo  in  certo  modo  de- 
dette due  case , si  conservò  una  colonna  , affinchè  da  sopra  della  medesima 
potesse  Menio  coi  suoi  continuare  a godere  gli  spettacoli  dei  gladiatori  che 
si  olTrivano  nel  foro  , onde  si  disse  poi  Menia  la  colonna,  e Meniano  quella 
proiezione  che  al  disopra  venne  formata  a guisa  di  balcone-  {Ascon.  in  Divin. 
c.  16.  e Festa  in  Moeniana.)  Da  questa  circostanza  ai  viene  a confermare 
l’uso  stabilito  presso  gli  antichi  di  esibire  nei  fori  i giuochi  dei  gladiatori 
prima  della  edificazione  degli  anfiteatri. 
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durre,  che  doTcttcro  i medesimi  servire  d'indicazione  per  la 
costruzione  dei  fori  in  tutto  l’intorno  regolarmente  deco- 
rati, che  ora  imprenderemo  a descrivere:  poiché  simili 
disposizioni  si  vedono  essere  state  conservate  nelle  strutture 
di  tali  opere. 

FORI  REGOLARI.  Per  determinare  la  forma  del 
secondo  genere  dei  fori  edificati  interamente  con  un  or- 
dinato piano  di  architettura,  se  ne  hanno  precetti  da  Vi- 
truvio,  ed  in  questo  modo  egli  stabiliva  doverli  costruire. 
Nelle  città  d’Italia  non  si  dovevano  disporre  i fori  in 
forma  quadrata  con  portici  doppj  ed  ampj  , e con  co- 
lonne ordinate  su  stretti  intercolunnj  : ma  perche , in 
seguito  di  antica  consuetudine,  si  solevano  in  essi  dare  al 
popolo  i giuochi  dei  gladiatori,  bisognava  per  comodo 
degli  spettatori  fare  più  spaziosi  gl’ intercolunnj , e sotto 
i portici  disporre  le  botteghe  degli  argentieri,  e ricavare 
nei  tavolati  superiori  dei  meniani;  poiché  erano  questi 
luoghi  utili  all’uso,  ed  al  commercio  pubblico  che  ivi  fa- 
cevasi.  La  grandezza  del  foro  dovevasi  determinare  in  pro- 
porzione della  quantità  della  popolazione,  affinchè  non 
fosse  troppo  ristretto  per  l’uso,  nè  per  la  scarsezza  del  po- 
polo non  paresse  vasto.  La  sua  larghezza  si  definiva,  pren- 
dendo due  delle  tre  parti  della  lunghezza;  perchè  cosi  re- 
stava bislunga  la  figura  dell’area,  e la  sua  disposizione 
comoda  per  gli  spettacoli  anzidetti.  Le  colonne  superiori  si 
dovevano  (are  una  quarta  parte  più  piccole  delle  inferiori, 
poiché  queste,  che  erano  sottoposte  a sostenere  peso,  con- 
veniva che  fossero  più  forti  delle  superiori.  D'altronde 
credeva  Vitruvio  che  bisognava  in  ciò  imitare  la  natura  dei 
vegetabili;  poiché  negli  alberi  diritti,  come  l’abete,  il  ci- 
presso, ed  il  pino,  si  trovano  lutti  più  grossi  vicino  alle 
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radici  I e dimiDuiti  in  aUezza  proporzione  che  vanno  cre- 
scendo; cosi,  essendo  la  natura  dei  vegetabili,  giustamente 
oppinava  egli  di  stabilire  nelle  opere  anzidette  le  parti  in 
modo  che  le  superiori  fossero  in  altezza  e grossezza  minori 
delle  inferiori  (3). 

Con  questi  pochi  precetti  si  viene  a stabilire  essert 
stati  i fori  regolari  ordinati  con  una  semplice  architettura 
ed  in  modo  che  dovevano  presentare  Taspetto  di  un  grande 
atrio  cinto  da  portici  con  due  ordini  di  colonne  (4).  Infatti 

(3)  Graeei  in  quadrato  ampUstimis  et  duplicibuj  porticibus  fora  con- 
Itituunt,  crebrisque  columnis,  et  lapideit  aut  marmoreis  epistyliis  ador- 
nant,  et  tupra  ambulationes  in  contignationibus  faciunt.  Italiae  vero  urbi- 
bue  non  eadem  est  ratione  faciendum,  ideo  quod  a majoribut  contuetudo 
tradita  est,  gladiatoria  munera  in  foro  Jori.  Igitur  circum  spectacula  spa- 
liosiora  intercolumnia  distribuantur,  circaque  in  porticibus  argentariae  ta- 
bemae,  moenianaque  superioribus  coaxationibus  collocentur,  quae  ad  usuai 
et  ad  vectigalia  publica  rect*  erunt  disposilae. 

ÌUagnitudines  autem  ad  copiam  bominum  oportet fieri,  ne  parvum 
spatium  sit  ad  usuai,  aut  ne propler  inopiam popoli  vastum  forum  videa- 
tur.  Latiludo  autem  itafniatur , uli  longitudo  in  tres  partes  eum  divisa 
fiierit,  ex  bis  duae  partes  ei  dentar.  Ita  enim  oblonga  erit  ejus formatio  , 
et  ad  spectaculorum  ratione  utilis  disposino, 

Columnae  superiores  quarta  parte  minores  quam  in  feriores  sunt  con- 
stituendae,  propterea  quod  oneri  ferendo  quae  sunt  inferiora,  firmiora 
debent  esse , quam  superiora.  Non  minus  quod  etiam  naturam , ut  in  arbo- 
ribus  teretibus,  abiete,  cupresso,  pinu,  e quibus  nulla  non  crassior  est  ab 
radicibus , deinde  crescendo  progreditur  in  altitudinem  naturali  contra- 
etura  peraequata  ascendens  ad  cacumen.  Ergo  si  natura  nascentium  ita  po- 
stulai, recte  est  eonstitutum,  et  altitudinibus  et  crassitudinibus  superiora 
inferiorumferi  contractiora.  {Vitruv.  Lib.  V .c,  1.) 

(4)  Quale  fosse  stato  il  primo  foro  cretto  dai  Romani  con  la  designata 
architettura  regolare, non  si  conosce:  ma  sembra  che  specialmente  negli  ul- 
timi anni  della  repubblica  se  ne  edificassero  diversi  nei  paesi  appartenenti  al 
loro  dominio,  nei  quali  si  stabilirono  nuove  abitazioni:  poiché  molte  cittb 
d'Itab'a  si  distinsero  col  nome  di  foro,  come  per  esempio  il  foro  Appio,  il 
Grmelio,  il  Flaminio,  il  Fulvio,  il  Giulio,  il  Lepido,  il  Livinio,  il  Pompilio 
il  Sempronio,  il  Yibio,  ed  altri  tanti  simili  ; e questo  nome  dovette  solo  es- 
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il  Toro  di  Cesare,  che  si  doveva  costruire  circa  in  pari 
tempo  in  cui  Vitruvio  scriveva  i suoi  {Hwcetti,  ci  viene  di- 
mostrato disposto  sulla  forma  di  atrio  intorno  al  tempio  di 
Venere  che  lo  stesso  Cesare  aveva  ivi  innalzato.  La  diffe- 
renza che  passava  tra  la  struttura  degli  atrj  delle  case  più 
nobili,  ed  i designati  fori,  consisteva  quasi  solo  nella  mag- 
gior area  che  questi  racchiudevano,  e nell’avere  intorno 
ai  portici  botteghe,  in  vece  dei  tablinì,  delle  ale  e degli 
altri  locali,  che  si  ponevano  intorno  gli  atrj  anzidetti;  come 
pure  nell’essere  stati  i portici  innalzali  a due  ordini,  men- 
tre quei  degli  atrj  erano  più  comunemente  di  un  solo  or- 
dine. Dell’indicato  foro  di  Cesare,  benché  ne  rimangano 
solo  alcune  poche  tracee,  pure  se  ne  offre  la  intera  sua 
architettura  delineata  nella  Tav.  LXXXV.  Ivi  si  sono  rap- 
presentati i portici  disposti  in  due  ordini,  e l’area  che  cir- 
conscrivano in  forma  allungata,  come  venne  da  Vitruvio 
prescritta.  Onde,  non  considerando  il  tempio  situato  nel 
mezzo,  questo  esempio  può  servire  per  dimostrare  in  qual 
modo  erano  i fori  edibcati  secondo  il  designato  metodo' 
regolare. 

Il  foro  di  Augusto,  edificato  contiguo  a quello  di  Ce- 
sare, era  bensì  costrutto  su  dì  una  forma  regolare,  ma  non 
semplicemente  rettangolare,  come  si  prescrisse  negl’indi- 
cati  precetti.  Imperoeehè  essendo  l’area,  in  cui  Augusto 
stabilì  di  formare  questo  foro,  alquanto  ristretta,  come  Sve- 
tonìo  chiaramente  lo  fece  conoscere,  e non  volendo  egli  di- 


(cre  derivato  dai  fori  che  primieramenle  si  stabilirono  colla  proiezione  dei 
più  ioiigoi  capitani  Romani  in  quei  luoghi  in  cui  si  volse  fissare  un  qualche 
nuovo  abitato.  Quindi  costruendo  intorno  ai  medesini  i case  si  formarono 
delle  cittù,  che  ritennero  il  nome  del  primo  fabbricato  ivi  eretto,  e di  quel 
capitano  che  lo  aveva  stabilito. 
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struggere  le  case  TÌcine  dei  particolari,  per  adattarsi  alla 
località,  e per  avere  nel  tempo  stesso  un  maggiore  spazio 
nei  lati  dei  tempio,  si  ricavarono  due  specie  di  semicircoli, 
di  cui  rimangono  ancora  alcuni  resti.  Quindi  la  rimanente 
area  avanti  al  tempio  si  conosce  che  doveva  esser  disposta 
in  forma  rettangolare,  quantunque  non  esistano  più  alcune 
tracce  del  fabbricato  che  circondava  questa  parte  dei  foro. 
Il  tempio  di  Marte  Ultore , innalzato  da  Augusto  in  questo 
suo  foro,  stava  situato  in  fondo  al  lato  minore,  e congiunto 
al  muro  che  ne  formava  il  recinto.  Dall’ indicata  circo- 
stanza ne  è derivala  neU’esterno  di  questo  foro  una  forma 
irregolare,  ma  nell  interno  si  rese  regolare,  con  un  piano 
euritmico,  il  quale  se  non  aveva  il  pregio  di  essere  rego- 
lato interamente  su  di  una  figura  quadrangolare,  come 
si  prescrisse  da  Vitruvio , doveva  però  per  la  sua  varietà 
presentare  un  più  ameno  aspetto.  Nelle  Tavole  LXXXVI 
c LXXXVII  si  offre  delineata  tanto  la  pianta,  che  l’ele- 
vazione di  prospetto  di  questo  foro.  I portici  che  stavano 
nei  lati  avanti  il  tempio,  e nei  quali  Augusto  aveva  situate 
le  immagini  dei  principali  capitani  romani,  dovevano  es- 
sere architettati  in  due  ordini  di  colonne, come  quei  dei  fori 
regolari  secondo  il  metodo  prescritto  da  Vitruvio;  poiché 
nei  resti  dei  muri,  che  avanzano,  si  vedono  tracce  di  un 
fabbricato  diviso  in  due  piani.  Cosi  questo  foro,  mentre 
conservava  in  alcune  parti  le  simmetrie  stabilite,  si  ren- 
deva poi  vario  per  altre  disposizioni  che  erano  derivate 
dalla  località. 

Altro  foro  fu  costrutto  a lato  di  quello  di  Aug^usto, 
adattandosi  parimenti  più  alla  località,  che  ai  precetti  sta- 
biliti; e questo  era  quello  cominciato  da  Domiziano,  e com- 
pito da  Nerva.  Per  essere  stato  stabilito  questo  foro  in  un 
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luogo  di  trapauo,  si  disse  Transitorio  o Pervio;  e sì  conservò 
nella  struttura  del  medesimo  una  forma  alquanto  lunga, 
simile  precisamente  ad  un  tratto  di  larga  via,  quale  dovea 
avere  per  l’avanti  il  locale.  Si  adornò  con  semplici  colonne 
risaltate  dal  muro  di  recinto;  perchè  la  sua  ristrettezza  non 
comportava  che  vi  fossero  portici,  e tanto  meno  con  due 
ordini  di  colonne  architettati.  Onde  per  questa  parte  si 
allontanava  di  molto  dalle  disposizioni  stabilite,  ed  era 
mancante  di  tutti  quei  locali  situati  intorno  ai  portici;  che 
servivono  agli  usi  del  foro.  Vi  era  però,  come  in  quello  di 
Augusto,  un  tempio  nel  suo  fondo,  che  ne  formava  la  prin- 
cipale decorazione,  e che,  per  essere  dedicato  a Pallade, 
Palladio  pure  dicevasi  il  foro  stesso.  L’architettura  di  que- 
sto foro,  tale  quale  si  può  dedurre  dai  pochi  avanzi  che  ri- 
mangono , e da  quei  che  furono  ritratti  due  secoli  addietro, 
si  rappresenta  nella  Tav.  LXXXVIII,  unitamente  a quella 
del  piccolo  tempio  di  Giano  che  stava  incluso  nel  suo 
recinto. 

In  assai  più  ampio  spazio  fu  edificato  a Iato  dello 
stesso  foro  di  Augusto,  e nella  parte  opposta  di  quello  di 
Domiziano,  un  altro  foro,  che  per  vastità  e magnificenza 
sorpassava  ogni  altro  simile  fabbricato  costrutto  dai  Ro- 
mani. Lo  fece  questo  erigere  Trajano  imperatore  colla  di- 
rezione di  Apollodoro  celebre  architetto;  e perchè  riuscis- 
se decoroso  e sufficiente  al  popolo  romano,  non  solo  Tra- 
jano non  si  astenne  dal  demolire  le  fabbriche , che  ivi 
stavano  erette  primieramente,  come  non  aveva  osato  di  fare 
Augusto,  ma  fece  pure  tagliare  ed  appianare  una  parte  del 
colle  Quirinale  che  ivi  si  estendeva;  della  quale  operazione 
se  ne  ha  un  chiaro  documento  nella  grande  colonna  co- 
clide  a tale  oggetto  in  particolare  eretta.  Si  componeva 
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questo  foro  principalmente  di  un’area  quadrangolare  di- 
sposta a guisa  di  atrio  e cinta  nei  lati  da  portici,  alla  quale 
erano  congiunte  altre  due  aree  di  figura  semicircolare.  Of- 
friva COSI  questa  disposizione  luoghi  distinti  per  trattare 
gli  affari  più  nobili  del  governo,  da  quei  del  commercio 
comune;  poiché  l’area  di  mezzo  si  vede  essere  stata  pavi- 
mentata con  grandi  lastre  di  pietre  in  modo  da  non  po- 
tersi praticare  altro  che  da  persone  a piedi;  mentre  le  aree 
laterali  si  conoscono  essere  state  lastricale  con  selci  irrego- 
lari come  le  vie  comuni , onde  potessero  ivi  entrare  cavalli 
e carri.  È da  osservarsi  la  descritta  particolaritk  ivi  pra- 
ticata, tanto  perché  non  se  nc  trova  esempio,  quanto  per- 
ché presentava  per  se  stessa  molti  avvantaggi.  La  espe- 
rienza che  si  ebbe  nel  seguito  di  avere  luoghi  separati,  onde 
trattare  distintamente  i differenti  affari,  avrà  fatto  conosce- 
re doversi  distribuire  i fori  nel  modo  che  si  vede  in  quello 
di  Trajano  praticato,  ed  allontanarsi  così  dalle  semplici 
forme  primieramente  stabilite.  Con  quanta  magnificenza 
fosse  adornato  l’indicato  foro  Trajano  si  dimostra  colle  ele- 
vazioni delineate  nella  Tav.  XC. 

Dalle  cose  osservate  nella  costruzione  di  questi  fori, 
che  con  regolare  architettura  furono  aggiunti  al  Romano,  e 
che  si  possono  considerare  per  i più  sontuosi  innalzati  nel- 
l’epoca del  dominio  imperiale,  si  conosce  che  non  si  sono  gli 
architetti  dei  medesimi  tenuti  a precetti  stabili , ma  che  li 
hanno  variati  ed  adattati  in  particolare  alle  località  in  cui 
furono  eretti;  ed  anche  più  varie  forme  si  rinvcrebbero  se  si 
potessero  avere  sufficienti  cognizioni  di  altri  simili  fori  sta- 
biliti dopo  la  edificazione  delle  città.  Onde  possiamo  con- 
chiudere che  nel  modo  prescritto  da  Vitruvio  solo  venissero 
formati  quei  fori  che  si  stabilirono  in  un  area  libera , prima 
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che  venisse  eretto  il  fabbricato  circonvicino,  ed  anche  in 
tempi  anteriori  all’epoca  del  governo  di  Augusto;  poiché 
posteriormente  si  allontanarono  i Romani  non  solo  nella 
costrnzione  dei  fori , ma  pure  in  quasi  tutte  le  altre  specie 
di  fabbriche,  dalle  pratiche  determinate  nei  primitivi  loro 
tempi. 

PORTICI  DEI  FORI.  Non  abbiamo  poi  alcun  rag- 
guardevole avanzo,  tra  i monumenti  antichi,  che  ci  fac- 
cia conoscere  la  vera  pratica  tenuta  dal  Romani  nella 
sovraposizione  delle  colonne  componenti  i portici  intorno 
ai  fori  regolarmente  disposti , come  venne  da  Vitruvio 
chiaramente  prescritto.  Nel  foro  di  Pompei , benché  non 
perfettamente  in  tal  modo  architettato , si  rinvengono 
più  che  in  qualunque  altro  simile  monumento  tracce  del- 
l’architettura di  tali  portici;  ma  però  solo  dell’ordine  infe- 
riore si  vedono  esistere  alcune  colonne  in  piedi,  per  essere 
quelle  del  secondo  ordine  atterrate.  Pertanto  da  alcuni 
frammenti  delle  parti  che  componevano  detto  il  secondo 
ordine,  rinvenuti  fuori  d’opera,  si  può  avere  qualche  idea 
della  sua  architettura  ; e veramente  si  conoscono  ivi  essere 
state  le  colonne  superiori  di  ragguardevole  minor  altezza 
delle  inferiori;  ma  non  bene  si  possono  verificare  le  pro- 
porzioni designate  da  Vitruvio,  e se  effettivamente  le  co- 
lonne superiori  eranolaquarta  parte  precisa  più  basse  delle 
inferiori.  Gl’intercolunnj  si  veggono  ivi  essere  stali  spaziosi 
come  si  prescrissero  da  Vitruvio,  e corrispondono  nel  primo 
ordine  ai  tre  diametri  circa,  mentre  assai  maggiori  dove- 
vano essere  nell’  ordine  supcriore;  cosicché  si  adattavano 
più  agli  areostili,  che  a quei  di  altra  specie  comunemente 
impiegata  dai  Romani.  La  struttura  di  questi  portici  si  de- 
duce più  comunemente  essere  stata  ordinata  nel  modo  che 
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(i  offro  delineato  nella  Tav.  XCII.  Ma  in  ogni  altro  mo- 
numento si  rinvengono  tracce  di  essere  stati  gli  stessi  por- 
tici disposti  in  differente  modo;  onde  anche  per  questa 
parte  l’architettura  dei  fori  si  rendeva  varia,  come  varj 
erano  nella  disposizione  delle  forme.  Parimenti  non  si  può 
decidere  con  quale  maniera  decorassero  i Romani  comu- 
nemente i medesimi  portici;  poiché  in  quelli  sovraindicati 
del  foro  di  Pompei  si  vede  impiegata  giustamente  la  do- 
rica con  la  ionica,  ed  in  altri  la  sola  corintia  ; ma  siccome 
i Romani  più  di  frequente  si  attennero  a questa  ultima 
maniera  indistintamente  nella  struttura  dei  varj  edifizj; 
così  pure  in  egual  modo  si  può  stabilire  essere  stati  più 
comunemente  ornati  questi  portici,  ed  in  particolare  quegli 
eretti  nel  tempo  del  governo  imperiale,  come  palese  prova 
ne  offre  il  foro  di  Domiziano,  e quello  di  Trajano. 

BASILICHE.  Le  fabbriche  principali,  e più  importanti 
che  si  ponevano  dagli  antichi  intorno  all’area  dei  fori,  dopo 
i tempi  bastantemente  descritti,  erano  le  basiliche;  per- 
chè servivano  queste  fabbriche  come  di  aggiunzione  ai  fori 
stessi , e di  maggior  comodo  e ricovero  in  tempi  d’intem- 
perie ai  commercianti  che  ivi  trattenevansi , come  anche  ai 
giudici  che  amministravano  la  giustizia.  Siccome  con  vo- 
cabolo greco  la  basilica  si  diceva  /SaecXooj,  e denotando  que- 
sto un  luogo  regio,  perchè  jScajiXevs  era  detto  un  re  dai  Greci 
e ^aathlev  un  luogo  reggio,  si  suole  così  comunemente  far 
derivare  il  nome  dato  dai  L.^tini  a questa  specie  di  ediBaj 
da  quelle  reggie  o fabbriche  reali,  in  cui  veniva  nei  tempi 
più  antichi  amministrata  la  giustizia,  e data  udienza  ai  po- 
poli dai  re  o altri  magistrati.  Ed  anzi  precisamente  da 
quelle  fabbriche  delia  Grecia,  a tale  simile  uso  destinate 
si  deve  credere  che  se  ne  fosse  derivato  il  nome  di  basi- 
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lica , e non  da  quelle  primitive  dei  Romani , perchè  que- 
sti dissero  sempre  reggie  le  fabbriche  reali , e non  mai  ba- 
siliche (5).  Però  la  prima  fabbrica,  a questo  speciale  uso 
unicamente  destinata  presso  i Romani,  ci  venne  indicata 
da  Livio  essere  stata  quella  che  fece  edificare  M.  Porcio 
Catone  nel  luogo  detto  le  Latomie  vicino  al  foro  Romano, 
ed  ove  esistevano  gli  atrj  delle  case  di  Menio  c di  Titio; 
poiché  tale  storico,  designando  la  distruzione  di  varj  edi- 
fizj  situati  intorno  allo  stesso  foro  accaduta  pochi  anni  pri- 
ma, disse  non  esservi  state  ancora  basiliche  (G).  Quale  fosse 
l’architettura  di  questa  prima  basilica  romana  non  bene 
si  conosce:  ma  qualunque  ella  fosse  si  deve  credere  che^ 
abbia  servito  di  modello  a tutte  le  altre  che  si  edifica- 
rono nel  seguito;  imperocché  gli  edifizj  dei  Greci,  a circa 
simile  uso  destinati,  sembra  che  avessero  la  forma  più  di 
portici  aperti,  che  di  fabbriche  circondate  da  muro,  come 
erano  le  basiliche  dei  Romani.  La  disposizione  dei  due 
ordini  di  colonne,  poste  neU’interno  di  questi  edifizj,  sem- 
bra che  si  fosse  derivata  dall'  architettura  stabilita  per  i 
tempi  genere  degl’ipteri;  giacché  di  molto  si  trovano 

(5)  II  portico  Regio  silaalo  nel  Ceramico  di  Alene,  (Pautania  Uh.  /. 
c.  3>)  era  forse  destinato  allo  stesso  uso  delle  basiliche  dei  Homani,  perchè 
alcuoe  simili  fabbriche  di  questi  erano  pure  architettate  in  forma  di  portici, 
ed  anche  cplla  denominazione  propria  dei  portici  si  distinguevano,  come 
per  esempio  era  delta  portico  la  basilica  Giulia  posta  nel  foro  Romano  j 
laonde  si  viene  sempre  più  a confermare  che  i Romani  dai  Greci  hanno 
derivalo  Tuso  di  dare  il  nome  di  basiliche  agli  anzidetti  edihzj,  quantunque 
non  fossero  di  costruzione  uniforme.  L'cdìfizio  chef  Romani  dicevano  reg~ 
già,  e che  slava  situato  lungo  la  via  Sacra  in  vicinanza  del  foro  Romano,  era 
destinato  ad  uso  diflcrenle  da  quello  delle  basiliche  e solo  si  diceva  reggia 
dal  re  dei  sagi  ifizj  che  ivi  s' intratteneva  e trattava  intorno  le  cose  sacre. 
(jFes/o  in  fleg.) 

(6)  toio  Uh,  XXVU  c.  27.  e Lih.  XXXIX.  c 44. 
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combinare  le  proporzioni,  come  si  può  conoscere  da  quanto 
si  è dimostrato  nella  Sezione  II  a riguardo  della  struttura 
del  tempio  di  Cerere  e Proserpina  in  Eieusi , la  di  cui 
parte  media,  adornata  con  due  ordini  di  colonne,  si  deno- 
minava precisamente  àvcoaèpov,  che  signiQcava  luogo  regio 
dai  Greci  detto  jSootXstov.  Ed  anzi  non  è strano  il  credere 
che,  venendo  primieramente  alcuno  di  tali  tcmpj  desti- 
nato all’uso  di  basilica,  si  sia  nel  seguito  stabilita  una  tale 
architettura  per  queste  fabbriche  in  particolare  cuoprendo 
però  la  parte  che  restava  scoperta  nei  tempi  'pelF'i  * p™* 
ticandovi  il  tribunale  nel  luogo  in  cui  s’innalzava  il  simu- 
lacro della  divinità.  Ogni  altra  derivazione,  che  s'impren- 
desse a dedurre  intorno  l’origine  di  queste  fabbriche,  sa- 
rebbe meno  appoggiata  a documenti  e meno  probabile. 

Passando  a considerare  la  più  circonstanziata  archi- 
tettura delle  basiliche  dei  Romani,  riferiremo  primiera- 
mente ciò  che  Vitruvio  scrisse  a tale  oggetto;  poiché  dai 
suoi  scritti  soltanto  si  hanno  precisi  insegnamenti.  Dopo 
di  avere  descritta  la  struttura  dei  fori,  cosi  egli  prescriveva 
doversi  costruire  queste  fabbriche.  I luoghi  delle  basiliche 
congiunte  ai  fori  dovevano  essere  stabiliti  nelle  parti  più 
calde,  aIBnché  i negozianti  potessero  ivi  conferire  l'inver- 
no senza  soffrire  le  intemperie  della  stagione.  Le  loro  lar- 
ghezze non  dovevano  essere  minori  della  terza  parte,  né 
maggiori  della  metà  della  lunghezza,  se  però  la  disposi- 
zione della  località  non  l’avesse  impedito  ed  avesse  obbli- 
gato a mutar  simmetria.  Se  il  luogo  poi  si  estendeva  in 
maggiore  lunghezza,  si  dovevano  costruire  nelle  estremità  i 
calcidici  come  erano  nella  Giulia  Aquiliana.  Le  colonne 
delle  basiliche  tanto  alte  quanto  erano  larghi  i portici  si 
dovevano  fare.  11  portico  venisse  stabilito  della  lunghezza 
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eguale  alla  terza  parte  dello  spazio  di  mezzo.  Le  colonne 
superiori  dovevano  essere  più  piccole  delle  inferiori,  come 
lo  stesso  Vitruvio  aveva  designato  doversi  praticare  nei  por< 
tici  dei  fori.  Il  pluteo,  che  era  posto  tra  le  colonne  supe> 
riori  ed  inferiori,  doveva  essere  una  quarta  parte  meno 
alto  delle  colonne  superiori;  afBnchè  coloro,  che  passeg- 
giavano sul  tavolato  della  basilica,  non  fossero  veduti  dai 
negozianti.  Gli  architravi,  i fregi,  e le  cornici  si  dovevano 
dedurre  dalle  simmetrie  delle  colonne, come  erano  state  sta* 
bilite  per  gli  altri  edifizj  gik  designati  (7).  Da  questi  pochi 
precetti  si  stabilirono  da  coloro,  che  si  occuparono  d’il- 
lustrare gli  scritti  di  Vitruvio,  diversi  sistemi  di  architet- 
tura per  questi  edi6zj , dei  quali  ne  daremo  indicazione 
descrivendo  le  loro  distinte  parti. 

Primieramente  rispetto  alla  situazione  delle  basiliche 
nei  fori  osserveremo  che  i più  cogniti  monumenti  rimastici 
presentano  pratiche  diverse;  poiché  nel  foro  di  Pompei  stava 
la  basilica  situata  verso  occidente  Tav.  XGI;  nel  foro  Tra- 
jano  la  basilica  Ulpia  aveva  bensì  l’aspetto  principale  verso 


(7)  Hoiilicaram  loca  adhmcta  foris  quam  caìdicsimis  partibus  oportet 
conslitui,  ut  per  hyemem  line  molestia  tempestatum  se  conjerre  in  eas  ne- 
godatores  possint:  earumque  lalituilines  ne  minus  quam  ex  lertia,  ne  plus 
quam  ex  timiUia  lougitudinis  parte  consliluanlur , nisi  loci  natura  impe~ 
dierit , et  aliter  coegerit  symmetriam  commutari , Sin  autem  locus  erit 
amplior  in  longitudine,  clusUidica  in  extremis  constituantur,  uti  sunt  in 
Julia  jiquiliana, 

Columnae  basilicarum  tam  altae,  quam  porticus  latae  fuerint,faeien- 
dae  videnlur.  Porticus  quam  medium  spatium futurum  est,  ex  tertiaJSnia- 
tur.  Columnae  superiores  minores  quam  inferiore!,  uti  sopra  scriptum  est 
constituantur,  Pluleum,  quod fuerit  inter  superiores,  et  inferiore!  columnas 
item  quarta  parte  minus  quam  superiore!  columnae  fuerint,  oportere  feri 
videlur , uti  su/jra  basilicae  contignationem  ambidantes  ab  negotiatoribus 
ne  conspiciantur,  Epjstilia,  xophori,  coronae  ex  symmetriis  columnarum, 
uti  intertio  libro  diximus,  explicentur.  {,VU.  Lib.  P",  c,  1.) 
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mezzogiorno  , ma  era  collocata  nella  parte  settentrionale 
del  foro  Tav.  LXXXIX;  nel  foro  Romano  poi  vi  erano 
basiliche  in  tutte  le  parti,  Tav.  LXXXIV  come  special- 
mente  si  dimostra  colla  descrizione  di  Stazio  della  grande 
statua  equestre  di  Domiziano,  alla  quale  corrispondeva  in 
un  lato  la  basilica  Giulia,  e nell’altro  TEmilia.  Onde  per 
questa  parte  nessun  sistema  si  può  stabilire  essere  stato  ef- 
fettivamente praticato  dagli  antichi.  Inoltre  crediamo  che 
la  bontà  della  situazione  per  tali  edifìzj,  non  doveva  dipen- 
dere soltanto  dall’essere  stabiliti  nei  luoghi  più  caldi,  ma 
pure  dal  modo  con  cui  venivano  circondati  da  fabbriche 
maggiori,  c dal  modo  come  si  trovavano  rivolti  per  alcu* 
na  parte  verso  gli  aspetti,  che  erano  considerati  più  sa- 
lubri , delle  quali  circostanze  ora  non  si  possono  avere  co- 
gnizioni. 

Prima  di  fare  il  confronto  dei  riferiti  precetti  Vitru- 
vianì  con  alcun  monumento  di  tal  genere  di  fabbriche  che 
ci  sono  rimaste , dimostreremo  come  meglio  si  deve  credere 
essere  stata  edificata  una  basilica  nel  modo  prescritto  da 
tale  architetto, e ciò  indicheremo  colle  figure  delineate  nella 
Tav.  XCIV.  Per  riguardo  alle  proporzioni  del  piantato 
nelle  basiliche  comuni  non  s’incontrano  disparità  di  opi- 
nioni; perchè  ciò  c bastantemente  spiegato  con  chiarezza  da 
Vitruvio , e dovevano  corrispondere  nel  modo  che  sono  sta- 
bilite nella  pianta  delineata  nel  mezzo  della  detta  Tavola: 
ma  diversi  sono  i pareri  nel  prescrivere  la  forma  dc’calci- 
dici  che  si  dovevano  aggiungere  nelle  estremità  delle  basi- 
liche, allorché  l’area  si  estendeva  in  maggiore  lunghezza. 
Molte  cose  si  scrissero  intorno  la  etimologia  di  questo  nome; 
ma  stando  alla  più  approvata  opinione,  si  viene  a credere 
con  Pesto  esser  derivato  questo  genere  di  edifizio  da  Cal- 
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cide,  antica  città  dell’ Eubea,  e colonia  degli  Ateniesi  (8). 
Quale  fosse  la  precisa  forma  di  questi  edifìzj  dei  Calcidici , 
ed  a quale  uso  venissero  da  essi  destinati  ora  non  si  può 
conoscere  : ma  vi  è tutta  la  probabilità  di  credere  essere 
stati  gli  stessi  edifizj  situati  spesso  separatamente  da  alcun 
altro,  ed  architettati  in  modo  da  poter  formare  una  fabbrica 
isolata. Imperocché  un  calcidico  con  il  fabbricato  congiunto 
alla  curia  Giulia  si  trova  registrato  nelle  celebri  lapidi  An- 
cirane,  come  opera  fatta  da  Augusto  (9);  così  altri  calcidici 
isolati  vengono  nominati  in  due  iscrizioni  riportate  dal 
Muratori,  l’una  indicante  un  ristauro  fatto  da  P.  Nigrini 
Marziale  e da  Destro  suo  figlio  nella  via  Augustana  dalla 
porta  Cumena  all’ Annia,  e nella  via  Sacra  dal  calcidico  al 
bosco  di  Giunone  Curile,  e l’altra  (1 0)  che  dimostra  un  tale 
L.  Abulio  Destro  aver  costrutto  a sue  spese  un  macello  , 

(8)  Chalcidieum  gentu  est  aedificii  ah  urbe  Chateide  dìctum.  {Pesto  in 
voce  Chacidicum).  Da  questa  cbiara  spiegazione  di  Pesto  divengono  le  altre 
interpreUzioni  meno  probabili,  ed  in  particolare  quella  con  cui  si  fa  dcri- 
▼are  il  nome  di  calcidico  da  e da  dixaiov,  ossia  da  rame  e da  giusto, 

come  altri  hanno  opinato*  Che  in  Grecia  vi  fossero  edifizj  che  si  dicevano 
calcieci,  se  ne  rinvengono  esempj  nelle  descrizioni  di  Pnusania,  ed  in  parti* 
colare  nella  cittadella  di  Sparta , in  cui  stava  eretto  il  tempio  di  Minerva 
Poliuca  0 Calcieca;  yPous.  Uh.  III.  c.  17.)  però  questa  denominazione  era 
derivata  dal  bronzo  con  cui  erano  tali  cdiGzj  in  parte  fabbricati  o decorati, 
onde  è che  si  dicevano  questi  calcieci,  e non  calcidici.  Precis.*imcnte  non  si 
hanno  cognizioni  che  vi  fossero  presso  i Greci  alcune  fabbriche  di  questa 
specie,  benché  il  nome  sia  evidentemente  tratto  da  loro,  e benché  secondo  la 
derivazione  che  di  Calcide  dedusse  Plinio  dal  rame  ivi  primieramente  rin- 
venuto, {Hist*  Nat»Lib,lP,e.2\  ) si  credano  con  questo  metallo  fahbi’icale. 

(9)  evauM . Il  * cosTiMias  . bt  . cualcidicvm.  e Dione  distingue  pre- 
cisamente questo  edifizio  fatto  da  Augusto  col  nome  di  Xa)ix<^ntòv 

(10)  vmi  AVOV8TAM*  A.  PORTA  CiMINA.  VSQVB  AD  ANNIAM.  ET  VIAM  SACRAM 

A.  CHALCiDico.  AD.  Lvcvii  iviosis  cvRiTts (Murolort  Thcs.  Ins.  Ani. 

C.  980.)  L.  ABVLIVS.  DIETIR.  MACSLLVM.  PORTICVM.  CHALCIDICVM.  CVM.  SV  IS 
ORHAiiBNTts.  LOCO.  IT.  picvNtA.  SVA.  {Itiem  C.  469.) 
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un  portico,  ed  un  calcidico,  con  ogni  ornamento.  Co»\ 
pure  in  altra  iscrizione  antica  si  conosce  che  in  Ercolano  i 
due  Meinmj  Bufi,  padree  figlio,  eressero  un  calcidico  per 
liberalità  in  edificare,  e sontuosità  in  dar  spettacoli  tanto 
cospicui,  che  ottennero  per  decreto  del  municipio  stesso  di- 
versi privilegi  (11).  Laonde  da  questi  esempj  e da  altri 
consimili , che  si  rinvengono  nelle  memorie  che  abbiamo 
degli  antichi,  si  può  stabilire  che  tali  calcidici  erano  fab- 
briche distinte,  e non  semplici  parti  dì  altri  edifizj;  ed  al- 
lorché venivano  congiunti  ad  altri  fabbricati  davano  a questi 
il  soprannome  di  calcidici , come  ne  presta  esempio  il  tem- 
pio di  Minerva  Calcidica  situato  nella  Regione  IX  di  Roma, 
che  si  distingueva  in  tal  modo  evidentemente  per  esser  com- 
posto a guisa  di  calcidico,  o per  aver  congiunto  un  sidàtto 
fabbricato  (12).  Ora  considerando  tra  le  figure  degli  edi- 
fizj antichi  quella  che  più  poteva  convenire  a formar  parte 
ìndipendente  ed  a congiungersi  con  altra  fabbrica,  si  trova 
verificare  quasi  solo  in  quelle  specie  di  apsidi  semicirco- 
lari, che  si  vedono  edificate  isolatamente  in  particolare 
vicino  alla  porta  principale  di  Pompei , ed  unitamente  ad 
altre  fabbriche  in  diversi  monumenti.  Infatti  se  si  distin- 
guono le  differenti  parti  deU’cdifizio  di  Eumachia  a Pom- 
pei, nominate  nella  iscrizione  ivi  rinvenuta,  si  troverà  se- 
condo la  nostra  spiegazione  precisamente  il  calcidico  for- 
mato come  un  grande  nicchione  avente  innanzi  due  pilastri 
Tav.  xeni  (13).  Con  diversi  esempj  dimostreremo  nel 

(11)  rUOK  X.  MllTItS.  IR.  evi.  fCRIiIRDO.  ADrTIIII.  CTRCTI.  QVOD. 
VRRll.  FÀCTÀ.  SVRT.  M.  M.  IIKMIOS.  RVnW.  FÀT.  IT.  Viti.  rT».  FIQVRIl  FOR- 
DESILI.  IT  CR/ILCIDICIH.  IT  FCROLiU.  SICVRDVM-  HTRICIF.  SFISRDOIIIM.  Fleti* 

Il  ... . {Cappacei.  Hist.  Neap.  Uh.  If'’.) 

(12)  littore.  Beg.  IX.  Circus  Flaminiut 

(13)  Il  ulcidico,  Il  criplied  il  portico  nominali  nella  iicriiione  del 
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aeguito  essere  stata  una  tale  fabbrica  congiunta  nelle  estre- 
mità delle  basiliche  degli  antichi;  percui  c'induce  a cre- 
dere che  i calcidici  anzidetti  avessero  effettivamente  una 
siffatta  forma.  Questi  calcidici  poi  se  si  dovevano  porre 
nelle  due  estremità  della  basilica,  come  pure  prescriveva 
Vitruvio,  convien  supporre  che  l’ingresso  principale  a sif- 
fatte basiliche  stasse  in  un  lato,  e fossero  le  medesime  di- 
sposte per  il  lungo  verso  il  foro,  come  ne  presenta  esempio 
la  celebre  b.isilìca  Ulpia;  onde  il  piantato  di  queste  basi- 
liche con  le  designate  aggiunzioni  dei  calcidici  nelle  estre- 
mità doveva  essere  disposto  nel  modo  che  offriamo  deli- 
neato nella  pianta  inferiore  della  Tav.  XCIV.  In  queste 
stesse  basiliche  il  tribunale,  che  in  quelle  della  prima  spe- 
cie era  situato  in  una  testata,  si  doveva  trasferire  nel  mezzo 
dei  calcidici,  ed  esser  anche  ripetuto  in  ambidue.  Secondo 
poi  la  spiegazione  che  venne  indicata  da  un  antico  inter- 
prete d’ Isidoro  (14)  si  conosce  esser  l’ediBzio,  detto  calci- 
dico , un  passeggio  del  foro , che  peribulum  ed  anche  pierai 
dicevasi.  Ma  una  tale  spiegazione  sembra  che  si  debba 
attribuire  piìi  a qualche  particolare  portico  che  veniva 

moDuneato  di  Eannchi«  in  Pompei  si  trovino  spiegati  nelU  particolare  de- 
scrizione di  questo  monumento  riferita  nella  parte  III  c.  5.  Fissando  essere 
stata  la  forma  dei  calcidici  disposta  a guisa  di  un  grande  nicchione  semicir- 
colare, si  viene  in  certo  modo  a concordare  pure  la  derivazione  del  loro  nome 
da  Csidde  cittk  dell’  Eubea  , la  quale  cosi  si  diceva  per  essersi  ivi  secondo 
Plinio  rinvenuto  il  rame  (P/m.  ffist.  Nat,  lAb.  IV,  c.  21.);  imperocché  se- 
guendo l'opioione  di  credere  non  avere  i Greci  prima  di  Democrito  di  Abdera 
ediScate  arenazioni  con  materiali  cuneati,  (Sezione  li.  Par!.  II.  c.  1.)  si  può 
supporre  che  i Calcidici  avessero  antecedentemente  Impiegalo  il  rame  per  for- 
mare le  volte  aeraicircolari  di  tali  nicehioni;  donde  poscia  dalla  fonna  e dalla 
materia  ai  fossero  distinti  gli  stessi  edifizj. 

(14)  Caleicum  (ossia  Chalcidicum)  foris  deambulatarium  quod  et  pe- 
ribulum {ntfi^ùkez)  dicitur  et  iterum  (pteron),  (Clou,  in  Itidoro.) 
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aggiunto  nei  fori,  che  ad  alcuna  qualche  parte  propria 
delle  basiliche. 

Dalle  cose  osservate  a riguardo  dei  lUedesimi  calci* 
dici,  la  di  cui  forma  viene  tanto  controversa,  si  può  sta- 
bilire che  effettivamente  si  sieno  dedotti  da  alcun  genere 
di  fabbrica  propria  dei  Calcidici , come  venne  contestato 
da  Pesto;  giacche  nei  frammenti  di  Dicearcosi  trova  indi- 
cato essere  stata  la  città  diCalcide  partico’armente  adomata 
da  pubblici  ginnasj , portici , tempj , teatri , pitture  e sta- 
tue diverse,  e precipuamente  da  un  foro  ch’era  circondato 
da  tre  portici  (15),  i quali  per  essere  stati  distinti  con 
particolare  denominazione , dovevono  essere  di  straordina- 
ria struttura, ed  avere  nella  loro  parte  interna  alcuna  grande 
apside  semicircolare;  poiché  già  bastantemente  si  è dimo- 
strato che  solo  ad  un  tale  genere  di  fabbricato  si  può 
convenientemente  attribuire  il  designato  nome.  Infatti  un 
portico  di  struttura  comune  non  poteva  mai  offrire  alcun 
motivo  da  essere  distinto  con  proprio  nome,  quantunque 
stasse  in  luogo  singolare.  Quindi  per  adattarsi  alle  cose 
esposte  si  trova  una  tale  particolarità  convenire  soltanto  al 
suddetto  genere  di  fabbrica,  e questo  stesso  genere  di  fab- 
brica pure  soltanto  ai  portici  si  trova  bene  adattarsi , come 
se  ne  vedono  alcune  esempj  tra  1 monumenti  antichi.  La- 
onde se  da  alcuni  indicazioni  si  conosce  il  nome  calcidico 
essersi  riferito  ad  un  apside  semicircolare,  e secondo  altre 
ai  portici  che  stavano  vicino  ai  fori,  ove  corrispondevano 
alcune  basiliche  o altri  simili  edilìzj , si  viene  in  conolu- 


(15)  K«c  TcHi  xocvMc  ò ir^C  McrtmvavTfiU  « 

irpoc;.  , àv^pia^c  • • TavriK  rk"»  «7Pp«v.  irXart^ 

(àv  Tc  ovffocv  xoi  9To«tc  Tpi9Ì  (Dicearco*  Dtscritione  della  Gre* 

eia.  c.  12.) 
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«ione  a stabilire  essere  il  calciclico  formato  da  una  grande 
apside  semicircolare  a cui  d’ayanti  corrispondevano  co- 
lonne disposte  a guisa  di  portico.  Così  infatti  si  trovano 
essere  state  formate  quelle  parti  delle  antiche  basiliche 
che  terminavano  i lati  minori , ove  avanti  alla  grande 
apside  stavano  poste  le  colonne  delle  navate  traverse,  co- 
me particolarmente  ne  oflìre  esempio  quanto  vedesi  ap- 
partenere alla  celebre  basilica  Ulpia. 

Passando  a considerare  i precetti  che  Vitruvio  pre- 
scrisse doversi  osservare  nelle  elevazioni  delle  basiliche 
anzidette,  osserveremo  primieramente  che  per  le  propor- 
zioni stabilite  diveniva  la  fabbrica  tutta  di  non  molta  soli- 
dità; poiché  dovendo  essere  le  colonne  interne  alte  solo 
quanto  erano  larghi  i portici,  e questi  eguali  alla  terza 
parte  dello  spazio  di  mezzo,  ne  veniva  che  le  file  delle 
colonne  si  trovavano  tra  loro  troppo  distanti , e perciò 
troppo  deboli  per  reggere  tutte  le  superiori  parti  e la  co- 
pertura. Infatti  considerando  lo  spazio  di  mezzo  eguale  a 
tre  altezze  di  colonne,  e queste  fatte  colla  maniera  corintia, 
che  era  quella  più  comunemente  impiegata  dai  Romani  in 
tali  fabbriche,  si  trova  lo  stesso  spazio  corrispondere  a cir- 
ca trenta  diametri  di  colonne;  e questi , eontenendosi  nel 
fare  gl’ntercolunnj  di  tre  diametri  e mezzo,  portavano  sei 
colonne  intermedie;  mentre  nella  basilica  Ulpia  per  esem- 
pio, che  si  può  considerare  per  la  più  grande  che  abbia- 
no edificata  i Romani,  solo  quattro  colonne  nel  mezzo  dei 
lati  minori  vi  corrispondevano.  Liionde  per  questa  parte 
potremo  considerare  essere  alquanto  difettosi  i precetti  Vi- 
truviani.  Parimenti  non  troppo  conveniente,  per  qualun- 
que grandezza  di  basilica,  si  trova  essere  ciò  che  Vitruvio 
prescriveva  a riguardo  del  pluteo  a porsi  tra  le  colonne 
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superiori  ed  inferiori;  poiché  stabiliva  egli  doversi  fare  alto 
un  quarto  meno  delle  colonne  superiori,  le  quali  doveano 
essere  un’altro  quarto  meno  alte  delle  inferiori.  Quest’al- 
tezza per  l’oggetto  che  si  attribuiva  dallo  stesso  Vitruvio , 
cioè  d’impedire  che  coloro,  i quali  passeggiavano  sul  tavo- 
lato, non  fossero  veduti  dai  negozianti  che  si  trattenevano 
nella  basilica,  poteva  essere  più  che  sufficiente  nelle  basi- 
liche minori  edificate  con  piccole  colonne;  mentre  era  ec- 
cessiva nelle  grandi  basiliche  ; giacche  essendo  la  sola 
elevazione  di  cinque  in  sei  piedi  bastante  a nascondere  la 
visuale  delle  persone  che  si  trattenevano  nei  detti  due 
luoghi,  si  trovava  invece  corrispondere  almeno  al  doppio, 
facendo  le  colonne  inferiori  soltanto  alte  da  venti  a ven- 
tiquattro piedi.  Inoltre  questa  grande  elevazione  doveva 
fare  comparire  pesante  il  pluteo,  quantunque  fosse  ornato 
con  pitture  o bassirilievi.  Per  correggere  questo  difetto 
hanno  alcuni  commentatori  di  Vitruvio  supposto,  che  tale 
pluteo  stasse  situato  tra  gl'intercolunnj  delle  colonne  su- 
periori (1B):  ma  collocando  in  tal  modo  il  pluteo,  mentre 
giungeva  a chiudere  tre  quarte  parti  dell’altezza  degli  in- 
tercolunnj,  doveva  presentare  poi  un  cattivo  aspetto,  nè  si 
adattava  alle  piu  comuni  pratiche  tenute  dagli  antichi  in 
simili  casi;  onde  è più  conveniente  di  crederlo  situato  nel 
modo  sovraindicato.  Sopra  a tale  pluteo  poi  s’innalzava  il 

(16)  Questa  diversa  opinione  è derivata  dalle  due  dilTerenti  letioni  che 
ti  leggono  nei  codici  Vitruviani;  l’nna  cioè  così  espressa:  Pliileum  quodjìie- 
rit  inter  superiores  cotumnas,  quarta  parte  minus  quam  superiores  cotum- 
nae  fuerint-,  e l’altra  Ptuteum,  quod fuerit  inter  superiores  et  inferioret 
cotumnas,  quarta  parte  minus  quam  superiores  columnae  fuerint:  ma  tro- 
vandosi quest'ultima  lezione  più  giusta,  si  conviene  dal  maggior  numero  dei 
commentatori  di  tali  scritti  di  credere  essere  stato  il  pluteo  situalo  tra  i 
due  ordini  delle  colonne. 
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secondo  ordine  di  colonne,  le  quali  dovevano  essere  alte 
un  quarto  meno  delle  inferiori. 

Con  questo  precetto  Vitruvio  compì  di  prescrivere 
ciò  che  spetta  all’architettura  delle  basiliche  comuni;  poi- 
ché tutte  le  altre  parti  degli  ordini  si  dovevano  regolare 
secondo  le  proporzioni  già  stabilite:  ma  dalle  cose  prescritte 
non  resta  determinato,  come  venissero  le  dette  fabbriche 
coperte  dal  tetto,  nè  come  fossero  illuminate;  onde  nel- 
l’ideare  la  disposizione  di  tale  compimento  ne  sono  deri- 
vate diverse  opinioni.  Così  alcuni  supponendo  dovere  esser 
la  fabbrica  coperta  sulle  tre  navate  da  una  stessa  pendenza 
di  tetto,  hanno  dovuto  necessariamente  stabilire  essere  stato 
l’interno  illuminato  da  finestre  praticate  nei  muri  esterni 
dietro  il  giro  dei  due  ordini  di  colonne;  per  cui  doveva 
riuscire  lo  spazio  intermedio  quasi  privo  di  luce.  Altri  per 
supplire  a tale  difetto  aggiunsero  delle  aperture  nel  mezzo 
della  tettoja:  ma  siffatte  aperture  non  potevano  riuscire 
mai  tanto  felici  tra  il  rialzamento  necessario  del  tetto  stesso 
ed  il  piano  del  soffitto.  Secondo  l’opinione  di  altri  si  è 
creduto  che  la  copertura  dei  portici,  che  circondavano  lo 
spazio  di  mezzo  nelle  basiliche  stesse,  non  giungesse  alla 
medesima  altezza  di  quella  che  cuopriva  la  detta  parte  in- 
terna, e che  rimanessero  aperti  nell’alto  gl’ intercolunnj 
dell*  ordine  superiore  circa  per  un  terzo  della  loro  ele- 
vazione, e così  ricavare  dei  lumi  nel  modo  quasi  simile  a 
quello  che  poi  lo  stesso  Vitruvio  dimostrava  avere  egli  pra- 
ticato nella  sua  basilica  di  Fano,  architettata  con  un  solo 
ordine  di  colonne;  ma  un  tale  metodo  oltre  che  sarebbe 
riuscito  di  assai  cattivo  effetto  nella  struttura  di  queste  basi- 
liche edificate  con  la  comune  architettura,  per  l’ inconve- 
nienza che  avrebbe  presentato  il  tetto  appoggiato  alle  co- 
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lonnc,  sarebbe  stato  pure  eflcttivamente  di  assai  difficile 
costruzione;  perche  il  tetto  che  cuopriva  le  navate  minori 
non  si  sarebbe  potuto  far  sostenere  dai  pilastrini,  come  nel- 
la basilica  di  Fano,  non  potendosi  questi  innalzare  dai 
fondamenti  per  l’interposizione  delie  colonne  inferiori,  nè 
sarebbero  state  le  colonne  superiori  capaci  da  reggerne  la 
spinta;  onde  è che  una  tale  struttura  soltanto  in  disegno  ve- 
diamo che  possa  sussistere.  Altri  poi  deducono  con  più  ra- 
gione altro  piano  da  quanto  Vitriivio  prescrisse  a riguardo 
degli  eci,  che  si  facevano  nelle  case  dei  Romani  all'uso  degli 
Egizj,nei  quali  era  praticato  internamente  un  doppio  ordine 
di  colonne,  ed  esternamente  girava  un  terrazzo  scoperto  al 
piano  del  primo  ordine,  e situando  finestre  tra  le  colonne 
superiori,  accadeva  che,  al  dire  dello  stesso  Vitruvio,  tali 
eci  somigliavano  più  alle  basiliche  che  ai  triclini  corin- 
tj  (17).  Cosi  si  viene  a stabilire  pure  nelle  basiliche  sopra 
le  navate  minori  non  esservi  stato  tetto:  ma  ai  piano  della 
cornice  del  primo  ordine  delle  colonne  corrispondesse  un 
terrazzo  scoperto  , e tra  le  colonne  superiori  vi  fossero 
praticate  le  finestre  per  illuminare  la  parte  di  mezzo.  Però 
osservando  solo,  che  coloro  i quali , al  dire  di  Vitruvio, 
passeggiavano  sopra  i palchi  delle  stesse  navate  minori , si 
sarebbero  in  simile  struttura  di  fabbrica  trovati  allo  sco- 
perto, si  viene  ad  escludere  una  tale  opinione;  e ciò  tanto 
più  perche  non  concorda  con  tutte  le  altre  disposizioni  che 
sono  stabilite  per  queste  fabbriche.  In  fine  credendo  di 

(17)  In  Àe^yptiis  autem  supra  colurnnas  est  contìgnaito'y  supra  coaxa- 
tionem  pw,fimerUum  sub  dio^  ut  sìt  circuitus:  deinde  supra  epistylium  ad 
pcrpendicutum  injeriorum  colunmanwt  imponendae  sunt  mmores  quarta 
parte  colttntnae:  supra  earum  epistjrlìa  et  ornamenta  iacunariis  ornantur^ 
et  inter  cvfumnas  superiores  fenestrae  collocantur:  ita  basilicarum  ea  ii~ 
militudo  non  corinthiorum  oecorum  videtur  esse.  [Fitruv.  Uh.  VI.  c.  3.) 
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poter  combinare  quest’nltimo  sistema  con  il  bisogno  evi- 
dente di  cuoprire  con  tetto  le  dette  navali  minori,  e la- 
sciare nel  tempo  stesso  l’ordine  superiore  in  modo  da  figu- 
rare nell’esterno,  vi  è stato  chi  ha  stranamente  opinato 
esser  giunto  lo  stesso  tetto  minore  solo  al  piano  della  parte 
superiore  del  pluteo  situato  tra  i due  ordini  delle  colonne; 
e cosi  formare  nella  sola  altezza  di  tale  pluteo  una  specie 
di  galleria  coperta,  assai  bassa,  e di  struttura  ignobile  non 
corrispondente  al  decoro  delle  fabbriche  destinate  ad  uso 
pubblico  quale  erano  le  basiliche  (18).  Oltre  agli  indicati 
metodi  di  costruire  le  basiliche,  secondo  i precetti  di  Vi- 
truvio , si  aggiunse  ancora  da  altri  eruditi  l’opinione  di 
crederle  per  intero  scoperte  nel  mezzo  a somiglianza  dei 
tempj  ipetri,  i quali  pure  dovevano  avere  internamente 
due  ordini  di  colonne;  e cosi  supplire  all’inconveniente  di 
situare  in  qualunque  modo  le  finestre  per  illuminarle.  Ma 
per  conoscere  non  essere  in  alcun  modo  questa  struttura 
conforme  ai  precetti  di  Vitruvio  , ed  all'uso  delle  basiliche 
stesse,  basterà  l’osservare  che  il  medesimo  scrittore  prescri- 
veva doversi  innalzare  queste  fabbriche  nel  modo  più  pro- 
prio, affinchè  i negozianti  potessero  ivi  conferire  l’inverno 
senza  sofirire  le  intemperie  della  stagione;  la  quale  circo- 
stanza non  si  sarebbe  mai  ottenuta  colle  basiliche  sco- 
perte nel  mezzo. 

Onde  ideare  un  metodo  per  illuminare  le  basiliche 
descritte  , che  si  possa  adattare  in  modo  più  conveniente 
alla  loro  struttura  dei  sopra  indicati  diversi  sistemi , cre- 
diamo opportuno  d’imprendere  ad  esaminare  le  basiliche 

(18)  Grindicati  di'Serenti  luletni  ideali  per  l’architellara  delle  parti 
auperiori  delle  basiche  e della  situaiione  dei  lumi,  sono  dimostrali  in  parti- 
colare negli  eruditi  commenti  fatti  agli  scritti  di  Vitruvio  dal  March.  Marini. 
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erette  nelle  prime  epoche  dell’intero  stabilimento  del  Cri- 
stianesimo, dopo  la  caduta  dell* impero  Romano;  perchè 
si  reputano  generalmente  essere  le  fabbriche  che  più  di 
ogni  altre  erano  simili  a quelle  che  imprendiamo  a de- 
scrivere, come  erano  simili  nella  loro  denominazione.  Si 
vedono  essere  state  le  medesime  più  comunemente  illu- 
minale con  finestre  praticate  nell’alto  al  disopra  dei  due 
ordini  di  colonne  , benché  in  alcune  di  esse  venisse  co- 
strutto il  secondo  ordine  di  colonne  solo  in  apparenza, 
per  non  essere  state  elevate  le  navate  minori  al  di  sopra 
del  primo  piano , come  erano  in  particolare  le  antiche 
basiliche  Vaticana,  Ostiense,  e Lateranense.  Ma  poi  più 
palesemente  si  vede  tuttora  praticato  un  tale  metodo  nelle 
basiliche  di  San  Lorenzo , e di  San  Agnese  poste  fuori  le 
mura  di  Roma,  ove  sono  le  finestre,  necessarie  per  illumi- 
nare i loro  interni , disposte  nei  mori  innalzati  poco  al  di 
sopra  dei  due  ordini  di  colonne,  come  si  dimostra  colle  due 
sezioni  delle  medesime  delineate  nella  stessa  Tav.  XCIV. 
Trovandosi  praticato  un  simil  metodo  in  diverse  altre  basi- 
liche cristiane  di  queU’etù,  crediamo  di  poter  stabilire  con 
qualche  fondamento  essere  stati  egualmente  illuminati 
gl’interni  delle  basiliche  dei  Romani.  D’altronde  Vitruvio 
non  indicando  la  situazione  delle  finestre  nelle  basiliche 
comuni,  mentre  le  stabiliva  in  quella  di  Fano  architettata 
in  modo  particolare,  e compiendo  la  sua  descrizione  dopo 
di  avere  indicate  le  proporzioni  dell’ordine  superiore, 
senza  designare  ove  cominciasse  il  tetto , ci  porta  a credere 
che  precisamente  al  di  sopra  delle  colonne  superiori  si 
dovessero  situare  le  finestre,  e che  egli  non  ne  avesse  parlato 
per  essere  in  allora  ben  cognito  il  modo  che  si  teneva  in 
tale  struttura.  Questa  disposizione,  adattata  alle  proporzioni 
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stabilite  per  le  altre  parti  delle  basiliche  comuni  da  Vi- 
truvio,  si  offre  delineata  nella  indicata  Tav.  XCIV.  La 
struttura  del  tetto  che  cuopriva  , tanto  la  parte  di  mezzo 
quanto  le  laterali,  si  trova  bene  combinare  in  questa  stessa 
disposizione;  mentre  sarebbe  stata  difettosa  in  tutti  |^li 
altri  metodi,  tanto  per  la  grande  estensione,  abbracciando 
tutte  le  tre  navate,  quanto  per  la  mancanza  di  un  solido 
appoggio , facendola  giugnere  solo  a metà  circa  delie  co- 
lonne superiori. 

Non  tutte  le  basiliche  degli  antichi  edifizj  erano  co- 
strutte nel  designato  metodo,  ed  anzi  Vitruvio  stesso,  men- 
tre ne  riferiva  i precetti,  faceva  poi  in  Fano  una  fabbrica 
simile,  architettata  ben  differentemente  da  quelle  regole 
ch'egli  prescriveva;  e di  più  indicava  che  non  minor  digni- 
tà, e bellezza  potevano  avere  le  disposizioni  delle  basiliche 
del  genere  a cui  apparteneva  la  anzidetto.  In  essa  invece 
dei  due  ordini  di  colonne,  prescritti  a situarsi  nell’  inter- 
no delle  basiliche  comuni,  un  solo  ordine,  abbracciando 
due  piani,  aveva  Vitruvio  stabilito  nella  designata  basi- 
lica di  Fano.  Piccoli  pilastri  reggevano  il  tavolato  disteso 
sopra  le  navate  minori,  ed  altri  il  tetto  che  le  cuopriva. 
Le  luci  si  prendevano  da  sopra  la  parte  superiore  degl’in- 
tercolunnj.  La  tettoja  della  navata  di  mezzo  era  interrotta 
per  una  parte  dal  frontespizio  del  tempio  di  Augusto,  che 
stava  congiunto  alla  stessa  basilica.  Il  tribunale  era  stato 
situato  entro  il  detto  tempio.  E tante  erano  le  variazioni 
praticate  in  questa  fabbrica,  che  stando  alle  cose  prescritte 
per  le  basiliche  comuni  sovraindicate , appena  si  sarebbe 
potuta  considerare  per  una  fabbrica  di  tale  specie.  Come 
meglio  si  possono  interpetrare  e determinare  in  disegno 
le  proporzioni  e disposizioni  che  indicava  Vitruvio  avere 
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stabilite  nella  sua  basilica  di  Fano,  Tabbiamo  dimostrato 
nella  Parte  III  di  quest’opera;  perchè  questa  basilica  do- 
veva presentare  un’architettura  particolare,  e non  comune 
con  altre  simili  fabbriche,  di  cui  ora  solo  si  considerano  le 
più  approvate  pratiche  in  {venerale.  Pertanto  per  uno  dei 
principali  esempj  delle  basiliche,  che  si  dipartivano  dalle 
simmetrie  sovraindicate,  si  può  questa  risguardare.  Una 
più  precisa  idea  della  sua  struttura  si  ofire  delineata  nella 
Tav.  XCV,  ove  si  è la  medesima  rappresentata  in  tutti  i 
suoi  aspetti.  Esaminando  nel  seguito  altri  esempj  di  basi- 
liche, in  circa  simil  modo  costrutte,  potremo  stabilire  avere 
le  medesime  formato  come  un  metodo  particolare  di  co- 
struire siffatte  fabbriche,  e potersi  perciò  distinguere  in 
due  generi  differenti  tutte  le  basiliche  dei  Romani. 

Ora  rivolgendoci  a considerare  i più  ragguardevoli 
esempj  che  si  deducono  dagli  avanzi , che  rimangono  si 
dell’uno  che  dell’altro  genere,  osserveremo  primieramente 
che  si  potrebbero  avere  alcune  cognizioni  di  quella  basi- 
lica innalzata  dai  fondamenti  da  Paolo  Emilio  nel  foro 
Romano,  cd  adornata  con  magnificentissima  architettura, 
se  il  (rammento  delle  lapidi  capitoline  dell’antica  pianta 
di  Roma,  che  si  suole  attribuire  a questa  basilica,  effet- 
tivamente gli  avesse  appcrtenuto.  Ma  già  abbastanza  ab- 
biamo dimostrato  che  la  disposizione  tracciata  nella  detta 
lapide  corrisponde  con  più  evidenza  alla  basilica  Ulpia 
situata  nel  furo  Trajano.  Però  da  alcune  medaglie  di  M.  Le- 
pido si  può  aver  qualche  idea  della  struttura  della  basilica 
Emilia;  e si  vede  da  esse  essere  stata  decorata  da  due  ordini 
di  colonne,  come  venne  prescritto  da  Vitruvio  per  le  basi- 
liche di  comune  architettura.  Conoscendosi  pertanto  la  si- 
tuazione in  cui  doveva  esistere  la  detta  basilica,  ed  aven- 
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clone  una  qualche  idea  della  sua  struttura  dalle  anzidetto 
medaglie,  se  n'c  potuta  tracciare  la  disposizione  della  pian'* 
ta  nella  Tav.  LXXXV  unitamente  a quella  del  foro  di 
Cesare,  al  quale  doveva  in  certo  modo  appartenere. 

Della  basilica  Giulia,  che  stava  di  fronte  alla  Emilia 
nel  foro  Romano,  se  ne  ha  una  indicazione  precisa  in  due 
frammenti  dell’antica  pianta  di  Roma.  Si  conosce  da  questi 
essere  stata  formata  da  tre  giri  di  arenazioni,  come  si  dimo- 
stra nella  Tav.  LXXXIV;  laonde  per  questa  parte  differiva 
di  molto  dalla  struttura  prescritta,  e si  dovea  adattare  più 
alla  forma  di  un  portico  che  di  una  basilica.  Infatti  anche 
sotto  la  denominazione  di  portico  veniva  quest’ edilìzio 
dagli  antichi  distinto.  Non  bene  si  conosce  in  qual  lato 
della  parte  interna  era  situato  il  tribunale;  poiché  di  questo 
non  sono  rimaste  indicazioni  nelle  suddette  lapidi . Si 
può  credere  ancora  che  non  fosse  il  tribunale  situato  nella 
detta  parte  interna  deH’edilìzio;  ma  bensì  in  coirispondcnza 
del  mezzo  di  uno  dei  lati  maggiori  deH’estemo,  come  ne 
prestava  esempio  la  sovraindicata  basilica  di  Vitruvio  in 
Fano;  poiché  in  essa  il  tribunale  stava  collocato  nel  tempio 
di  Augusto,  che  era  congiunto  ad  un  lato  esterno.  Simile 
disposizione  trovasi  praticata  in  un  edifizio  dell’antica  città 
di  Paimira,  che  si  crede  essere  stato  destinato  a tale  uso: 
poiché  ivi  una  parte  del  lungo  portico  serviva  come  di  basi- 
lica, mentre  il  tribunale  era  situato  nel  fabbricato  ad  esso 
congiunto  Tav.  CXII.  Così  nella  basilica  Giulia  la  parte 
dcU’cdifizio,  che  conteneva  il  tribunale,  poteva  essere  quel* 
la  basilica  primieramente  situata  tra  il  tempio  di  Saturno, 
e quello  di  Castore;  e la  parte  formata  a guisa  di  portico, 
dovea  essere  l’aggiunta  fatta  da  Augusto  c destinata  a dedi- 
carsi in  nome  de’ suoi  figli  Cajo  e Lucio,  come  venne  nella 
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iacrizione  Àncirana  spiegato.  Esternamente  questa  parti- 
colare basilica  dovea  avere  un  sol  piano  di  arenazioni;  poi- 
ché in  tal  modo  sembra  definirsi  dai  documenti  che  si  co- 
noscono: ma  neU'interno  vi  potevano  essere  due  ordini  di 
archi,  giacché  ivi  la  sua  copertura  si  doveva  elevare  a mag- 
giore altezza.  Un  beU’csempio  di  una  piccola  basilica  con- 
giunta a portici  aperti,  e disposta  in  certo  modo  a somi- 
glianza della  Giulia,  si  rinviene  in  un  altro  monumento  di 
Paimira  delineato  nella  Tav.  CXIV.  Ma  però  ivi  il  por- 
tico era  formato  con  colonne  isolate,  e sì  trovava  situalo 
solo  nei  lati;  mentre  quello  della  Giulia  era  composto  ad 
archi,  ed  estendevasi  pure  nel  d’avanti. 

Maggiori  cognizioni  si  hanno  delia  più  vasta  basilica 
di  Roma,  la  quale  era  detta  Ulpia  dal  primo  nome  di  Tra- 
jano  che  la  fece  edificare  per  servire  di  principal  decora- 
zione ed  uso  del  suo  foro.  Quale  fosse  la  magniBcenza  e la 
ricchezza  con  cui  era  adornata  questa  basìlica  abbastanza 
ti  viene  a conoscere  dagli  scritti  degli  antichi;  ed  abbastan- 
za l’abbiamo  dimostrato  nella  sua  descrizione  riferita  nella 
Parte  111.  Ora  considerando  soltanto  la  sua  particolare 
stnitttura,  osserveremo  primieramente  che  aveva  per  parte 
non  una  sola  fila  di  colonne  nei  lati , come  si  praticava 
nelle  comuni  basiliche;  ma  in  doppie  file  stavano  ivi  le 
colonne  disposte,  le  quali  oltre  al  recare  sommo  deco- 
ro alla  fabbrica,  la  rendevano  pure  molto  vasta,  e suffici- 
ciente  a contenere  grande  numero  di  persone.  Nelle  due 
estremità  erano  le  calcidiche,  con  avanti  tre  file  di  colonne 
ed  in  esse  stavano  i tribunali.  Questa  disposizione  si  asso- 
migliava a quella  che  venne  indicata  da  Vitruvio  doversi 
adattare  allorché  l’area  comportava  una  maggior  lunghez- 
za di  fabbrica  di  quella  prescritta  dalle  proporzioni  stabi- 
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lite:  ma  quivi  in  assai  più  vasto  modo  di  quanto  trovasi 
indicalo  da  Vitruvio,  si  era  posta  in  pratica.  Siccome  ia 
basilica  stava  collocata  per  traverso  del  foro;  cosi  i principali 
suoi  ingressi  erano  disposti  nel  lato  maggiore  al  medesimo 
foro  rivolto;  e cosi  avevano  luogo  le  due  calcidiche  nelle 
estremitki  mentre  in  quelle  situate  per  il  lungo,  ed  avente 
il  loro  ingresso  da  un  lato  minore,  una  sola  calcidica  vi 
poteva  essere.  Nella  Tav.  LXXXIX  è delineata  la  intiera 
disposizione  di  questa  basilica  unitamente  alle  altre  fabbri- 
che,  che  componevano  il  foro  Trajano.  Nella  Tav.  XC  poi 
si  vede  rappresentata  la  elevazione  di  questa  stessa  basìlica 
nei  suoi  principali  aspetti.  Ora  rimangono  in  piedi  soltanto 
le  colonne  del  primo  ordine  della  parte  di  mezzo,  le  quali 
ancora  vennero  rialzate  allorché  fu  scoperta  : ma  è pur  da 
credere  che  sulle  medesime  colonne  fosse  sovrapposto  un 
secondo  ordine,  come  era  prescritto  per  questo  genere  di 
fabbriche,  e come  lo  comportava  la  sua  struttura.  Cosi  se- 
guendo le  indicazioni,  che  si  hanno  dalle  rovine  superstiti, 
ed  i precetti  Vitruviani,  si  sono  supplite  tutte  quelle  parti 
che  mancano  nel  monumento.  Sopra  al  secondo  ordine  di 
colonne  si  sono  poste  le  finestre  per  illuminare  la  parte 
interna  della  fabbrica  nel  modo  di  sopra  indicato.  Questa 
basilica  si  crede  avere  servito  come  di  modello,  per  riguardo 
solo  però  alla  struttura,  a tutte  quelle  che  si  edificarono  nei 
successivi  tempi  anche  dopo  la  ceduta  dell* impero,  e ad 
alcune  simili  fabbriche  destinate  ad  altro  uso,  dalle  quali 
si  ritraggono  cognizioni  per  confermare  la  indicata  struttura 
di  questa  stessa  basìlica:  ma  per  riguardo  alla  magnificenza 
della  sua  costruzione  e dei  suoi  ornamenti  non  fu  presa  cer- 
tamente ad  imitare  neU’edilicare  altra  simile  fabbrica; 
laonde  questa  veramente  per  la  più  cospicua  basìlica  che  i 
Romani  abbiano  edificata,  si  deve  considerare. 
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Verso  restremìtà  orientale  del  foro  di  Pompei  esistono 
ancora  in  piedi  tutte  le  parti  inferiori  della  basilica  che 
serviva  a^li  usi  di  detta  città,  e presenta  questo  monumento 
r esempio  più  conservato  che  ci  sia  rimasto  di  tal  genere 
di  fabbriche  degli  antichi  Romani.  Ma  è però  d’inferior 
costruzione  di  quanti  altri  simili  edifìzj  che  bn'ora  abbia- 
mo descritti;  perchè  si  vede  fatta  interamente  coll’opera 
cementizia  coperta  d’intonaco  dipinto  a colori.  La  dispo- 
sizione del  suo  piantato  è delineata  nella  Tav.  GXl,  ed  ivi 
si  conosce  essere  stata  ordinata  circa  sulle  proporzioni  pre- 
scritte da  Vitruvio  per  le  comuni  basiliche,  con  semplici 
due  file  di  colonne  nei  lati,  e con  il  tribunale  nel  lato  mi- 
nore d’incontro  alla  porta  d’ingresso.  Si  dipartiva  poi  dai 
detti  precetti  nell’elevazione  Tav.  XCIII;  poiché  non  aveva 
internamente  due  ordini  di  colonne,  che  sostenevano  nel 
mezzo  l’implacatura,  nè  vi  era  perciò  l’alto  attico  ed  ogni 
altro  oggetto  che  comportava  tal  genere  di  struttura  : ma  un 
solo  ordine  di  colonne  s’ innalzava  nel  mezzo , con  altre 
colonne  di  minor  grandezza  incorporate  nei  muri  laterali, 
sopra  le  quali  dovea  esser  situato  il  loggiato  sorretto  evi- 
dentemente verso  le  grandi  colonne  isolate  da  mensole  alle 
medesime  colonne  attaccate.  In  queste  parti  doveva  uni- 
formarsi assai  da  vicino  a quanto  avea  Vitruvio  praticato 
nella  sua  basilica  di  Fano;  onde  è che  questa  fabbrica  par- 
tecipava dcH'uno  e dell’altro  genere  di  struttura  designato 
negli  scritti  che  abbiamo  dal  detto  antico  architetto.  Questo 
metodo  di  costruire  le  basiliche,  con  un  sol  ordine  di  colon- 
ne nel  mezzo  , si  può  dedurre  da  tale  esemp'o  essere  deri- 
vato dal  materiale  debole  con  cui  erano  costrutte  le  colonne 
stesse;  poiché  certamente  su  due  ordini  di  colonne  ccmen- 
zic  non  si  poteva  sovrapporre  il  peso  della  copertura  del 
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tetto  e del  soffitto;  mentre  essendo  fatte  a tutta  altezza  in 
un  solo  ordine,  venivano  ad  essere  più  grosse  e perciò  più 
capaci  a reggere  un  tal  peso.  Questa  osservazione,  non  an- 
cora rilevata  da  alcuno,  ci  fa  conoscere  il  motivo  per  cui 
Vitruvio  dovette  appigliarsi  al  detto  secondo  genere  di 
struttura,  poiché  non  avendo  colonne  di  marmo  onde  edi- 
ficare la  sua  basilica  di  Fano  col  primo  genere  dovette  so- 
stituirvi grandi  colonne  di  opera  cementizia.  Laonde  dob- 
biamo erodere  che  con  siffatto  secondo  sistema  si  sieno  edi- 
ficate le  basiliche  in  tutte  quelle  piccole  città  che  non  ave- 
vano o non  potevano  per  mancanza  di  mezzi  impiegare  co- 
lonne di  marmo.  Il  tribunale,  situato  nel  fondo  della  basi- 
lica di  Pom|)ei,  avea  eifcttivamcnte  due  ordini  di  colonne; 
perchè  ivi  doveano  esse  reggere  un  minor  peso.  Si  saliva  nel 
piano  del  tribunale  col  mezzo  di  due  piccole  scale  praticate 
nei  lati,  le  quali  superiormente  erano  disgiunte  dal  piano 
del  medesimo  tribunalel,  onde  assicurare  i giudici  da  qua- 
lunque sorpresa  che  potessero  fare  i condannati.  Siccome 
nella  medesima  basilica  era  una  sola  scala,  che  poteva  met- 
tere sull’impalcatura  interna  del  loggiato;  cosi  si  deve  sup- 
porre che  questo  loggiato  girasse  senza  interruzione  intorno 
a tutta  la  navata  di  mezzo.  11  loggiato  medesimo  poi  dovea 
essere  illuminato  da  finestre  praticate  nei  lati  del  muro, 
di  cui  se  nc  conservano  alcune  tracce  nél  monumento  ; 
mentre  la  navata  di  mezzo  doveva  ricevere  la  luce  da  fine- 
stre praticate  al  disopra  delle  colonne  maggiori,  come  ab- 
biamo nelle  precedenti  osservazioni  stabilito.  Le  altre  parti 
sono  supplite  nei  nostri  disegni  a seconda  di  quelle  cogni- 
zioni che  si  ritraggono  da  altri  monumenti. Crediamo  essere 
qu(;stu  il  metodo  più  conveniente  da  potersi  adattare  per 
ideare  il  compimento  di  tale  fabbrica,  c cosi  doversi  csclu- 
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dere  quei  metodi  di  struttura  con  cui  si  stabilisce  o essere 
la  basilica  scoperta  nel  mezzo  o essere  solo  illuminata  dalle 
finestre  praticate  negl’interni  muri  laterali. 

Circa  con  simile  struttura  sembra  essere  stata  innal- 
zata la  basilica  di  Otricoli,  di  cui  ne  riportiamo  la  pianta 
nella  stessa  Tar.  XCIll.  Alcune  altre  si  sono  scoperte  in 
altri  luoghi,  le  quali  però  non  presentano  importanti  raria- 
zioni  da  poter  comporre  una  maniera  di6ferente  dalle  due 
sovraindicate.  Con  questi  due  generi  di  struttura  si  può  sta- 
bilire essersi  edificate  tutte  le  basiliche  nelle  varie  città  sog- 
gette al  dominio  Romano  sin  che  l'arte  dell’edificare  non  si 
allontanò  dalle  buone  pratiche,  ossìa  circa  sino  a tutto  il 
governo  degli  Antonini,  adattando  le  medesime  disposi- 
zioni alla  grandezza  della  città,  ed  alla  qualità  dei  mate- 
riali che  in  esse  si  adoperavano.  Ma  nei  successivi  tempi, 
crescendo  sempre  più  l’uso  d’impiegare  l’opera  laterizia  in 
ogni  specie  di  fabbrica , e la  costruzione  delle  grandi  arcua- 
zioni  e volte  in  vece  degli  architravi  e dei  soffitti  in  piano, 
si  produsse  con  tali  opere  un  terzo  genere  di  costruire  le 
basiliche.  La  grande  rovina  di  fabbrica  antica  corrispon- 
dente lungo  l’antica  via  Sacra  in  Roma,  e creduta  volgar- 
mente appartenere  al  tempio  della  Pace,  ci  offre  un  bello 
esempio  di  questo  terzo  genere  di  struttura:  imperocché 
già  abbiamo  dimostrato  nella  sua  particolare  descrizione, 
riferita  nella  Parte  III,  che  si  deve  considerare  decisamente 
per  una  basìlica,  palesemente  per  quella  che  fu  cominciata 
sotto  l’impero  di  Massenzio,  e che  non  molto  tempo  dopo 
la  di  lui  morte  venne  ultimata  : ed  in  allora  onorandola 
per  consenso  del  Senato  del  nome  di  Flavio  Costantino,  si 
disse  Costantiniana.  La  pianta  di  questa  basilica  con  la 
elevazione  del  prospetto  esterno  si  rappresenta  delineata 
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nella  Tav.  XCVI.  Dalla  disposizione  della  pianta  si  cono- 
sce che  fu  variato  l’aspetto  alla  basilica  dopo  la  sua  prima 
edificazione;  poiché  si  vede  in  essa  essere  stato  primiera- 
mente praticato  l'ingresso  in  un  lato  minore,  con  il  fariba- 
nale situato  nell'apside  incavata  nell’ altro  lato  minore;  e 
quindi  venendo  trasportato  T ingresso  nel  mezzo  del  lato 
maggiore,  rivolto  verso  la  via  Sacra,  incontro  al  medesimo 
si  aggiunse  un’altra  apside  per  situarvi  il  tribunale.  Questa 
variazione  si  crede  esser  accaduta  nell’occasione  che  si  volle 
dedicare  a Costantino,  e togliere  ogni  idea  di  quanto  si 
era  fatto  sotto  Massenzio.  Considerando  pertanto  la  basì- 
lica nella  sua  originale  struttura  si  trova  essere  stata  bensì 
divisa  in  tre  navate,  come  erano  le  comuni  altre  basiliche, 
ma  poi  invece  delle  colonne,  che  reggevano  l'impalcatura 
ed  il  tetto , si  vedono  sostituite  due  grandi  pile  per  parte 
che,  unitamente  a quelle  incorporate  nei  muri  esterni,  reg- 
gevano tre  larghe  arenazioni,  e sopra  queste  s’innalzava  la 
grande  volta  che  cnopriva  la  navata  di  mezzo,  come  si  vede 
rappresentato  nelle  elevazioni  delineate  nella  Tav.  XCVII. 
Le  logge,  che  secondo  i precetti  Vitruviani  dovevansi  pra- 
ticare nelle  basiliche  sopra  al  prìm’ordine  delle  colonne,  si 
conoscono  in  questa  basilica  essere  state  situate  nei  lati  lun- 
go ì muri  esterni  e sostenute  da  tre  archi  in  ogni  divisione, 
ove  al  di  sopra  erano  altre  aperture  inarcuate  che  corri- 
spondevano nell’Interno  della  basilica.  Riceveva  la  luce  l’in- 
terno  dell’edifizio  da  grandi  aperture  inarcuate  praticate 
sopra  gli  archi  delle  navate  minori.  Così  questa  basilica 
imitava  assai  da  vicino  quelle  grandi  sale  che  si  vedono  si- 
tuate nel  mezzo  delle  terme  dei  Romani , ed  in  particolare 
quelle  delle  terme  di  Antonino  Caracalla  e di  Diocleziano, 
die  sì  edificarono  poco  tcmjio  avanti.  Variandosi  poscia 
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l’ingresso  e la  situazione  del  tribunale  dai  lati  minori  nei 
maggiori,  non  si  venne  a mutare  aspetto  alla  sua  struU 
tura:  ma  solo  si  tolse  la  semplice  disposizione  che  era  pra- 
ticata nelle  più  comuni  basiliche,  e si  rese  in  certo  modo 
simile  a quella  di  Vitruvio  in  Fano,  la  quale  aveva  pure 
il  tribunale  corrispondente  in  un  iato  maggiore.  CoH’esame 
di  questa  basilica  porremo  termine  alle  nostre  osserva- 
zioni fatte  su  tal  genere  di  edifizj  degli  antichi;  poiché  ri 
deve  considerare  la  medesima  per  la  &bbrica  di  siffatta 
specie  più  nobile  che  si  sia  innalzata  nel  cadere  dell’im- 
pero Romano  (17). 

Non  pertanto  lascieremo  questo  argomento  senza  dare 
qualche  cenno  intorno  a quelle  altre  fabbriche,  che  dove- 
vano essere  congiunte  ai  fori  secondo  i precetti  di  Vitruvio, 
e che  servivano  ad  uso  di  erario,  di  carcere  e di  curia, 
benché  fossero  di  semplice  architettura,  e solo  poche  noti- 
zie di  esse  si  conoscano.  Avanti  di  darne  una  distinta  idea 


(17)  Altre  limili  rifabnche  li  dovettero  erìgere  dii  Romini  in  litri 
perni , e deilinate  eoebe  ad  altri  uii  , come  li  coooice  dalle  deaeri  ioni  che 
abbiamo  da  Procopio  ruguardanli  le  opere  di  Giustiniano,  e dagli  scrittori 
Biiantini,  dalle  quali  vuoisi  da  qualche  scrittore  moderno  dedurre  alcune  co- 
gnixiooi  per  meglio  stabilire  la  struttura  delle  basil’cbepiù  anlicbe.  Ma  dalle 
medesime  descriaioni,  e da  airone  tracce  che  rimaegooo,  li  conoscono  essere 
state  adattate  piìi  alle  qualità  dei  materiali  , con  cui  li  edificarono , che  a 
qualche  determinato  sistema.  Cosi  in  Roma,  ricavandosi  molte  colonne  dalle 
labbricbe  antiche,  si  edificarono  le  basiliche  sacre  dopo  la  caduta  dell'  impero 
con  navate  separate  da  colonne  isolate,  non  però  comunemente  reggenti 
architravi,  ma  bensì  archivolti  formati  cou  piccole  pietrej  mentre  negli  altri 
paesi,  non  potendo  profittar  di  simili  materiali  antichi,  si  edificarono  le  stesse 
fabbriche  con  semplici  mura,  E cosi  anche  in  Roma,  venendo  poscia  a man- 
cate le  colonne, si  edificarono  simili  fabbriche  con  mura  c pile  diverse,  e tra  la 
altre  basiliche  la  Vaticana  e la  Laterancnse,  che  eran  primieramente  edificate 
con  colonne  ; e cosi  si  sarebbe  riaiuta  a'  nostri  giorni  la  Ostiense  se  non  si 
fosse  presa  la  determinaiione  di  liar  venire  nnove  colonne  da  lontane  cave. 


friniti,  d by  Google 


CAP.  y.  FORI  E BASILICHE  S88 
delle  dette  tre  specie  di  fabbriche,  è d'uopo  indicarne  un 
esempio  del  modo  con  cui  eran  tra  loro  congiunte  e dispo- 
ste nel  foro , in  quelle  tre  celle  che  esistono  a destra  della 
poc’anzi  descritta  basìlica  di  Pompei  in  un  lato  minore  del 
foro  e di  fironte  al  tempio  detto  di  Giove,  Tav.XCI;  ed  ivi 
sì  trovavano  precisamente,  secondo  i precetti  di  Vitmvio , 
essere  congiunte  al  foro,  ed  in  modo  tale  che  la  grandezza 
delle  differenti  celle  corrispondeva  al  medesimo  foro  (18). 

L'erario  in  Roma  venne  stabilito  sino  dai  tempi  più 
antichi  da  Valerio  Publicola  nel  tempio  di  Saturno  edifi> 
cato  in  principio,  secondo  la  più  comune  opinione,  da  Lu- 
cio Tarquinio  nelle  fauci  del  Campidoglio  e vicino  al  foro 
Romano,  onde  evidentemente  assicurarlo  da  qualunque 
spoglio^  poiché  il  tempio  di  Saturno  era  considerato  per 
uno  dei  luoghi  più  sacri  degli  antichi  (19).  Altro  erario 
anche  più  sacro  fu  aggiunto  al  medesimo  tempio  succes- 
sivamente, nel  quale  si  conservava  il  denaro,  che  solo  pei 
bisogni  più  urgenti  si  estraeva  (20).  Ma  di  questo  antico 
fabbricato,  benché  rimangano  ragguardevoli  rovine  di  al- 
tro ediBzio  inualzato  sopra  il  suo  piantato  poco  dopo  la 


(18)  Àerarium,  career,  curia  foro  sani  coaìungentìa,  sed  Ha  ufi 
magnitudo  symmefriae  eorum foro  respondeat,  {Vitruv.  db.  F’,  e.  2.) 

(19)  Plutare.in  Public.e.  12.  e Farroue  prato  Macrob.Sat.  I,.  I.c.i. 

(20)  Caetera  expedientibus  , quae  ad  betlum  opus  erant  considibus 
aurum  vieesimarium,  quod  in  tanctiore  aerario  ad  ulfimos  casus  ser\’ore~ 
tur  pronti  plaeuH.  {Livio  Lib.  XXFI.  e.  13.)  Questa  aggiuola,  sembra  else 
si  distinguesse  col  noma  di  tempio  di  Ope;  poiebi  sotto  questa  denominazione 
si  trova  indicato  da  Cicerone  in  diversi  luoghi  dei  suoi  scritti.  (Orer.  Filip- 
pica /.  e.  7.  e /t.  e.  14.)  Nei  tempi  susseguenti  poi,  e dopo  che  fu  edificato 
da  VespasÙDO  il  grande  tempio  della  Pace  pare  vicino  al  foro  Romano,  si 
conservavano  in  detto  tempio  le  principali  ricchezze  dei  Romani  , le  quali 
furono  consunte  col  tempio  stesso  nel  grande  incendio  accaduto  sotto  l'impero 
di  Comraodo.  {Brodiano  Lib.  /.) 
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caduta  deir  impero  Romano,  (21)  pure  non  si  può  preci' 
sare  quale  fosse  la  sua  primitiva  forma;  e solo  dalle  notizie 
che  si  deducono  dagli  scritti  degli  antichi  sì  può  stabilire 
che  fosse  composto  come  un  tempio  di  forma  pseudoperi- 
ptera,  e nella  di  cui  parte  posteriore  venisse  aggiunto  altro 
fabbricato  precisamente  destinato  per  uso  di  erario.  Per 
conoscere  in  qual  modo  doveva  esser  questo  edilizio  più 
probabilmente  disposto  e situato  in  vicinanza  del  foro  Ro- 
mano si  vegga  la  Tav.  LXXXIV.  Parimenti  poche  notizie 
si  hanno  delle  fabbriehe  destinate  a tale  uso  nelle  altre 
città  dei  Romani:  ma  è da  credere  che  fossero  di  assai  sem- 
plice struttura;  poiché  Vitruvio  su  di  ciò  nulla  ha  indicato 
nei  suoi  precetti.  Quindi  anche  prendendo  ad  imitare  l’e- 
sempio di  Roma,  di  situare  l'erario  dietro  al  tempio  di  Sa- 
turno , ed  anche  in  ciò  seguendo  l’uso  dei  Greci  di  conser- 
vare le  loro  ricchezze  nella  parte  posteriore  dei  loro  prin- 
cipali tempj,  la  quale  per  ciò  si  distingueva  col  nome  di 
cmj3sdsp£V,  si  saranno  serviti  in  diversi  paesi  per  il  mede- 
simo uso  di  detta  parte  {K>$teriore  dei  tempj  loro  più  sacri, 
senza  avere  bisogno  di  edificare  fabbricati  particolari.  £ 
ciò  è tutto  quanto  si  può  ora  conoscere  intorno  le  fabbriche 
destinate  per  conservare  l’erario  presso  i Romani. 

Il  carcere  non  consisteva  già  presso  gli  antichi  in  vasti 
fabbricati , come  sono  quei  nei  tempi  nostri  ad  eguale  uso 
destinati;  perche  sembra  che  essi  solo  per  breve  tempo 
tenessero  i rei  rinchiusi  in  carcere,  nè  che  i loro  processi 
si  protraessero  si  a lungo;  ma  siffatte  fabbriche  erano  com- 
poste più  comunemente  di  un  solo  locale  assicurato  con  forti 
muri.  Il  {irimo  carcere  stabilito  in  Roma  fu  quello  for- 
mato in  principio  da  Anco  Marzio  entro  certe  cave  di  pie- 
(21)  Canina.  Descrizione  storica  del  Foro  Bomano  c.  2.  e 3* 


Digitizcrd  by  Googic 


CAP.  y.  FORI  E BASILICns  S97 

tre  a piedi  del  Campidoglio  e sovrastante  al  foro  Romano,  e 
poscia  accresciuto  da  Servio  Tallio  di  un’altra  parte  sotto 
terra,  onde  si  disse  cosi  per  una  parte  carcere  Marmertino 
e per  l’altra  Tulliano  (22).  Questo  tanto  rinomato  carcere 
si  componeva  soltanto  di  una  piccolissima  camera  sotter- 
ranea di  forma  quasi  semicircolare,  nella  quale  si  entrava 
dall’alto  per  mezzo  di  uno  stretto  foro,  e quindi  di  una 
camera  supcriore  pure  incavata  nel  masso  e di  forma  irre- 
golare. Quanto  fosse  terribile  l’aspetto  interno  di  questo 
carcere  lo  dimostra  Sallustio  nel  narrare  la  guerra  contro 
Catilina.  Esistono  tuttora  in  gran  parte  conservati  i due 
ambienti  che  formavano  questo  carcere , e si  trovano  corri- 
spondere alle  descrizioni  che  ci  furono  tramandate.  Per  la 
parte  architettonica  questo  monumento  non  offre  niente 
d’importante;  e perciò  s’c  tralasciato  di  riportarlo  nelle  Ta- 
vole; ma  per  averne  una  idea  della  sua  situazione,  la  quale 
corrispondeva  precisamente  in  vicinanza  del  foro,  come 
venne  da  Vitruvio  prescritto,  si  osservi  la  Tav.  LXXXIV. 
In  Roma  si  dicono  esservi  stati  altri  carceri,  e tra  questi  si 
distingueva  un  earcere  dei  Centumviri  che  si  trova  regi- 
strato nei  eataloghi  della  regione  IX  da  Rufo  e Vittore; 
e parimenti  sappiamo  da  Plinio  in  particolare  che  divenne 
rinomato  il  carcere,  in  cui  accadde  il  ben  noto  atto  di 
pieth  distinto  col  nome  di  Pietk  romana  , e che  venne 
poscia  consacrato  con  un  tempio  ivi  innalzato  dai  consoli 
G.  Quinzio,  e M.  Attilio,  il  quale  si  trovava  essere  situato 

(22)  livio  Uh.  J.  c.  13.  Varrone  spiegando  la  derivazione  del  nome 
Career^  cosi  egli  dimoslrava  essersi  formalo  late  primo  carcere.  Career  a 
eoereendo  , quod  éxire  prohihentur.  In  hoc  pars,  quae  sub  terra  Tidlia- 
Rim;  ideo  quod  additum  a Tullio  regej  quod  Sjrracuseis  ubi  simili  de  cau- 
sa cuslodiuntur,  vocanlur  Latomiae  : et  de  latomia  translatum,  quod  heic 
quoque  lapidicinae fuerunt.  {De  Ung.  Lat.  Ub.  If'.  c.  32), 
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nel  luogo  in  cui  fu  nel  seguito  eretto  il  teatro  di  Mar> 
cello  (23);  ma  di  tali  carceri  ora  più  non  si  conosce  quale 
fosse  la  loro  architettura,  benché  si  rinvengano  evidente- 
mente alcuni  resti  del  tempio  che  fu  eretto  sul  detto  car- 
cere di  Claudio.  Non  abbiamo  pure  notizie  di  qualche  im- 
portanza per  l’arte  dei  carceri  che  stavano  nelle  altre  città 
dei  Romani;  laonde  potremo  stabilire  che  tutta  la  loro  par- 
ticolarità di  struttura  consistesse  nella  sicurezza  e fortezza 
delle  mura  di  cui  erano  cinte  le  &bbriche  senza  alcuna 
particolare  decorazione. 

Maggiori  cognizioni  si  hanno  sulla  architettura  della 
curia,  perchè  effettivamente  maggiore  delle  due  antece- 
denti fabbriche  doveva  essere  il  suo  decoro  e la  sua  am- 
piezza; e Vitruvio  le  seguenti  cose  prescriveva  doversi  osser- 
vare, dopo  di  aver  indicato  come  i medesimi  tre  edifizj 
dovevano  congiungersi  al  foro,  ed  in  modo  che  la  gran- 
dezza delle  loro  simmetrie  corrispondesse  alio  stesso  foro. 
Precipuamente  secondo  egli  la  curia  doveva  corrispondere 
alla  dignità  del  municipio  ovvero  della  città.  Se  era  di 
forma  quadrata , la  sua  altezza  doveva  farsi  una  metà  mag- 
giore della  larghezza;  e se  poi  era  oblunga,  ai  doveva  unire 
insieme  la  misura  della  lunghezza  con  quella  della  lar- 
ghezza, e la  metà  della  somma  determinava  a quanta  altez- 
za si  dovea  porre  il  lacunare,  ossia  il  soffitto.  Poscia  si  do- 
veano  far  girare  intorno  le  pareti  medie  cornici  di  legno  o 
di  stucco  a metà  della  loro  altezza;  poiché  se  non  si  fossero 
fatte  queste  membrature  la  voce  dei  disputanti,  sollevan- 
dosi in  alto,  non  si  sarebbe  intesa  dagli  uditori;  mentre  se 
erano  le  pareti  cinte  da  cornici , la  voce  venendo  dalle  me- 
desime ritenuta  al  basso,  prima  di  dissiparsi  nell’aria,  po- 

(23)  PUn.  Hitt.  Nat.  Ub.  VII.  e.  36. 
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leva  esser  dagli  orecchj  bene  int^  (24).  Cominciando  per 
osservare  quanto  si  conosce  a riguardo  delle  curie  di  Roma, 
potremo  stabilire  sull’asserzione  di  Vairone,  che  di  due 
generi  erano  queste;  poiché  ove  i sacerdoti  regolavano  le 
cose  divine  erano  dette  curie  vecchie;  ed  ove  trattava  il 
senato  delle  cose  umane,  si  diceva  curia  Oslilia,  la  quale 
primieramente  era  stata  edificata  da  Ostilio  re  di  Boma(25). 
Delle  curie  vecchie  non  si  hanno  nessune  precise  notizie,  e 
non  bene  si  può  quasi  stabilire  il  luogo  in  cui  esistevanos 
ma  della  curia  Ostilia , benché  varie  sieno  le  opinioni  nel 
riconoscere  quali  rovine  si  debbano  attribuire  a questo 
edifizio,  pure  abbiamo  potuto  stabilire  con  qualche  evi- 
denza essere  le  tre  colonne  corìntie  superstiti  nel  mezzo 
dello  spazio,  detto  ora  foro  Romano,  appartenenti  a tale 
fàbbrica;  non  però  a quella  edificata  da  Ostilio,  ma  a 
quella  alzata  in  seguito  con  varie  costruzioni,  e consa- 
grata da  Augnato  distinguendola  col  nome  di  Giulia  (26). 
Doveva  avere  questa  la  forma  di  un  tempio,  ed  infatti 
l’aspetto  di  tempio  dedicato  alla  Felicità  gli  era  stato  dato 


(24)  Maxime  quidem'Curia  imprimit  eit facienda  ad  dignitalem  mu- 
nieipii,  tive  civitatU.  Et  li  quadratala  erit,  quantum  hahuerit  latitudinit, 
dimìdia  addita  conilituatur  altitudo  : tin  autem  oUoaga  fuerit,  longitudo 
et  latitudo  componatur  , et  tumma  compatita  eius  dimidia  pars  tub  tacu- 
nariit  altitudini  detur.  Prateria  pracingendi  lunt  parietet  medii  coroni! 
ex  intettino  opere  , aut  albario,  ad  dimidiam  partem  allitudinii  ; qua  ti 
non  erunt,  vox  ibi  ditputantium  data  in  allitudinem  , intellectui  non.  po~ 
teril  ette  audientibuf,  cum  autem  coronit  pracincti  parietet  erunt,  vox  ab 
Ut  morata  priut  quam  in  aere  data  dittipetur  , auribut  erit  intdlecta. 
{Fitruv.  Ub.  F.c.Z) 

(25)  Curine  duorum  generum  ; nam  et  uhi  curarent  taardolei  ret 
dMnat,  ut  curine  ueterei  ; et  ubi  tenatut  humana,  ut  curia  Hottilia,  quod 
primut  aedificavil  Botfiliut  Bex  (Farrone  de  Ung,  Lai.  Lìb.  IF.  c,  32). 

(26)  Canina.  Detcrisione  storica  dd  Foro  Domano  e.  4. 
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da  Lepido  per  aver  motivo  di  scancellare  dalla  fronte  il 
nome  di  Siila  « ed  anche  col  nome  di  tempio  venne  distinta 
da  Cicerone  e da  Gellio  in  particolare  (27).  Le  propor- 
zioni delia  cella , o sala  interna , ora  non  si  possono  rico- 
noscere da  quanto  rimane  i per  altro  è da  credere  che  le 
pareti  non  fossero  decorate  con  cornici  nè  di  legno  nè  di 
stucco,  come  prescrisse  Vitruvio,  ma  bensì  di  marmo;  poi- 
ché con  tale  materia  era  costrutta  la  esterna  struttura. 
Augusto  congiunse  a questa  curia  Giulia  altro  fabbricato 
con  un  calcidico,  come  si  trova  indicato  nella  iscrizione 
Ancirana:  ma  di  queste  aggiunzioni  non  se  ne  conoscono 
sicure  tracce.  Pertanto  onde  avere  cognizione  del  modo  con 
cui  stava  edificato  questo  edifizio  in  corrispondenza  del 
foro,  si  veda  la  Tav.  LXXXIV  N.  Ili;  e per  conoscere  quale 
fosse  il  suo  aspetto  prospettico  la  Tav.  XXXIX  A.  In  Roma 
vi  erano  altre  curie,  e tra  queste  divenne  rinomata  quella 
di  Pompeo  edificata  vicino  al  di  lui  teatro  nel  campo  Mar- 
zio, per  esservi  stato  in  essa  ucciso  Cesarei  ma  siccome  fii 
in  seguito  di  tale  avvenimento  distrutta;  cosi  non  si  pos- 
sono avere  ora  circonstanziate  notizie  della  sua  struttura. 
Il  Senato  inoIb*e  usava  di  tenere  le  sue  adunanze  pure  nei 
tempj  ed  in  particolare  in  quello  della  Concordia  situato 
precisamente  come  prescrisse  Vitruvio  nel  foro.  In  fatti 

(27)  Dione  Uh.  \LIV.  Cicerone  Pro  Milane  c.  33.  e Gellio.  Notti 
Àttiche  Uh.  XIV.  e.  7.  E da  VarroDe  si  spiega  anche  più  chiaramenle  essere 
stala  la  curia  Ostilia  come  un  tempio  consideralo,  dicendo, nam  caria  Ho$ti- 
lia  templum  est,  et  tancium  non  est.  {De  Ling.  Lai.  Uh.Vl.')  Avanti  la  porla 
della  curia  vi  doveva  essere  un  luogo  distinto  in  cui  stavano  essisi  i tribuni 
della  plebe  per  esaminare  i decreti  del  Senato,  ai  quali  non  era  permesso  di 
entrare  nella  curia.  (Illud  quoque  memoria  repetendum  est  quod  tribunit 
plehis  intrare  curiam  non  licebat  ante  valvas  aulem  posilit  lubtelliis  de- 
creta palrum  atlenlittima  cura  exaBunabant.{yaler. MassimoLib.il.  c.2). 
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dalle  ultime  scoperte,  che  si  fecero  nella  localitk,  in  cui 
esisteva  questo  tempio,  si  è conosciuto  essere  stata  la  cella 
di  una  certa  grandezza  e capace  di  contenere  un  ragguar- 
devole numero  di  persone,  come  sì  può  prenderne  idea 
dalla  pianta  delineata  nella  stessa  Tav.  LXXXIV.  N.  III. 
e {NÙ  in  particolare  dalla  Tav.  LVIl.  Tutte  queste  notizie 
coincidono  a dovere  stabilire  essere  stata  la  forma  delle 
curie  dei  Romani  quasi  simile  a quella  dei  tempj;  poiché 
ancora,  stando  a quanto  prescrisse  Vitruvio,  a somiglianza 
delle  celle  dei  tempj  si  dovevano  costruire  internamente  o 
quadrate  o oblunghe,  e solo  in  particolare  si  avevano  da 
tramezzare  le  altezze  delle  pareti  con  cornici  sporgenti  per 
contenere  la  voce  nel  basso;  la  qual  pratica  forse  non  sarò 
stata  nè  anche  posta  in  uso  in  tutte  le  curie  a tale  effetto 
innalzate,  giacche  lo  sporto  delle  cornici  poco  solo  poteva 
giovare  ad  ottenere  un  tale  benefizio.  A somiglianza  dei 
tempj  dovevano  avere  le  più  nobili  curie  dei  portici  nel 
d’avanti  ed  anche  nel  d’intorno;  perchè  dallo  scoperto  non 
■'entrasse  di  subito  neH’interno  della  curia, e perchè  vi  fosse 
un  luogo  coperto  per  so'vìre  di  ricovero  a coloro  che  aspet- 
tavano al  di  fuori  per  essere  ammessi  all’adunanza.  Forse 
secondo  la  semplice  decorazione  designata  da  Vitruvio  da 
adattarsi  alla  interna  struttura  delle  curie,  doveva  essere 
stata  ornata  la  primitiva  curia  Ostilia.  Cosi  coloro  che  cre- 
dono le  alte  mura,  che  esistono  a piedi  del  Palatino  verso 
il  Campidoglio,  appartenere  a questa  principale  curia  di 
Roma,  giudicarono  pure  che  la  interna  decorazione  dovea 
esser  fatta  nell’indicato  modo.  Ma  già  avendo  noi  dimostrato 
altrove  che  tali  muri  doveano  invece  appartenere  a quella 
parte  della  casa  di  Caligola  protratta  dal  Palatino  sino  al 
foro,  non  possiamo  così  riportarsi  a tale  monumento  per 
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trarre  altre  cognizioni  in  queste  ricerche  risguardanti  la 
struttura  delle  curie. 

Circa  le  stesse  disposizioni  si  deve  credere  che  si  sieno 
poste  in  pratica  nei  municipj  e città  soggette  al  dominio 
romano;  poiché  era  consuetudine  in  ogni  paese  di  provincia 
di  adottare,  per  quanto  si  poteva  più  da  vicino,  ciò  che  si 
faceva  nella  capitale.  Dovevano  variare  gli  ediBzj  in  ogni 
luogo  per  riguardo  alla  ricchezza  ed  al  numero  degli  abi- 
tanti, ed  alla  qualità  dei  materiali  che  in  essi  s’impiega- 
vano: ma  la  loro  costruzione  non  poteva  di  molto  disco- 
starsi dalla  sovraindicata  semplice  forma . Cosi  simili 
disposizioni  si  dovevano  adottare  nella  costruzione  di 
quegli  edi6zj  che  servivono  per  le  adunanze  del  Decu* 
rionato  e di  altra  specie  di  magistratura,  che  secondo  le 
leggi  proprie  dei  paesi  erasi  stabilita  nelle  città  e municipj 
deirimpero;  poiché  circa  egual  forma  di  fabbricato  per  tale 
uso  si  richiedeva.  In  Pompei  si  conosce  esservi  stato  un 
simile  edilìzio  nel  foro  a destra  del  tempio  di  Giove,  come 
ti  offre  delineato  nella  Tavola  XCI.  Alcune  altre  poche 
notizie  di  non  grande  importanza , si  hanno  intorno  a 
questa  specie  di  fabbriche  erette  nelle  province,  ma  però 
sono  sufficenti  per  confermare  essere  state  le  medesime 
ordinate  nel  designato  modo;  cioè  colla  più  semplice  strut- 
tura e senza  alcun’altra  particolare  decorazione  di  quella 
che  lo  comportava  il  luogo  in  cui  venivano  edificate. 
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CAPITOLO  VI. 

TEATRI  E PORTICI  DIVERSI 

JF* ra  le  principali  fabbriche  destinate  ad  uso  pubblico  si 
dovevano  precipuamente  considerare  dagli  antichi  Romani 
quelle  che  costituivano  i teatri;  benché  in  Roma  sino  verso 
il  termine  del  governo  della  repubblica  si  continuasse  an» 
cora  ad  innalzare  teatri  con  semplice  struttura  di  legno, 
e che  solo  Pompeo  il  Grande  avesse  per  il  primo  edificato 
un  teatro  con  stabile  architettura.  Infatti  Vitruvio,  scri- 
vendo precetti  sulla  costruzione  delle  fabbriche  in  generale, 
indicava  nei  suoi  scritti,  dopo  di  aver  parlato  degli  edifizj 
che  propriamente  componevano  il  foro,  doversi  principal- 
mente avere  riguardo  a questa  specie  di  fabbriche  nelle 
distribuzioni  a farsi  nella  città.  Quindi  prescriveva  egli 
che,  allorquando  si  era  stabilito  il  foro,  si  doveva  scegliere 
un  luogo  saluberrimo  per  il  teatro,  onde  si  potessero  in 
esso  godere  gli  spettacoli  de’  giuochi  nei  giorni  festivi  con- 
sacrati agli  Dei  immortali,  come  aveva  egli  scritto  nel  suo 
primo  libro  intorno  la  salubrità  del  luogo  a scegliersi  per 
innalzare  le  mura  intorno  le  città.  Perciocché  coloro  che 
colle  mogli  e figli  stavano  seduti  a godere  i giuochi,  stante 
lo  stato  d’immohilità  in  cui  erano  tratti  dal  piacere,  ave- 
vano i pori  dei  loro  corpi  aperti,  nei  quali  s’insinuavano 
facilmente  ’e  arie  che  spiravano  ; e queste,  se  venivano  da 
regioni  palustri  o da  altri  paesi  insalubri,  infondevano 
aliti  morbosi  nei  loro  corpi.  Laonde  se  si  sceglieva  con  di- 
ligenza una  buona  situazione  per  il  teatro,  si  sarebbero 
evitati  tali  difetti.  Parimenti  si  doveva  osservare  che  il  tea- 
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tro  non  venisse  percosso  dai  venti  di  mezzogiorno;  perchè 
quando  il  sole  riempiva  tutta  la  sua  rotondità,  l’aria  riser- 
rata dalla  curvatura,  non  potendosi  spaziare  ed  ivi  muo- 
vendosi intorno,  si  riscaldava,  ed  infiammata  concuoceva 
e succhiava  l’umore  dei  corpi.  Laonde  si  doveano  p-inci- 
palmente  sfuggire  le  località  mabane  e scegliere  le  salubri 
per  la  situazione  del  teatro  (1). 

Prima  che  i Romani  imprendessero  ad  innalzare  un 
teatro  stabile  con  tutte  le  indicate  necessarie  prescrizioni  i 
Greci  già  molti  ne  aveano  edificati  nelle  loro  citth  con  soli- 
da fabbricaronde  questi  come  edifizj,  che  ebbero  principio 
presso  i Greci  e che  erano  loro  proprj,  già  si  sono  conside- 
rati nella  parte  dcU’Àrchitcttura  Greca,  e già  ivi  abbiamo 
indicato  la  provenienza  del  nome  stesso  con  cui  i Romani 
a somiglianza  dei  Greci  distinguevano  queste  fabbriche. 
Venendo  però  i teatri  introdotti  presso  i Romani,  furono 
soggetti  a ragguardevoli  variazioni , come  nel  seguito  si 
dimostreranno  descrivendo  la  loro  struttura,  le  quali  pro- 
dussero un  metodo  particolare  dì  costruire  e disporre  que- 
sta specie  di  fabbriche.  Pertanto  considerando  il  modo  con 


(1)  Cum  ferum  consUtutum  fuerit,  tum  Deonm  immortai ium  diAut 
finis  ludorum  spectationiius  etigendus  est  tocus  thcalro  quam  saluberi- 
mus,  ufi  in  primo  libro  , de  saiubritatibus  in  moenium  cotlocationibus  est 
scriptum.  Per  ludos  enim  cum  coniugibus  et  liberis  persedentes  delactatio- 
nibus  detinentur  , et  corpora  propter  voluptatem  immota  patentes  habent 
venas , in  quas  insiduni  aurarum  flatus  : qui  si  a regionibus  palustribus  , 
aul  aliis  regionibus  vitiosis  advenient,  nocentes  spiritus  corporibus  infun- 
dent.  Itaque  si  curiosius  eligetur  locus  theatro  , vitahuntur  vitia  : etiam- 
que  providendum  est,  ne  impetus  habeat  a meridie  ; sol  enim  cum  implet, 
eius  rotonditatem,  aer  conclusus  curvatura  , ncque  bahens  potestatem  va- 
gandi  versando  eonfirvescit,  et  candens  adurit  excoquitque,  et  imminuU 
e corporis  humores.  Ideo  maxime  vitandae  sunt  hit  rebus  viliosae  regio- 
nes,  et  eligendae  salubres.  (Pitr.  L.  V.  c.  3.) 
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etti  si  componevano  dai  Romani  i loro  primi  teatri  avanti 
la  costruzione  di  quegli  eretti  con  stabile  opera  muraria^ 
osserveremo  che  pure  questi  in  modo  ragguardevole  s’intro- 
dussero presso  di  loro  solo  verso  il  fine  della  repubblica; 
poiché  non  abbiamo  notizie  che  se  ne  fossero  formati  nei 
primitivi  tempi  di  Roma , ed  è anche  incerta  l’ epoca  in 
cui  si  cominciarono  ad  esibire  al  popolo  i giuochi  scenici. 
Solo  si  conosce  da  Livio,  che  sotto  il  consolato  di  T.  Sem- 
pronio Longo,  esibendosi  i giuochi  romani,  si  separarono 
pure  nei  teatri  per  la  prima  volta  i luoghi  dei  senatori 
da  quei  del  popolo,  come  si  fece  per  gli  altri  spettatori  (2). 
Nei  tempi  più  antichi  ci  assicura  Tacito  che  il  popolo  as- 
sisteva ai  guochi  scenici  stando  in  piedi  sopra  gradi  tem- 
porarj,  poiché  sedendo  non  passasse  nel  teatro  oziosamente 
i giorni  interi  (3).  Laonde  anche  senza  verun  comodo  da 
sedere  doveano  essere  fatte  le  primitive  m occhine  che  s’in- 
nalzarono dai  Romani  a tale  oggetto.  Però  sappiamo  da 
Vcllejo  Patercolo  che  poco  dopo  l’indicata  epoca  fu  comin* 
ciato  dal  censore  Cassio  a costruirsi  un  teatro  stabile  nel 
Lupercale  verso  il  Palatino:  ma  perché  si  demolisse  prima 
che  fosse  portato  a compimento  insistette  la  esimia  severità 
della  città  e del  console  Cepione  (4).  Tanto  erano  i Ro- 

(2)  T.  Livio  Uh.  XXXIV  e.  54. 

(3)  Àntea  suhilarii  gradibut , et  scena  in  tempus  slruela  , tudos  edi 
soliloi  { vel  si  vetustiora  repetas,  stanlem  popufum  speclavisse,  ne,  si  con- 
siderei, Ihealro,  dies  loto  ignavia  continuaret.  {Tacito  .Annoi.  Uh.  XIV. 
c.  20-)  Ed  anzi  da  Valerio  Mauimo  ai  trova  indicato  che  nei  primitivi  tempi 
di  Roma  era  proibito  di  porre  sedili,  e di  esibire  giuochi  stando  a sedere  non 
più  prossimo  di  mille  passi  dalla  cittii.  {Valerio  Massimo  Uh.  II.  c.  4.) 

(4)  jiuximum  autem  in  Picenum  ahhinc  annos ferme  CLXXXVII 
ante  triennium  quam  Cassius  censor,  a Lupercali  in  Palatium  versus,  Ihea- 
trum  facere  insliluit.  Cui  in  demoliendo  eximia  civitatis  severitas,  et  Cos. 
Cepio  restitere.  {Vellejo  Patercolo  Uh.  I.  c.  15.) 
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mani  di  quelle  prime  età  contrari  a siffatte  specie  di 
briche  I e non  amavano  in  nessun  modo , come  osservava 
Appiano,  assuefarsi  alle  voluttà  greche,  poiché  tali  erano 
considerati  da  Catone  Uticense  precipuamente  gli  spetta- 
coli scenici.  Sarebbe  stato  questo  il  primo  teatro  edificato 
in  Roma  con  opera  muraria,  se  si  fo»e  portato  a compi- 
mento ; poiché  p-ima  della  costruzione  del  teatro  di  Pom- 
peo non  sappiamo  che  si  fossero  murate  altre  simili  fab- 
briche. Il  metodo  impiegato  nella  struttura  apparecchiata 
per  la  costruzione  di  questo  pimo  teatro  doveva  essere  si- 
mile a quello  che  si  soleva  comunemente  adottare  nei  teatri 
greci;  piché,stando  verso  il  Palatino,  veniva  di  necessità  ad 
avere  pure  la  cavea  incavata  nel  seno  del  monte.  Solevano 
invece  dei  teatri  stabili  i Romani  nei  tempi  anteriori  for- 
marne con  legno  ad  uso  temprario  pr  celebrare  i giuo- 
chi scenici  in  occassione  di  qualche  solennità.  Plinio  uno 
di  questi  descrisse,  e così  riccamente  adornato  lo  dimostrò 
che  quasi  si  rende  dubbioso  il  crederlo  eseguibile.  Consi- 
steva questo  nell’opera,  che  si  diceva  innalzata  da  M.  Scau- 
ro,  mentre  era  edile  di  Roma,  e che  si  considerava  esser 
la  più  grande  che  in  tal  genere  si  fosse  eseguita,  e che  si 
ptessc  fare  pr  uso  momentaneo,  ed  anche  pr  costante  de- 
stinazione. Aveva  tale  teatro  temprario  la  scena  triplice 
in  altezza  e decorata  con  trecentosessanta  colonne,  le  quali 
furono  assai  ammirate,  mentre  pr  1*  avanti  le  sei  imezie 
deir  oratore  L.  Crasso  non  si  erano  pr  anche  approvate. 
Le  parte  interiore  della  scena  era  fatta  di  marmo,  la  me- 
dia di  vetro,  specie  di  lusso  non  più  rinnovato,  e la  supe- 
riore di  tavole  indorate.  Le  inferiori  colonne  erano  alte 
quarantadue  piedi.  Tra  le  colonne  pi  vi  erano  tremila  sta- 
tue di  bronzo.  La  cavea  era  capace  dì  ottantamila  sptta- 
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tori,  mentre  quella  del  teatro  di  Pompeo,  eretto  stabilmente 
allorché  era  cresciuta  la  popolazione  nella  città,  appena  si 
credeva  essere  sufficiente  per  quarantamila.  Essendosene 
trasportate  le  superflue  suppellettili  di  tale  apparato  nella 
villa  tusciilana  di  Scauro,  e venendo  questa  incendiata  dai 
servi,  si  giudicava  per  tale  disgrazia  essersi  consumato  un 
valore  di  cento  millioni  di  sesterzi  (5).  Tanta  era  la  magni- 
ficenza che  fu  impiegata  in  tale  apparato  per  essersi  potuto 
perdere  dai  soli  avanzi  sì  grande  valore.  Parimenti  lo  stesso 
Plinio  ci  n.arra  quanto  avesse  operato  C.  Gurionc  per  su- 
perare coir  invenzione  M.  Scalvo;  poiché  non  si  credette 

(5)  Eie  fecit  in  aedilitate  tua  oput  maximum  omnium,  quae  umquam 
Juere  Humana  mona  facta^  non  temporariamora%  vtrum  etìam  aeternitatis 
destinatione,  Theatrum  hoc  fuìt>  Scena  ei  triplex  in  idtitudinem  CCCLX 
columnarum,,  in  ea  civitate^  quae  sex  hymettias  non  tulerat  sine  probro  ri» 
vis  amplissimi»  Ima  pars  scenae  e marmore  fuit  ) media  e vitro  « inctudito 
etiam  postea  genere  luxuriae  , summa  e tabulis  inauratis»  Columnae  « ut 
diximuSt  imae  duodequadragenum  pedum.Signa  aerea  inter  eolumnaSt  ut 
indicavimuSq/uerunt  tria  miltia  numero.  Cavea  ipsa  cepit  hominum  LXXX 
millia\  quum  Pompejani  theatri  toties  multiplicata  urbc^  tanioque  majore 
populo^  succiai  large  quadragintamillibus.Sed  et  reliquus  apparatus^tan- 
Uis  Attalica  veste^  tabulis  pictiSq  caeteroque  choragico  fuitq  ut  in  Tuscula^ 
nam  villam  reportatis  quae  superjluebant  quotidiani  usus  deliciis^  incensa 
villaabir<UisservisconcremareturadH^  millies.(Plin.Hst.Nat.L.XXXP’I. 
c»  24.)  Si  sarebbe  potulo  da  questa  descrluone  stabilire  una  idea  io  disegno 
della  intiera  struttura  di  siffatta  macchina  j ma  essendo  quest'  opera  di  uso 
temporario  , non  abbiamo  creduta  necessaria  al  nostro  scopo  una  tal  figura. 
Però  considerando  l'area  che  dovevano  occupare  nella  cavea  i sedili  per  si 
gran  numero  di  spettatori  , e la  estensione  che  dovea  avere  la  scena  per  dar 
luogo  a centoventi  colonne  quanto  portavano  quelle  del  primo  ordine  dedotte 
dal  numero  indicato,  si  può  stabilire  essere  stata  veramente  un'opera  gran- 
diosa e superiore  ad  ogni  fabbrica  che  in  tal  genere  si  sia  falla  mai  dai  Kuiiiaiii 
con  stabile  struttura:  e tanto  più  si  doveva  considerare  la  medesima  per  un'o- 
pera straordinaria  , percliè  si  dice  , che  stante  le  molle  opere  di  pittura  , e 
scultura  che  avevano  i Romani  dì  quell'età  trasportale  dalla  Grecia,  si  potè 
compiere  nel  ristretto  tempo  di  un  mese*  (_Plin.  Hist.  Nat.  Lib.  XXXtl^. 
c.  27.  « lib.  Xrxri.  c.  2.  22 


Digiiized.by  Google 


S88  ARCHITETTURA  ROMAKA-  PARTE  H- 
capace  di  superarlo  colla  magnificenza.  Siccome  la  mac- 
china a tale  effetto  eseguita  era  formata  da  due  teatri,  che  ai 
congiungevano  in  forma  di  anfiteatro,  donde  crediamo  po- 
tersi derivare  l’origine  di  questa  seconda  specie  di  fabbriche 
addette  ai  pubblici  spettacoli;  cosi  ne  indicheremo  qnale 
era  la  sua  più  probabile  struttura  nel  capitolo  seguente 
parlando  degli  anfiteatri.  Pertanto  osserveremo  che  la  cavea 
di  siffatte  macchine  doveva  esser  composta  da  tanti  caval- 
letti di  legno  disposti  in  direzione  del  centro  intorno  la  se- 
micirconferenza della  medesima  , e reggenti  i diversi  me- 
niani  in  cui  stavano  i sedili  degli  spettatori.  Tra  gii  stessi 
cavalletti  vi  dovevano  essere  le  scale  interne,  che  mettevano 
in  varj  luoghi  dei  sedili  suddetti  , e che  dovevano  essere 
praticate  circa  nel  modo  simile  a quello  che  venne  poscia 
consolidato  nella  fabbrica  dei  posteriori  teatri.  La  scena  più 
nobile,  che  si  potesse  eseguire  in  tali  teatri  temporarj, 
doveva  certamente  essere  quella  del  sovrainJicato  teatro  di 
Scauro;  poiché  era  la  medesima  adornata  con  trccentoses- 
santa  colonne  distribuite  in  tre  ordini,  con  grande  numero 
di  statue  poste  tra  loro,  e al  disopra:  ma  le  scene  più  semplici 
dovevano  essere  ornate  con  un  solo  o al  più  due  ordini  di 
colonne , come  nel  seguito  si  conosce  essersi  praticato  nei 
teatri  stabili.  Vitruvio  ci  assicura  che  in  Ruma  ogni  anno 
si  fabbricavano  molti  simili  teatri  temporarj,  nei  quali  non 
si  adoperavano  alcuni  di  quei  metodi  per  rendere  sonora 
la  cavea;  perchè  credeva  eglrche  i molti  tavolati,  con  cui 
erano  composti,  necessariamente  risuonassero  (6).  Ma  tale 


(6)  Dicil  aliijttis  forte  multa  thealra  Romae  quotannis  facta  este  , 
ncque  ullam  rationem  harum  rerum  in  hit  fuitse.  Sed  curavit  in  eo,  quod 
omnia  publica  lignea  thealra  tabulaliones  habeni  complurei,  quat  neceue 
eit  sonare.  ^P'ilruv.  Lib.  y.  e 5.) 
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sonorità,  se  esisteva  in  sifiatti  teatri,  crediamo  che  dovesse 
dipendere  più  dalla  natura  del  luogo  in  cui  venivano  in- 
nalzati • che  dal  legname  con  coi  erano  formati  ; poiché 
questo  materiale,  stando  all’aria  aperta,  non  poteva  con- 
tribuire molto  ad  ottenere  un  tale  effetto. 

Solo  con  un  seconda  motivo,  si  narra,  essersi  potuto 
da  Gn.  Pompeo  innalzare  in  Roma  un  teatro  stabile;  im- 
perocché osservava  Tacito  in  particolare,  come  si  è poc’anzi 
indicato, che  lo  stesso  Pompeo  venne  ripreso  dai  vecchj  per 
la  fabbrica  che  imprendeva  ad  innalzare  ad  uso  di  teatro. 
Si  solevano  per  l’ avanti  con  sedili  di  opera  momentanea 
e scena  temporaria  celebrare  i giuochi,!  quali  nei  tempi  più 
antichi  il  popolo  stava  a vedere  in  piedi,  perché  sedendo 
non  passasse  nel  teatro  oziosamente  i giorni  interi  (7). 
Laonde  Pompeo  per  coonestare  la  spesa  dell’opera  con  un 
titolo  pio,  aggiunse  al  teatro  medesimo  un  tempio  di  Ve- 
nere ; ed  affinché  i sedili  degli  spettatori  dei  teatro  figuras- 
sero come  gradi  del  tempio  stesso,  ]>ose  questo  nel  mezzo 
supcriore  della  cavea  (8).  Nei  seguito  però  giustamente  si 
osservava  come  col  teatro  stabile  crasi  provveduto  al  rispar- 
mio dell’  immensa  spesa,  che  era  necessaria  per  costruirlo 
ogni  anno  di  nuovo  (9).  Per  la  edificazione  di  questo  teatro 


(7)  Quiffpe  eranif  qui  Gn.  quoque  Pompejtim  incnsafum  n senioriktis 
Jerrent,  quod  mansuram  theatri  sedem  posutssef:  nam  anfra  suhìtariis  ^ra~ 
(Ìibus%  et  scena  in  (enqms  structOy  ìudos  edì  solitosi  vel  si  vetustiora  repetas^ 
stantem  populum  spectavisse\  ne  si  considerety  theatro  dies  totos  ignavia^ 
continuerei.  {^Tacito  Annali  Lib.  c.  20.) 

(8)  f^eritus  quandoque  memoriae  sitae  censoriam  animadversionem 
Veneris  aedam  super  posuityCt  ad  dedicationem  edicto  pcpidum  vocans 
non  theairumy  sed  Generis  templum  nuncupavity  cui  subiecimus%  inquity 
gradus  spectaculorum.  ( Tertull.  in  Spect.) 

(9)  Sed  et  consuftum pareimoniaCy  quod  perpetua  sedes  theatro  locata 
sii  potiuSy  quam  immenso  sumptuy  singulos  per  annos  consurgeret  ac  strue~> 
reiur.  {^Taeit,  Annali  Lib.  XlV.  e.  20.) 
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si  crede  esserne  presa  imitazione  da  quello  di  Mitilene  ; 
perche  narra  Plutarco  chePompeo,  allorquando  fu  in  detta 
cittài  che  egli  aveva  resa  libera  in  grazia  di  Teofane,  e che 
si  trovò  dovere  assistere  un  concorso  di  poeti,  che  si  diede 
in  di  lui  onore,  piacendogli  il  disegno  del  teatro,  stabili  di 
volerne  fare  uno  simile  in  Roma,  ma  più  grande  e più 
maestoso  (10).  Ora  non  si  può  conoscere  se  veramente  si 
sia  tenuta  stretta  imitazione  ncU’innalzare  questa  fabbrica 
in  Roma;  poiché  non  si  distinguono  sicure  tracce  di  quella 
di  Mililene  che  servì  di  modello  : ma  se  si  riflette  che  per 
la  diversità  di  usi,  di  località,  e di  dimensioni , a cui  lo 
stabilimento  del  teatro  di  Pompeo  andò  soggetto,  si  viene 
a poter  decidere  che  si  dovette  necessariamente  allonta- 
narsi da  quanto  era  stato  in  un  teatro  innalzato  alla  ma- 
niera greca.  Laonde  si  potrà  stabilire  che  la  struttura  di 
questo  primo  teatro  sia  stata  ordinata  in  modo  più  unifor- 
me a quanto  si  era,  benché  rozzamente,  per  l’avanti  già  si- 
stemato in  Roma  componendo  le  suddette  macchine  di  le- 
gno. Imperocché  nel  seguito  ili  questo  ragionamento  faremo 
conoscere  che  i Romani,  nel  costruire  i loro  teatri,  si  forma- 
rono una  maniera  propria  che  difieriva  in  diverse  parti  di 
quella  stabilita  dai  Greci  ; ed  crasi  la  medesima  derivata 
da  quanto  si  soleva  praticare  nella  formazione  degl’indicati 
teatri  temperar].  Considerando  pertanto  questo  teatro  di 
Pompeo  per  il  primo  che  si  sia  innalzato  in  Roma  con  sta- 
bile struttura,  ed  in  modo  più  uniforme  a ciò  che  troviamo 
prescritto  nei  precetti  di  Yitruvio  , i quali  in  circa  pari 
tempo  furono  scritti , ne  dimostreremo  la  sua  architettura 
seguendo  l’ordine  tenuto  nei  medesimi  precetti. 

(10)  Plutarco  in  Pompeo  Magno.  Questo  teatro  di  Mitilene , te  si  era 
fatto  in  proporzione  della  j'iandezza  della  cittì,  doveva  estere  astai  meno 
grande  di  quello  fatto  in  Roma  da  Pompeo. 
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Prima  però  di  fare  il  confronto  dei  precetti  Vitruviani 
con  quanto  si  conosce  sulla  struttura  del  sovraindicato  tea* 
tro  di  Pompeo,  che  abbiamo  stabilito  di  riconoscere  per 
primo  esempio  di  tal  genere  di  fabbriche,  è d’uopo  desi- 
gnare con  quali  nomi  distinguevano  gli  antichi  Romani 
le  differenti  parti  dei  loro  teatri.  Il  teatro  si  all’oso  greco 
che  romano  era  diviso  in  due  parti  distinte  l’una  detta  ca- 
vea, nella  quale  stavano  gli  spettatori,  e l’altra  scena,  sulla 
quale  agivano  gli  attori.  La  cavea,  che  Vitruvio  distinse 
col  nome  di  teatro,  theatrum,  per  essere  la  principale  parte 
di  questo  edibzio,  conteneva  nel  mezzo  verso  il  centro  l’or- 
chestra , orchestra  , nome  derivato  da  t salto  ; 

perchè  i Greci  solevano  ivi  rappresentare  le  danze  ; ma  in- 
vece i Romani  vi  ponevano  i sedili  dei  senatori  ; cosi  mentre 
si  era  conservata  la  stessa  denominazione  greca,  l’uso  poi 
veniva  cambiato.  Tutta  la  parte  saliente,  su  cui  stavano  i 
sedili  degli  spettatori,  gradatio,  era  detta  ; perchè  formala 
da  tanti  gradi.  Era  la  medesima  divisa  in  cunei , cunei , 
dalle  scale,  ascensus,  scalee,  per  le  quali  si  ascendeva  ai 
diversi  sedili  ; poiché  precisamente  le  scale  , divergendosi 
dalla  parte  centrale  verso  la  circonferenza  esterna,  forma- 
vano nel  mezzo  tante  figure  fatte  a guisa  di  cunei.  La  stessa 
parte  destinata  agli  spettatori  era  poi  divisa  nel  giro  della 
rotondità  da  ambulacri  in  piano,  che  si  dicevano  precin- 
zioni,  praecintiones.  Quel  numero  di  gradi,  che  stavano  tra 
l’una  e l’altra  prccinzione,  si  conosce  dalla  ben  nota  iscri- 
zione dei  fratelli  Arvali,  essersi  detta  propriamente  me- 
niamo, maenianum,  benché  la  medesima  si  riferisse  ad  un 
anfiteatro  e non  ad  un  teatro.  Da  Vitruvio  queste  divisioni 
fatte  sulla  circonferenza  sono  dette,  cunei  spectaculorum, 
come  quelle  derivate  dalle  separazioni  delle  scale  dirette  al 
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centro.  Subsellia  i scdeli  degli  spettatori,  csedes,o  selìae 
quei  dei  senatori  posti  nell’orchestra  sono  designati  da  que- 
sto scrittore.  Gli  aditi  ai  detti  sedili  degli  spettatori,  itinera, 

0 vie,  vice,  si  dicevano.  Pluleos  i parapetti  che  stavano  in- 
torno le  precinzioni.  Triburuilia  i tribunali  posti  nei  lati 
dell’orchestra,  su  cui  stavano  i magistrati  che  presiedevano 
ai  giuochi.  Porlicus,  quel  portico  che  coronava  superior- 
mente la  cavea.  Veniva  poi  la  stessa  cavea  distinta  in  ge- 
nerale dagli  antichi  in  prima  cavea , ossia  in  quelle  parte 
inferiore  in  cui  stavano  i senatori  e gli  altri  magistrati  più 
cospicui  a godere  lo  spettacolo  , come  si  trova  indicato  da 
Cicerone;  in  media  cavea , ossia  quella  parte  di  mezzo  in 
cui  stavano  i cittadini,  come  si  deduce  da  quanto  scrisse 
Svetonio  nella  vita  di  Augusto;  ed  in  summa  cavea,  ossia 
quella  parte  superiore  in  cui  stava  il  basso  popolo  e le  fem- 
mine, come  si  deduce  da  varie  notizie  degli  antichi  scrittori. 
Queste  parti  erano  tulle  attenenti  alla  cavea  ; quelle  che 
spettavano  alla  scena  erano  le  seguenti.  Propriamente  però 
per  scena  s’intendeva  quel  muro  ornato  con  colonne  che 
chiudeva  la  parte  retta  del  teatro.  Puìpitum  il  piano  elevato 
di  cinque  piedi  daU’orchestra,  sul  quale  agivano  gli  attori. 
Prosceiiium,  proscenio  era  detto  lo  spazio  avanti  la  scena. 
yalvae  regiae  la  porta  regia  di  mezzo  della  scena.  Ilospi- 
talia,  le  foresticrie,  ossiano  le  porte  situate  a lato  della  sud- 
detta, che  a somiglianza  delle  case  dei  Greci  servirono  per 

1 forestieri.  (scxrsc  i luoghi  situati  dopo  le  porte  delle  fo- 
resterie in  cui  situavano  le  macchine  triangolari  versatili, 
le  quali  erano  dette  machinae  versatiles  trigonae.  Le  altre 
parti  che  vi  erano  si  conoscono  essere  state  comuni  con 
gli  edilizi  di  altro  genere. 
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Vitruvio  dopo  di  aver  parlato  della  sedia  di  una  lo- 
calità per  la  edifìeazione  del  teatro,  indicava  che  se  i fonda- 
menti si  dovevano  stabilire  sui  monti  la  loro  costruzione 
riusciva  facile:  ma  se  la  necessità  obbligava  di  basarli  in 
pianura,  primieramente  si  dovea  assodare  il  terreno , e fare 
la  sostruzionc  nel  modo  che  avea  egli  stabilito  per  gli  edilìzi 
sacri.  Poscia  al  disopra  delle  fondamenta  si  doveano  disporre 
le  gradinate  o di  pietra  o di  marmo  rette  dalle  sostruzioni. 
Le  precinzioni  doveano  essere  proporzionate  all’altezza  del 
teatro,  e ne  più  alte  di  quanto  era  la  larghezza  degli  am- 
bulacri praticati  nel  piano  dePe  precinzioni  medesime;  per- 
chè se  fossero  state  più  alte  avrebbero  respinta  ed  allonta- 
nata la  voce  dalla  parte  superiore  , nè  permesso  che  nei 
più  alti  sedili  fossero  giunte  agli  orecchi  le  cadenze  delle 
parole  con  chiaro  signiBcato.  Per  lo  che  tutto  doveva  essere 
ordinato  in  modo  che,  immaginando  tirala  una  linea  dal 
basso  all’alto  dei  gradini,  toccasse  tutte  le  sommità  degli 
angoli  dei  medesimi  ; giacché  cosi  la  voce  non  avrebbe  tro- 
vato impedimento  alcuno. 

Conveniva  poi  disporre  molti  e spaziosi  ingressi , di 
modo  che  i superiori  non  venissero  congiunti  cogl’inferiori: 
ma  in  ogni  luogo  fossero  continuati  e dritti  senza  voltate, 
affinchè  quando  il  popolo  lasciava  gli  spettacoli  , non  si 
comprimesse,  ma  trovasse  per  ogni  parte  le  uscite  separate 
e senza  impedimento.  Inoltre  si  doveva  diligentemente  os- 
servare che  il  luogo  non  fosse  sordo,  ma  che  la  voce  cir- 
colasse in  ogni  modo  chiarissima  ; e ciò  si  otteneva  collo 
scegliere  una  località,  in  cui  non  era  impedita  la  risonanza. 
Considerava  Vitruvio  essere  la  voce  come  un  vento  che 
scorre,  c che  si  rende  sensibile  all’udito  colle  vibrazioni  del- 
l’aria ; ed  osservava  egli  che  si  muoveva  per  infiniti  giri 
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circolari,  nel  modo  stesso  che  un  sasso  gettalo  nell’ acqua 
stagnante  produce  un  movimento  formato  da  innumere- 
voli circoli  di  onde  crescenti  dal  centro,  edilatanti  in  grande 
estensione,  purché  non  fossero  impediti  daU’angustìa  del 
luogo,  o da  qualche  altro  ostacolo,  il  quale  non  avesse  per- 
messo che  giungesse  ai  suo  termine  il  movimento  circolare 
di  quelle  onde  ; poiché  quando  veniva  interposto  un  qual- 
che impedimento,  le  prime  ripiegandosi,  interrompevano  le 
circolazioni  delle  successive.  Nella  stessa  maniera  osservava 
egli  che  la  voce  stende  i suoi  movimenti;  però  rifletteva 
che  nell’acqua  i circolari  si  muovevano  nella  larghezza  del 
piano  soltanto,  mentre  la  voce  si  diflbndeva  in  larghezza  ed 
in  altezza  gradatamente.  Laonde  come  accadeva  nelle  cir- 
colazioni delle  onde  nell’acqua,  così  anche  nella  voce  , se 
la  prima  onda  non  incontrava  ostacolo,  non  disturbava 
la  seconda,  né  le  altre  sopravegnenti,  ma  tutte  con  riso- 
nanza giungevano  agl’inferiori  e superiori  orecchi.  Per- 
ciocché ben  osservava  egli  inoltre  che  gli  architetti , se- 
guendo le  cose  stabilite  dalla  natura,  e riflettendo  sul  modo 
con  cui  si  propagava  la  voce,  dovevano  regolare  le  graduii- 
zioni  dei  teatri , e cercare  col  mezzo  dei  canoni  dei  mate- 
matici e della  proporzione  musicale  il  modo  aiflnché  qua- 
lunque voce  della  scena  giungesse  chiara  c soave  agli  orec- 
chi degli  spettatori.  Imperocché  aggiungeva  lo  stesso  Vi- 
truvio  che  siccome  gli  organi,  fatti  con  lamini  di  bronzo 
con  corni  eebei,  si  riducevano  ad  avere  la  stessa  chiarezza 
di  suono  delle  corde,  così  dai  più  antichi  erano  state  stabi- 
lite alcune  regole  per  accrescere  la  voce  dei  teatri  col  mezzo 
dcU’armonia  (11). 

(11)  Fundamenlorum  autrm,  si  in  monlibus  fuerint,faciUor  crii  ratio, 
ted  ti  necessitas  coegerit  in  plano,  aut  palustri  loco  ea  conttitui,  solida- 
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Descrisse  quindi  Vitruvio  le  regole  principali  deU’ar- 
monia  tratte  dagli  scritti  di  Aristoseno  , secondo  le  quali 
si  dovevano  disporre  i vasi  di  bronzo  intorno  la  cavea  dei 

iioneSi,  titbstmciionesque  ita  erunt  faciendae^  quemadmodum  de  fundon 
tionibut  aedium  sacrarum  in  tertio  libro  est  scriptum.  Insuper  ftmdamenta 
lapideis  et  marmoreis  copiit  gradationes  ah  suhstructione,Jteri  dtbenU 
Praecinetiones  ah  aliitudines  thealrorum  prò  rata  parie  Jaciendae  viden^ 
twr^  neque  altiores^  quam  quanta  praecinctionis  itineris  sii  latiiudo.  Si 
enim  excelsiores  fuerint^  repeltent  et  eiicientin  superiorem  partem  vocem^ 
necpatientur  in  sedibus summis^quae sunt  iupra praecinetiones^  verborum 
casus  certa  signtyieatione  ad  aures  pervenire.  Et  ad  summam  ita  est  guher^ 
nandum^  uti  linea  cum  ad  imttm  gradum^  et  ad  summum  extenta  fuerit^ 
omnia  cacumina  graduum  angulosque  iangai^  ita  vox  non  impedietur. 

Aditus  complures  et  ^atiosos  oportel  disponere^  nee  conjunctos  supt^ 
riores  inferiorihus^  sed  ex  omnibus  locis  perpetuoSy  et  directos  sine  («er» 
suris  faciendosy  uti  cum  populus  dimittitur  de  spectaculiSf  ne  comprimalury 
sed  habeat  ex  omn  ibus  locis  exitus  separatos  sine  impeditione, 

Etiam  diligenter  est  animadvertendumy  ne  sii  locus  surdnSy  sed  ut  in 
co  vox  quam  durissime  vagari  possiti  hoc  vero  fieri  ita  poterit^  si  locus 
electus  fuerit  y ubi  non  impediatur  resonantia.  Vox  autem  est  spiritus 
JluenSy  et  aeris  ictu  sensibilis  auditu.  Ea  movetiir  circulorum  rotundatio- 
nibus  ir\finitisy  uti  si  in  stantem  aquam  lapide  immisso  nascantur  tnnume~ 
rabites  undarum  circuii  crescentes  a centro , et  quam  latissime  possint 
vaganteSy  nisi  angustia  loci  interpellaverity  aut  aliqua  offensioy  quae  non 
paiitur  designationes  earum  undarum  ad  exitus  pervenire\  itaque  cum 
interpellentur  qffensionibus  y primae  redeuntes  insequentium  disturbani 
designationes.  Eadem  ratione  vox  ita  ad  circinum  ejfficit  motiones\  sed  in 
aqua  circuii  planitiae  in  latitudinem  moventury  vox  et  in  latitudinem  pro^ 
grcditury  et  altitudinem  gradatim  scandita  igitur  ut  in  aqua  undarum  de^ 
signaiionibuSy  ita  in  voce  cum  qffensio  nulla  primam  undam  interpellave- 
rity non  disturbai  sectindamy  nec  insequentesy  sed  omnes  sine  resonantia 
pervcniunt  ad  imorum  et  summorum  aures. 

Ergo  veteres  architecti  naiurae  vestigio  persecuti  indagationibus  vocis 
scandentis  theatrorum  perfeverunt  gradationesi  et  quaesiverunt  per  cono- 
nicam  mathematicorum  musicam  rationemy  ut  quaerumque  vox  esset  in 
scenuy  clarior  et  suavior  ad  spectatorum  perveniret  aures.  Uti  enim  organa 
in  aeneis  laminis  aut  comeis  echeiSy  ad  chordarum  sonituum  claritatem 
perfciuntury  sic  theatrorum  per  harmonicen  ad  augendam  vocem  raiioci- 
nationes  ab  antiquis  sunt  consiitutae.  [f^itruv.  Lib.  V.c.  3.) 
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teatri;  e siccome  queste  regole,  se  efFettivamentc  erano  ne- 
cessarie a sapersi  dai  costruttori  di  sìfTalte  fabbriche  , ap- 
partevevano  più  all’arte  greca  che  alla  romana,  giacche 
nè  anche  con  parole  latine  si  potevano  spiegare,  come  in- 
dicava lo  stesso  Vitruvio;  cosi  tralasceremo  di  occuparsene 
in  questa  parte  risguardante  1’  arte  dell’  edificare  propria 
dei  Romani.  D'altronde  non  abbiamo  nessuna  notizia  che 
ci  faccia  conoscere  essere  stati  gl’  indicati  vasi  di  bronzo 
posti  in  uso  dai  Romani  per  regolare  la  voce  nei  teatri,  ed 
anzi  quei  tolti  da  L.  Mummio  dal  teatro  di  Corinto  non 
furono  neppure  destinati  allo  stesso  uso,  ma  consacraticene 
altre  spoglie  nel  tempio  della  Luna,  come  si  conosce  dallo 
stesso  Vitruvio  (12). 

Facendoci  pertanto  ad  esaminare  nel  sovraindicato 
teatro  di  Pom|>eo  le  cose  riferite  da  Vitruvio  risguardanti 
l’esterna  struttura  delle  sostruzioni,  osserveremo  primiera- 
mente che  il  metodo,  che  troviamo  in  esso  praticato,  e si- 
milmente in  tutti  i teatri  dei  Romani  innalzati  in  luogo 
piano,  sembra  essere  derivato  dalla  maniera  con  cui  com- 
ponevano nei  tempi  antichi  i teatri  con  semplici  travature 
e tavolati  di  legno,  come  si  è di  sopra  indicato;  imperocché 
ne  venne  conservata  una  simile  disposizione.  Ebbe  evi- 
dentemente origine  questo  metodo  dall’  essersi  innalzati  i 
primitivi  teatri  temperar]  in  un  luogo  piano  > poiché  non 
conveniva  scavare  il  seno  dei  monti  per  un  semplice  uso 
momentaneo;  mentre  i Greci  avendo  praticato  di  costruire 
i loro  teatri  in  modo  stabile  sino  da  tempi  più  antichi,  cer- 
carono di  risparmiare  il  lavoro  coll’incavarc  entro  una  na- 


(12)  Vitruu.  Lib.  y,  c.  5.  Per  rìgnardo  a quei  vaai  (li  terra  cotta,  che 
nei  piccoli  paesi  supplivano  a quei  di  bronzo,  come  ci  indica  Io  stesso  Vitru- 
viu,  ancor  meno  che  di  quesi'ultimi  possiamo  ora  averne  notizie. 


Digitized  by  Google 


CAP-  VI-  TEATRI  E PORTICI  547 
turale  elevazione  di  terreno  la  cavea  , donde  n’  è derivata 
una  maniera  propria  di  costruire  tal  genere  di  rabbriche  , 
come  abbiamb  dimostrato  con  molti  esempj  nella  sezione 
seconda  di  quest’opera  trattando  dell’  architettura  Greca. 
Quindi  questa  pratica  di  far  sorreggere  le  cavee  dei  teatri, 
venendo  consolidata  con  opere  murarie  di  sostruzione , si 
formò  una  seconda  maniera  di  costruire  tal  genere  di  fab- 
briche, la  quale  come  propria  dei  Romani  si  può  conside- 
rare. Aveva  questa  seconda  maniera  sulla  prima  l’awan- 
taggio  di  offrire  in  tutto  il  giro  esterno  dalla  cavea  gran 
numero  d’ ingressi  che  mettevano  ad  altrettante  scale  , le 
quali  salivano  ripartitamente  alle  diverse  precinzioni,  come 
si  trova  prescritto  nei  sovraindicati  precetti.  Gli  ambulacri, 
che  si  formavano  entro  le  medesime  sostruzioni,  potevano 
servire  di  ricovero  in  tempo  di  piogge  agli  spettatori  del 
teatro  senza  dovere  fare  espressamente  portici  dietro  la 
scena,  come  in  seguito  osserveremo.  Riesciva  poi  la  mede- 
sima maniera  romana  alquanto  più  dispendiosa  della  greca, 
ed  anche  meno  solida  ; poiché  mentre  ci  sono  sopravanzati 
moltissimi  esempj  di  cavee  ricavate  nel  seno  dei  monti  an- 
cora ben  conservate,  solo  poi  pochi  resti  ci  sono  rimasti  di 
quelle  sostenute  con  opere  murarie.  La  voce  parimenti 
doveva  essere  meno  dispersa  nei  teatri  della  prima  maniera 
che  in  quei  della  seconda  ; perche  i luoghi  incavati  nei 
monti  dovevano  essere  naturalmente  più  sonori  dei  luoghi 
situati  in  un  piano  aperto  tutto  l’intorno. 

Erano  le  indicate  sostruzioni  disposte  sulla  circonfe- 
renza esterna  alla  distanza  prescritta  da  una  comune  ar- 
enazione, e le  medesime  formavano  primieramente  un’am- 
bulacro che  girava  all’intorno  dell’edifizio;  quindi  s’inoltra- 
vano in  egual  numero  circa  sino  alla  melò  della  distanza 
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dello  spazio  posto  tra  il  perimetro  esterno  e l’interno.  Que- 
ste sostruzioni  contenevano  tra  loro  le  scale  che  salivano 
alle  più  alte  precinzioni  ed  i trapassi  ai  luoghi  più  interni. 
Un  secondo  ambulacro  ne  separava  la  continuazione  verso 
il  centro,  e rendeva  più  libera  la  comnnizione  con  le  altre 
parti  della  fabbrica.  Poscia  giungevano  sino  al  perime- 
tro interno  deH’orchestra , non  in  egual  numero  del  giro 
esterno:  ma  ridotte  alla  metà , per  non  renderle'  tra  loro 
tanto  ristrette;  e tra  queste  vi  erano  le  scale  che  mettevano 
alle  inferiori  precinzioni,  come  si  offre  delineato  nella 
Tav.  CI.  Questa  disposizione  si  trova  essere  in  circa  egual 
modo  stata  praticata  nel  teatro  di  Marcello  che  fu  eretto 
poco  tempo  dopo  ed  a poca  distanza  dal  suddetto  di  Pom- 
peo Tav.  CIV.  Parimenti  circa  con  egual  metodo  deve  essere 
stato  architettato  il  teatro  di  Baldo  eretto  nello  stesso  tempo 
di  quello  di  Marcello  nel  campo  Marzio,  di  cui  non  se  ne 
conoscono  sicure  tracce;  ma  però  se  ne  può  precisare  la  sua 
posizione  come  viene  indicata  nella  Tav.  CVIII.  Quindi  a 
seconda  dello  stesso  sistema  si  dovettero  architettare  molti 
altri  teatri  innalzati  dai  Romani , regolando  però  il  numero 
delle  divisioni  ed  i giri  degli  ambulacri  in  proporzione  alia 
grandezza  del  teatro;  poiché  le  distanze  tra  i muri  di  sostru- 
zione  e le  lunghezze  dei  medesimi  erano  stabilite  con  misu- 
re determinate  in  ogni  simile  edifizio;  cos'i  se  in  un  grande 
teatro,  quali  erano  quei  di  Pompeo  e di  Marcello  per  esem- 
pio, vi  stavano  nel  giro  esterno  da  quarantasette  divisioni, 
ed  erano  le  medesime  separate  da  due  giri  di  ambulacri , 
nei  teatri  minori  poi  erano  pure  le  stesse  divisioni  ridotte 
in  minor  numero,  e comunicavano  dalla  periferia  esterna 
all’orchestra  senza  interruzione.  L’altezza  a cui  si  elevavano 
le  dette  sostruzioni  nella  parte  rivolta  verso  Pestcrno,  e la 
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diminuzione  che  prendevano  neiravvicinarsi  verso  Tinterno 
della  cavea , erano  pure  in  ogni  teatro  stabilite  su  di  una 
medesima  inclinazione,  e questa  veniva  regolata  dalla  pro- 
porzione dei  sedili  che  reggevano.  Siccome  i medesimi  sedili 
erano  sempre  più  larghi  che  alti , come  nel  seguito  esami- 
neremo; così  l’altezza  maggiore  delle  dette  sostruzioni  dovea 
essere  sempre  minore  di  quanto  si  estendevano  in  lungo 
sul  piano.  Laonde  non  riesce  ben  chiaro  quanto  si  trova 
indicato  da  Vitruvio  a riguardo  di  dover  fare  le  precinzioni 
non  più  alte  di  quanto  era  la  larghezza  delle  medesime;  a 
meno  che  s’intenda  avere  la  larghezza  degli  ambulacri, 
praticati  sulle  precinzioni , occupato  solo  una  parte  del  pia- 
no, e doversi  regolare  l’altezza  dalla  sola  larghezza  di  tali 
vie,  come  abbiamo  spiegato;  giacche  altrimenti  si  sarebbe 
formata  una  elevazione  assai  maggiore  di  quanto  pre- 
scriveva la  proporzione  dei  sedili.  La  totale  altezza  delle 
sostruzioni,  considerata  nel  luogo  ove  esse  cominciavano  a 
reggere  i sedili  nei  sovraindicati  esempj;  benché  non  riman- 
gano più  alcune  precise  determinazioni  delle  estremità  supe- 
riori, si  conosce  però  essere  stata  circa  la  metà  di  quanto 
si  estendevano  in  piano;  onde  la  inclinazione  veniva  a for- 
mare un’angolo  di  circa  ventisette  gradi.  I sedili  si  cono- 
scono per  altri  esempj  essere  stati  disposti  in  modo  che  i 
loro  angoli  superiori  s’incontravano  su  di  una  sola  linea 
retta , come  si  trova  da  Vitruvio  prescritto,  e come  lo  richie- 
deva il  bisogno  di  far  sì  che  gli  spettatori  godessero  dello 
spettacolo  senza  che  venisse  la  visuale,  ne  la  propagazione 
della  voce  impedita.  Le  scale  interne,  che  stavano  tra  il  se- 
condo giro  di  sostruzioni  potevano  giungere  ai  sedili  della 
cavea  direttamente  senza  voltate,  come  prescrisse  Vitruvio: 
ma  quelle  situate  tra  il  primo  giro , non  mettevano  ai  sedili 
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superiori  senza  fare  diverse  voltate.  Questo  sistema  di  so- 
struzioni  dei  teatri  passò  con  alcune  poche  variazioni  a 
praticarsi  negli  anfiteatri  e nei  circhi  costrutti  con  opera 
muraria,  come  nel  seguito  faremo  conoscere.  Passando  per- 
tanto ad  osservare  le  altre  parti  dei  teatri,  riferiremo  quanto 
successivamente  a riguardo  delle  medesime  prescriveva 
Vitruvio. 

La  forma  del  teatro  doveasi  stabilire  nel  seguente  modo. 
Determinata  la  grandezza  del  perìmetro  inferiore  della 
fabbrica,  e stabilito  nel  mezzo  il  centro,  si  doveva  circon- 
dare con  una  linea  la  rotondità,  ed  in  essa  inscrivere  quat- 
tro triangoli  di  eguali  lati  e distanze,  i quali  toccassero 
Testrcmità  della  linea  circolare,  come  si  soleva  fare  dagli 
astrologi  nel  descrivere  i dodici  segni  celesti  secondo  la 
musicale  concordanza  degli  astri.  Quel  lato  di  tali  trian- 
goli, che  si  trovava  prossimo  alla  scena,  determinava  la 
fronte  delia  medesima  in  quella  parte  che  tagliava  la  cur- 
vatura del  cìrcolo;  e da  tale  luogo  si  doveva  tirare  dal  cen- 
tro una  linea  paralella  alla  suddetta,  la  quale  serviva  per 
separare  il  pulpito  del  proscenio  dall’area  occupata  dalla 
orchestra.  Cosi  il  pulpito  rìesciva  più  spazioso  dì  quello 
dei  Greci;  giacche  nei  teatri  romani  tutti  gli  artisti  agivano 
sulla  scena,  mentre  nell’orchestra  stavano  i sedili  destinati 
per  i senatori.  L’altezza  di  tale  pulpito  non  doveva  sorpas- 
sare i cinque  piedi,  affinchè  coloro  che  sedevano  nell’orche- 
stra potessero  vedere  ì gèsti  di  tutti  gli  attori.  I cunei  degli 
spettatori  nel  teatro  dovevano  essere  divisi  in  modo  che  gli 
angoli,  corrispondenti  intorno  la  curvatura  del  circolo, 
servissero  per  determinare  le  salite  e le  scale  tra  ì medesimi 
cunei  sino  alla  prima  precinzione.  Ài  disopra  poi  con  scale 
alternative  sì  doveano  i cunei  superiori  dividere  nel  mezzo. 
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In  numero  di  sette  erano  quegli  angoli  che  stavano  nel  la 
parte  inferiore,  e che  servivano  per  dirìgere  le  scale;  gli 
altri  cinque  determinavano  le  parti  della  scena.  L’angolo 
di  mezzo  doveva  corrispondere  incontro  la  porta  regia;  i 
due  che  stavano  a destra  ed  a sinistra  designavano  la  situa- 
zione delle  foresterie;  gli  ultimi  due  dovevano  trovarsi  nei 
passaggi  delle  voltate.  I gradi  degli  spettatori,  sui  quali 
stavano  i sedili,  dovevansi  formare  in  modo  che  non  fos- 
sero meno  alti  di  un  piede  ed  un  palmo,  nè  più  di  un  pie- 
de e sei  digiti;  le  larghezze  loro  poi  non  fossero  nè  più  di 
due  piedi  e mezzo,  nè  meno  di  due  piedi  (13). 


(13)  Ipsias  autem  Ihealri  conformatio  sic  est  faeienda , ut  quam  ma- 
gnafutura  est  perimetros  imi,  centro  medio  collocato  circumagalur  linea 
rotuudaiionis:  in  eaque  quatuor  scribantur  trigona  parihus  laterihus,  et 
intervallis,  quae  exiremam  lineam  circinationis  tangani:  quihus  etiam  in 
duodecim  signorum  coelestium  descriptione  astrologi,  ex  musica  conve- 
nientia  astrorum  ratiocinantur. 

Ex  bis  trigonis,  cuius  latus  fuerit  proximum  seenne,  ea  regione,  qua 
praecidit  curvatura!,-,  circinationis,  ibijiniatur  scenae  frons,  et  ab  eoloco 
per  centrum  parallelos  linea  ducatur,  quae  disiungat  proscenii  pulpitiim,  et 
orchestrae  regionem:  ila  latius  factum  fuerit  pulpilum,  quam  Graecorum-, 
quod  omnes  arlifces  in  scenam  doni  operami  in  orchestra  autem  senalorum 
suni  sedibus  loca  designata:  et  eius  pulpiti  altiindo  sii  ne  plus  pedum  quin- 
que,  ut  qui  in  orchestra  sederini,  spedare  passini  omnium  agentium  gestus. 
Cunei  speclaculorum  in  thealro  ita  dividantiir,  uti  anguli  trigonorum,  qui 
currunt  circum  curvaturam  circinationis,  dirigant  asceasus  tcalasque  inter 
cuneos  ad  primam  preecinctionem:  supra  autem  alternis  ilineribus  supe~ 
riores  cunei  meda  diriganlur.  Hi  autem  qui  sani  in  imo,  et  diriguni  sca- 
laria, erunt  numero  septem-,  reliqui  quinque  scenae  designabunt  composi- 
tionemi  et  unus  medius  cantra  se  valvas  regias  hahere  debeti  et  qui  erunt 
dextra,  ac  sinistra,  hospitalium  designabunt  compositionem:  extremi  duo 
tpectabunt  ilinera  versurarum. 

Grudus  speclaculorum,  ubi  subsellia  componantur,  ne  minut  alti  sini 
palmo  pede,  ne  plus  pede,  e!  digitis  sexi  latitudines  eorum  ne  plus  pedes 
duo  semis,  ne  minus  pedes  duo  constituantur.  (Eiti  uv,  Lib.  V . c.  6.) 
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Il  sovraindicato  metodo  prescritto  per  stabilire  la  for* 
ma  del  teatro  alla  maniera  romana , si  offre  delineato  nella 
Tav.  CI1|  ove  si  rappresenta  il  piano  superiore  del  teatro  di 
Pompeo.  I quattro  triangoli  equilateri  inscritti  nella  linea 
circolare  tirata  intorno  la  parte  inferiore  del  teatro,  sono 
distinti  con  le  lettere,  DbM,  HIO,  BGN,  CFL.  Il  lato  DE 
del  triangolo  DEM  era  quello  che  serviva  per  stabilire  la 
fironte  della  scena.  La  linea  BC  che  passa  per  il  centro  A,  e 
che  si  trovava  essere  paralella  al  suddetto  lato  DE,  stabiliva 
la  separazione  tra  il  pulpito  del  proscenio  e Torchestra. 
I sette  angoli  dei  triangoli , che  servivano  per  indicare  la 
direzione  delle  scale  poste  tra  i sedili  degli  spettatori,  sono 
distinti  colle  lettere  B,  I,  L,  M,  N,  O,  C,  ed  incontro  ai 
medesimi  si  sono  in  tale  pianta  precisamente  dirette  le  scale 
per  salire  ai  sedili,  benché  ora  non  ne  rimangano  nel  monu- 
mento più  alcune  tracce.  Nel  mezzo  di  questo  teatro,  per 
esservi  stato  il  tempio  di  Venere,  doveva  trovarsi  una  scala 
più  grande  delle  altre;  mentre  nei  teatri  comuni  erano  tutte 
eguali.  Dei  rimanenti  cinque  angoli  D,  F,  H,  G,  E,  che  si 
trovavano  verso  la  scena,  quello  di  mezzo  11  indicava  la 
posizione  della  porta  regia;  i due  laterali  F,  G,  corrispon- 
devano avanti  le  porte  delle  foresterie;  ed  i due  susseguen- 
ti D,  E si  trovavano  d’incontro  ai  passaggi  delle  voltate. 
Questo  stesso  metodo,  di  descrivere  la  forma  interna  de’tea- 
tri,  si  trova  verificarsi,  ideando  la  intera  struttura  dei  teatro 
di  Marcello,  come  si  vede  nella  Tav.  CIV  delincata.  A tale 
descrizione  corrisponde  pure  il  teatro  di  Ercolano,  che  si 
rinviene  ancora  ben  conservato  sotto  le  materie  vulcani- 
che, di  cui  fu  negli  antichi  tempi  ricoperto,  e che  si  offre 
delincato  nella  Tav.  CIX;  poiché  in  esso  se  si  considera  che 
la  linea  circolare  passasse  bensì  intorno  la  inferior  parte 
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della  cavea,  ma  sopra  i piani  graduati  dell 'orchestra,  su  cui 
stavano  le  sedie  per  i senatori,  si  trovano  corrispondere  tut* 
te  le  sue  parti  nei  punti  determinati  da  tale  descrizione. 
Laondesideve  credere  che  tale  teatro  sia  stato  edificato  dopo 
che  ivi  s'introdusse  l’uso  di  esibire  gli  spettacoli  alla  maniera 
romana.  Similmente  in  altri  teatri  d’inferiore  grandezza  si 
trovano  verificare  le  stesse  disposizioni,  come  per  esempio 
possiamo  indicare  il  piccolo  teatro  tusculano, delineato  nella 
Tav.  ex,  ed  in  essa  da  noi  supposto  nell'intiero  suo  stato. 
Eranvi  poi  alcuni  teatri  nei  paesi  soggetti  al  dominio 
romano,  o perchè  fossero  edificati  avanti  ai  tempo  in  cui  si 
stabilirono  presso  di  loro  gli  usi  romani , o perchè  non 
si  fossero  tenute  nelle  loro  costruzioni  regole  determinate 
come  prescrisse  Vitruvio,  si  trovano  partecipare  dell'una,  e 
dell'altra  maniera.  Imperocchèèda  osservarsi  che,secondo  la 
descrizione  fatta  col  mezzo  dei  triangoli  alla  maniera  romana, 
riesci  va  nel  mezzo  della  cavea  una  scala,  ed  il  proscenio 
avanti  la  fronte  della  scena  veniva  ad  esser  più  largo;  men- 
tre col  mezzo  dei  quadrati,  stabiliti  per  la  descrizione  dei 
teatri  alla  maniera  greca,  si  doveva  trovare  nel  mezzo  della 
cavea  non  una  scala,  ma  un  cuneo,  ed  il  proscenio  era  più 
ristretto;  perchè  la  curvatura  della  cavea  si  stendeva  poco 
di  più  della  semicirconferenza,  come  abbiamo  dimostrato 
con  molti  esempj  nella  Sezione  li.  Nè  secondo  la  maniera 
gpreca  stavano  nell'orchestra  luoghi  distinti  per  vedere  lo 
spettacolo.  Cosi  per  esempio  trovandosi  nel  teatro  mag- 
giore di  Pompei,  delineato  nella  Tav.  CX,  stabiliti  i piani 
graduati  per  i sedili  dei  senatori  nell'orchestra,  ed  il  pul- 
pito largo  come  lo  comportava  la  maniera  romana,  mentre 
corrispondeva  nel  mezzo  della  cavea  un  cuneo,  ed  i gradi 
dei  sedili  erano  j»*otratti  oltre  la  semicirconferenza  alla 
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maniera  greca,  si  dovrà  stabilire  avere  partecipato  delle 
dette  due  maniere,  e credere  che  in  origine  il  teatro  sia 
stato  innalzato  secondo  il  metodo  prescritto  per  i teatri  gre- 
ci, e poscia  ridotto  all’uso  romano  praticandovi  le  suddette 
aggiunzioni.  Imperocché  sappiamo  da  Svetonio  precipua- 
mente che  Augusto  aveva  stabilito  per  decreto,  che  in  ogni 
luogo , in  cui  si  esibivano  pubblici  spettacoli , si  fossero 
dovuti  lasciare  liberi  i primi  posti  per  i senatori  romani, 
nel  caso  che  fossero  intervenuti.  Cosi  per  non  potere  in  tali 
paesi  profittare  per  l’uso  comune  dei  luoghi  della  cavea , 
più  prossimi  all’orchestra,  è da  credere  che  si  sieno  aggiunti 
nell’orchestra  stessa  i sedili  quali  si  solevano  praticare  in 
Roma. Simili  variazioni  si  conoscono  essere  state  fatte  in  altri 
teatri  antichi,  di  cui  ci  sono  sopravanzate  alcune  tracce,  e 
sembrano  tutte  essere  derivate  dalle  indicate  pratiche.  Per 
una  particolarità  singolare  e non  comune  con  altri  simili  edi- 
(izj  si  dovea  considerare  quella , che  presentava  il  tempio  di 
Venere  innalzato  nel  mezzo  superiore  della  cavea  del  teatro 
di  Pompeo;  perche  era  stata  la  medesima  derivata  dal  detto 
caso  cioè  dall’essersi  voluto  far  rappresentare  i sedili  come 
scalini  del  tempio  suddetto.  Però  di  una  simile  disposizione 
se  ne  trova  una  imitazione  nel  teatro  che  esiste  ancora  conser- 
vato in  molte  parti  nella  villa  tibnrtina  di  Adriano Tav.CX. 

Siccome  Vitruvio  non  con  una  precisa  misura  stabi- 
liva doversi  fare  i sedili  per  gli  spettatori;  così  pure  nei 
resti,  che  ci  sono  rimasti  di  tali  sedili,  non  si  trovano  pra- 
ticale le  stesse  dimensioui  : ma  però  non  variano  molto 
dalle  sovraindicate.  Erano  tali  sedili  per  più  gran  parte 
fatti  di  marmo  e tagliati  alcuni  ad  angolo  retto  semplice- 
mente nei  due  lati  esterni , e nel  lato  di  sotto  a seconda 
della  inclinazione  delle  sostruzioni  su  cui  appoggiavano. 
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Altri  averano  un  piccolo  incasso  nel  piano  superiore  che 
serviva  per  separare  il  luogo,  su  cui  si  stava  a sedere,  da 
quello  in  cui  si  appoggiavano  i piedi  da  coloro  che  sede- 
vano sui  gradi  superiori.  Alcuni  altri  si  trovano  anche  incas- 
sati in  curva  nella  parte  inferiore  del  lato  perpendicolare 
per  fare  occupare  minor  luogo  sul  piano  orizontaledai  piedi 
delle  persone.Sul  medesimo  lato  stava  scritto  in  grandi  carat- 
teri il  nome  dei  proprietarj  ed  il  numero  dei  posti  concessi, 
come  si  deduce  da  varj  frammenti  che  ci  rimangono.  Le 
scale,  che  stavano  tra  i sedili,  venivano  ad  essere  formate  in 
modo  che,  col  mezzo  di  una  incassatura  praticata  nel  masso 
dei  medesimi  sedili  a metà  dell’altezza  e della  larghezza, 
riescivano  due  scalini  per  ogni  sedile;  e queste  scale,  per 
quanto  si  conosce,  erano  larghe  dai  tre  ai  quattro  piedi. 
I gradi  poi  che  stavano  nell'orchestra,  erano  assai  meno 
alti,  e di  molto  più  larghi,  perchè  evidentemente  non  ser- 
vivano per  sedere,  ma  per  porvi  sopra  le  sedie  mobili  dei 
senatori  e degli  altri  magistrati  che  stavano  ivi  a godere  lo 
spettacolo.  Queste  sono  le  cose  principali  che  si  possono 
conoscere  dai  monumenti  risguardanti  i sovraindicati  pre- 
cetti Vìtruviani.  Ora  passando  a considerare  le  altre  parti 
del  teatro  , trascriveremo  ciò  che  si  rinviene  dallo  stesso 
Vitruvio  stabilito  sulla  loro  struttura. 

Il  tetto  del  portico,  che  stava  sulla  sommità  dei  gra- 
dini , doveva  esattamente  corrispondere  all’altezza  della 
scena;  poiché  osservava  Vitruvio  che  la  voce  così  poteva 
andare  crescendo  egualmente  sino  agli  ultimi  sedili  ed  al 
tetto;  mentre  se  non  vi  fosse  stata  una  tale  eguaglianza  la 
voce  si  sarebbe  sperduta  a quella  prima  minor  altezza  che 
avrebbe  trovata  aperta.  Per  determinare  le  altre  parti  della 
scena  prescriveva  lo  stesso  scrittore  doversi  prendere  la 
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sesta  parte  del  diametro  deU’orchestra  ti^  i gradi  inferiori,  e 
con  tale  misura  stabilire  la  distanza  che  si  doveva  rientrare 
nei  corni  e nel  d’intorno  dei  sedili  inferiori,  per  porre  gli 
architravi  degli  aditi  ad  una  altezza  sufficente.  La  lar- 
ghezza della  scena  doveva  essere  eguale  al  doppio  del  dia- 
metro dell'orchestra.  L’altezza  del  podio,  sopra  al  piano  del 
pulpito,  compresa  la  cornice  e la  base,  doveva  essere  la 
duodecima  parte  dello  stesso  diametro  dell’orchestra.  Le 
colonne,  innalzate  sopra  al  podio  coi  loro  capitelli  e basi, 
dovevano  essere  alte  un  quarto  dei  diametro  anzidetto. 
Gli  architravi  coi  loro  sopraornati  un  quinto  dell’altezza 
delle  colonne.  Il  pluteo,  eretto  al  disopra  con  la  sua  base  e 
cornice,  eguale  alla  metà  del  pluteo  inferiore.  Le  colonne 
innalzate  sopra  ai  detto  p'uteo  esser  dovevano  meno  alte 
di  un  quarto  delle  inferiori,  e gli  architravi  coi  loro  sopra- 
ornati un  quinto.  Similmente  se  si  fosse  dovuta  fare  una 
terza  decorazione  alla  scena,  il  pluteo  superiore  esser  dove- 
va alto  la  metà  di  quello  di  mezzo.  Le  stesse  colonne  supe- 
riori alte  un  quarto  meno  delle  medie;  e gli  architravi  coi 
loro  sopraornati  si  doveano  fare  eguali  ad  una  quinta  parte 
dell’altezza  di  tali  colonne.  Non  però,  come  giustamente 
osservava  Vitruvio,  in  ogni  teatro  le  simmetrie  potevano 
corrispondere  egualmente  a tutte  le  regole  ed  a tutti  gli 
effetti:  ma  era  necessario  che  l’architetto  avesse  considerato 
con  quali  proporzioni  si  doveva  eseguire  la  simmetria , e 
con  quale  metodo  questo  si  poteva  adattare  alla  natura  del 
luogo  ed  alla  grandezza  dell’opera.  Imperocché  vi  erano 
alcune  cose  che  tanto  io  un  grande  quanto  in  un  piccolo 
teatro,  rispetto  all’uso  loro,  si  dovevano  fare  della  stessa 
grandezza , come  erano  i gradi , le  separazioni , i plutei, 
gli  ambulacri,  le  salite,  i pulpiti,  i tribunali,  ed  altre  si- 
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mili  parti  che  occorrevano,  nelle  quali  la  necessità  obbli- 
gava ad  allontanarsi  dalla  simmetria  per  non  privarsi  del- 
l’uso loro.  Parimenti  se  per  la  costruzione  dell’opera  vi 
fosse  stata  scarsezza  di  materiali,  cioè  di  marmo,  di  legna- 
me , e di  altri  oggetti  che  abbisognavano  all'apparecchio, 
il  togliere  o l’ aggiungere  alcun  poco  alle  cose  stabilite, 
purché  non  fosse  fatto  malamente,  ma  con  discernimento, 
credeva  lo  stesso  Vitruvìo  che  non  avrebbe  recato  pregiu- 
dizio. Però  questo  poteva  accadere  solo  quando  l’architetto 
era  perito  nell’arte,  e non  mancante  d’ingegno  e di  taien* 
to(14).Le  proporzioni  poi  delle  scene  dovevano  essere  ordi- 


(14)  Téctum  portictttf  quod  Juturum  est  in  summa  gradatione^  nrm 
seenne  altitudine  lihratwn  perficiatur:  ideo  quod  vox  erescens  aequaliter 
ad  summas  gradationes^  et  tectum  perveniet\  namque  si  non  erit  aequaìe^ 
quo  minus  fuerit  aìtumy  vox  praeripietur  ad  eam  altifudmemn  ad  quam 
perveniet  primo» 

Orchestra  inter  gradui  imos  quam  diametron  hahierit^  eius  serto 
pars  sumatur  : et  in  cornibus  utrimque  ad  eius  menturae  perpendicu- 
lum  injeriores  sedes  praecidantur  y et  qua  praecisio  fuerit  ^ ibi  consti^ 
tuanfur  itinerom  superciliay  ita  enim  satis  altitudinem  hahebunt  eorum 
confomicationes. 

Seenne  fongitudo  ad  orchestrae  diametron  duplex  fieri  debet.  Podii 
altiiudo  a libramento  pulpitiy  cum  corona  et  lysi^  duodecima  orchestrae 
diametriy  supra  podium  columnae  cum  capitulis  et  spiris  altae  quarta  parte 
eiusdem  diametri',  epistrlia  et  ornamenta  tarum  columnarum  altitudinis 
quinta  parie.  Pluteum  iusuper  cum  unda  et  corona  injerioris  plutei  dimidia 
partey  supra  id pluteum  columnae  quarta  parte  minore  attitudine  sint^  quam 
inferiores'.  epistilio  et  ornamenta  earum  columnarum  quinta  parte.  ìtem 
si  teriia  episcenos  futura  eriV,  mediani  plutei  summum  sit  dimidia  parte: 
coiumnae  summae  medianarum  minus  altae  sint  quartaparte:  epittylia  rfiin 
coronis  earum  columnarum  item  habeant  altitudinis  quintam  partem, 

Nec  tamen  in  omnibus  theatris  symmetriae  ad  omnes  rationes  et  effe^ 
ctus  possunt  responderCy  sed  oportet  architectum  animadverterey  quibus 
proportionibus  necesse  sit  sequi  symmetriam  et  quibus  rationibus  ad  loci 
naiuram»  aut  magnitudinem  operi s debeai  templari \ sunt  enim  reSy  quas 
in  pusillo  et  in  magno  theatro  necesse  esty  eadem  magnitudine  feri  propter 
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nate  in  modo  che  la  porta  di  mezzo  avesse  ornamenti  reali  ; 
a destra  cd  a sinistra  le  foresterie,  ed  in  seguito  a queste 
quei  luoghi  destinati  per  le  decorazioni,  che  i Greci  chia- 
mavano periatti,  perchè  in  essi  si  ponevano  le  macchine 
triangolari  versatili,  che  presentavano  tre  specie  diverse  di 
ornamenti.  Quando  accadevano  cambiamenti  di  rappre- 
sentazioni, o apparizioni  improvvise  di  Dei  con  tuoni,  si 
voltavano  e mutavano  così  l’aspetto  alle  decorazioni.  Dopo 
tali  luoghi  poi  vi  erano  le  voltate  che  trapassavano,  ed 
indicavano  da  una  parte  l’adito  alla  scena  dal  foro,  e dal- 
l’altra dalla  campagna  (15). 

Non  in  tutti  i teatri  degli  antichi  Romani  girava  il 
portico  intorno  la  parte  superiore  della  cavea,  come  si 
conosce  dalle  tracce  che  ci  sono  rimaste  di  alcuni  teatri, 
nei  quali  i sedili  giungevano  sino  alla  sommità  senza  essere 
recinti  dal  portico.  Ma  nei  più  cospicui  teatri,  ed]in  parti- 
colare in  quello  di  Pompeo,  si  deve  supporre  un  tale  deco- 


usum\  uti  gradus,  diazomala,  pluleo$,  iliaera,  ascensus,  pulpita,  trìbuna- 
lia  , et  ti  qua  alia  iniercurrunt , ex  quibut  necessitas  cogit  discendere  a 
symmetria,  ne  impediatur  usui.  Non  minut,  ti  qua  exiguitas  copiarum, 
id  est  marmorit,  materiae,  reiiquarumque  rerum,  quae  paranliir  in  opera, 
defuerit , paulum  demere  aul  adiicere , dum  id  ne  nimium  improbe  fiat , 
sed  cum  sentu,  non  erit  alienum.  Hoc  autem  erit  ti  archilectut  erit  um 
perilus,praeterea  ingenio  mobili  solerliaque  non  fuerit  viduatut.  {Vitru- 
vio  Lib.  H.  c.  7.) 

(15)  Jpsae  autem  scenae  suoi  habeant  rationes  explicaiat  ita,  itti 
mediae  valvae  ornalus  habeant  aulae  regiae:  dextra  ac  sinistra  hotpilalitu 
teeundum  autem  ea  spatia  ad  ornatus  comparala,  quae  loca  graeci  ntpióxnut 
dicunt  ab  eo  , quod  machinae  tunt  in  Ut  locit  versatilet  trigonot  habentes 
tingulae  Iret  species  ornationis , quae  cum  aul  fabutarum  mutationes 
tunt  fulurae,  teu  Deorum  adventut  cum  toniiribut  repentinis,  vertentur, 
mulenique  qteciem  ornationis  in  fronte.  Secundum  ea  loca  versurae  tunt 
procurrentet , quae  efflciunt  una  a foro,  altera  a peregre  aditut  in  scenam. 
{Hitniv.  Lib.  V,  e.  7.) 
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roso  ed  utile  ornamento,  benché  ora  non  si  abbiano  sicure 
indicazioni.  Siffatto  portico  doveva  essere  ivi  innalzato  sopra 
al  giro  esterno  delle  sostruzioni,  ed  evidentemente  giun- 
geva alla  stessa  altezza  della  scena,  come  da  Vilruvio  venne 
prescritto,  e come  si  vede  stabilito  nel  disegno,  Tav.  CHI, 
che  abbiamo  ideato  per  rappresentare  l’edilìzio  nell’intera 
sua  struttura.  Nel  mezzo  di  tale  portico  doveva  esser  si- 
tuato il  tempio  di  Venere  ivi  innalzato  per  far  figurare  i 
sedili  della  cavea  come  scalini  per  salire  ad  esso.  Le  colon- 
ne di  tale  portico  doveano  esser  poste  ad  una  ragguarde- 
vole distanza  tra  di  loro,  tanto  perchè  conservar  doveano 
la  stessa  distanza  che  vi  era  tra  le  divisioni  delle  arenazioni 
inferiori,  su  cui  erano  innalzate,  quanto  perchè  non  fos- 
sero di  molto  impedimento  a coloro  che  sedevano  sotto  al 
portico  stesso  per  godere  lo  spettacolo.  In  simil  modo  dove- 
va essere  disposto  il  portico  che  coronava  la  cavea  del 
teatro  di  Marcello  Tav.  CV.  Tra  gli  esempj  dei  teatri  d’infe- 
rìor  grandezza,  che  abbiamo  impreso  a considerare,  quello 
di  Ercolano  presenta  la  particolarità  di  avere  tre  piccole 
porzioni  di  portici  al  disopra  dei  sedili,  ed  erano  queste 
disposte  per  ornamento  nel  mezzo  e nelle  estremitk  del  giro 
della  cavea,  Tav.  CIV.  Altri  piccoli  teatri  non  avevano  in 
nessun  modo  il  portico , ed  era  la  parte  superiore  della 
cavea  coronata  semplicemente  da  un  muro  che  si  elevava  a 
non  molta  altezza  al  disopra  dell’ultimo  giro  dei  sedili;  ma 
tale  muro  pure  dovea  corrispondere  all’altezza  della  scena, 
la  quale  parimenti  in  simili  teatri  non  era  molto  alta.  Sic- 
come i gradi  dei  sedili  della  cavea  nei  teatri  degli  antichi 
Romani  giungevano  quasi  sino  al  piano  dell’orchestra  per 
essere  in  essi  il  pulpito  non  molto  elevato;  cosi  onde  poter 
praticare  gli  aditi  all’orchestra  medesima  conveniva  neces- 
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sariamenle  troncare  alcuna  parte  ilei  giri  infi^riuri  dei  detti 
gradi;  ed  era  un  tale  necesaario  taglio  quello  che  Vitruvio 
prcacrivea  doversi  fare  eguale  alla  sesta  parte  del  diametro 
dell’orchestra;  alBnchè  si  fossero  potuti  situare  gli  architravi 
sopra  le  porte  dei  medesimi  aditi  ad  una  altezza  sufEcente 
per  potervi  transitare  sotto.  Nei  grandi  teatri,  come  nei  due 
già  detti  di  Pompeo  e di  Marcello,  questi  aditi  dovevano 
essere  in  più  numero,  e disposti  in  varj  luoghi  della  peri- 
feria interna  dell'orchestra  : ma  nei  piccoli  teatri  soltanto 
nelle  estremiti  verso  la  scena  doveano  esser  praticati.  Pre- 
cisamente al  disopra  di  uno  di  tali  estremi  aditi  doveva 
essere  situato  il  tribunale  per  i pretori  e gli  altri  magistrati 
che  presiedevano  ai  giuochi;  e sopra  l’altro  il  luogo  per  le 
vergini  Vestali,  come  venne  da  Svetonio  designato;  perchè 
ivi  essi  si  trovavano  essere  più  prossimi  alla  scena,  ed  in 
vista  di  tutta  la  cavea,  senza  che  per  la  loro  elevazione  por- 
tassero impedimento  alia  veduta  dello  spettacolo.  Primie- 
ramente tali  magistrati  nel  medesimo  teatro  di  Pompeo 
stavano  situati  sull’alto  della  cavea  vicino  al  tempio  di 
Venere:  ma  poscia  Claudio  Cesare  trasportò  i loro  tribu- 
nali nell’orchestra,  ossia  nel  luogo  poc’anzi  designato,  per- 
chè essendo  richiesti  non  dovessero  traversare  il  mezzo 
della  cavea  tra  gli  spettatori  (16).  Nei  teatri  di  Ercolano, 
e di  Pompei,  più  che  in  qualunque  altro  simile  monumen- 
to, si  conoscono  tracce  di  questi  tribunali  cogli  aditi  che 
trapassavano  al  disotto  Tav.  CIX.  e CX,  mentre  negli  altri 
teatri  tali  parti  inferiori  si  trovano  spesso  distrutte. 

(16)  Ijidot  dedieationis  Pompeiani  theatri,  quod  ambustum  reilitue- 
ral,  e tribunali  posilo  in  orchestra  commisti  quum  prius  apud  superiores 
aetlcs  supplicasset,  perque  mediam  cavram,  sedentibus  ac  silentibus  cunctis 
discendissel.  (Svetonio  in  Claudio  e.  21.) 
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La  scena  secondo  i precetti  di  Vitruvio  sopraindicati 
dovevasi  fare  lunga  il  doppio  del  diametro  dell’orchestra; 
cosi  veniva  per  un  mezzo  diametro  per  parte  ad  inoltrarsi 
verso  il  lato  estremo  dei  sedili  della  cavea  : ma  siccome 
nna  sesta  parte  dei  medesimi  sedili  gik  ivi  restava  troncata 
dagli  aditi;  cosi  solo  un  terzo  di  diametro  si  trovava  sor- 
passare l’incontro  dei  sedili.  Tale  lunghezza  della  scena  k 
designata  colla  linea  P Q nella  pianta  del  teatro  di  Pompeo 
delineata  nella  Tav.  GII;  e siffatta  disposizione  concorda 
con  quanto  si  conosce  dalle  notizie  che  si  hanno  risguar- 
danti  l'architettura  di  questo  monumento  in  particolare 
nelle  lapidi  Capitoline  appartenenti  alla  antica  pianta  di 
Roma.  La  stessa  estensione  , relativamente  al  diametro 
deU'orcbestra , si  trova  corrispondere  nel  teatro  di  Marcello, 
compiendo  le  parti  che  vi  mancano  nel  monumento  con 
ciò  che  abbiamo  dalle  stesse  lapidi  Capitoline  Tav.  CIV. 
Ad  una  di  poco  inferiore  lunghezza  si  estendeva  in  pro- 
porzione la  scena  del  teatro  di  Ercolano  Tav.  CIX;  e pari- 
menti  in  altri  esempj  di  simili  ediBzj  antichi,  di  cui  ci  sono 
sopravanzate  alcune  tracce,  si  rinvengono  circa  le  stesse 
proporzioni.  Laonde  crediamo  che  sieno  mal  fondati  tutti 
quei  ragionamenti  òhe  si  fecero  dai  commentatori  di  Vi- 
truvio per  dare  altre  interpretazioni  a tai  precetti,  che  sta- 
biliscono la  designata  disposizione.  Il  muro  che  costituiva 
il  rialzamente  della  scena  dal  piano  dell’orchestra  si  cono- 
sce in  particolare  da  quanto  venne  conservato  nel  teatro  di 
Ercolano  ed  in  altro  scoperto  ultimamente  nell’antica  Fa- 
lena , essere  stato  adornato  con  alcune  specie  d’incava- 
menti , fatti  a modo  di  nicchie  per  collocarvi  evidente- 
mente alcune  statue  o altri  simili  oggetti  di  decorazione 
come  pure  se  ne  offre  una  indicazione  nel  teatro  di  Pompei. 
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La  decorazione  della  scena  venne  stabilita  da  Vitruvio 
sulle  stesse  proporzioni  del  diametro  dell’ orchestra , e la 
prescrisse  composta  con  due  o tre  ordini  di  colonne  sovra- 
posti  l’uno  all’altro.  Ora  solo  poche  notizie  si  possono  dedur* 
re  dai  monumenti  intorno  le  pratiche  tenute  dai  Romani 
in  tal  genere  di  decorazione.  Ma  primieramente  conside- 
rando il  teatro  di  Pompeo  , che  già  ci  servi  di  principale 
esempio  per  conoscere  le  altre  parti , possiamo  dedurre 
un’idea  della  sua  magnifica  scena  da  un  frammento  delle 
lapidi  Capitoline,  su  cui  si  trova  grafito  il  piantato  della 
medesima  unitamente  alle  altre  parti  del  teatro.  A seconda 
della  disposizione  che  si  vede  ivi  tracciata,  e dagli  indicati 
precetti  di  Vitruvio,  si  è stabilita  per  la  prima  volta  la 
intiera  architettura  di  siffatta  nobile  decorazione,  e si  offre 
delineata  nella  Tav.  CHI.  Essa  doveva  essere  composta  con 
due  ordini  di  colonne  distribuite  a seconda  delle  varie  for- 
me che  presentava  la  disposizione  del  suo  piantato.  Le 
proporzioni  dei  plutei,  delle  colonne,  e dei  sopraornati 
sono  in  essa  ordinate  secondo  i detti  precetti  Vitruviani. 
Negli  intercolunni  e sopra  le  colonne  vi  dovevano  essere 
statue,  cd  altre  insigni  opere  di  arte,  che  ci  sono  indicate 
dagli  antichi  scrittori . Laonde  veramente  per  un’  opera 
sommamente  ammirabile  dovevasi  la  medesima  distinguere 
tra  gli  altri  edifizj  di  Roma  antica.  Venne  questa  ristabilita 
dopo  la  sua  costruzione  da  Tiberio,  e poscia  indorata  da 
Nerone  per  ostentare  anche  maggior  magnificenza.  Da 
C.  Fulcro  era  stata  dipinta  con  varietà  di  colori , men- 
tre per  l’avanti  esistevano  nei  vacui  soltanto  pitture  sopra 
tele,  come  accenna  Valerio  Massimo.  Nel  mezzo  della  scena 
stava  la  porta  reale  indicata  nella  Pianta  delineata  nella 
Tav.  Gli  colla  lettera  II,  e lateralmente  le  due  porte  delle 


Digitized  by  Google 


CAP-  VI.  TEATRI  E PORTICI  865 
foresterie  segnate  colle  lettere  F,  G;  e più  oltre  vi  erano 
gli  spazj  I,  V per  le  macchine  versatili,  i quali  si  trovavano 
alquanto  ingranditi  dagli  sfondi  semicircolari  che  presen- 
tava la  scena  in  tali  luoghi.  Succedevano  neirestremità  gli 
aditi  R,  S che  figuravano  emettere  da  una  parte  dal  foro , e 
dall’altra  dalla  campagna,  come  venne  da  Vitruvio  stabilito. 
Laonde  considerando  il  modo  con  cui  erano  distinte  le 
designate  difierenti  parti  della  scena,  si  viene  a conosco-e 
che  la  fronte  della  medesima  rappresentava  l’aspetto  di  una 
nobile  casa  situata  lungo  una  via,  che  per  una  parte  comu- 
nicava col  fòro  posto  nell’interno  della  cittk,  e per  l’altra 
parte  colla  campagna,  ed  era  ripartita  all’uso  greco  con  il 
suo  ingresso  proprio  nel  mezzo  e le  porte  delle  foresterie 
nei  lati.  Simile  disposizione,  ma  però  in  modo  as<ai  piu 
semplice  e meno  magnifico,  si  ha  cognizione  che  fosse  stata 
praticata  nel  teatro  di  Marcello  quantunque  non  ne  riman- 
ga in  opera  più  nessuna  parte.  Nel  teatro  di  Ercolano, 
più  che  in  q ualunque  altro  simile  edifizio  rimastoci  degli 
antichi,  si  rinvengono  diverse  parti  della  decorazione  della 
scena,  e si  vede  la  medesima  ripartita  pure  in  due  ordini 
di  colonne  con  la  porta  regia  arcuata  nel  mezzo  e le  laterali 
per  le  foresterie,  e con  statue  tra  le  colonne,  come  si  dimo- 
stra delineato  nella  Tav.  CIX.  Nel  solo  teatro  temporario 
di  Scauro,  per  quanto  si  deduce  dalla  sovraindicata  descri- 
zione riferita  da  Plinio,  si  conosce  con  più  certezza  essere 
stata  la  scena  decorata  con  tre  ordini  di  colonne,  come 
Vitruvio  designava  potersi  fare  per  maggior  decoro.  E se 
era  stata  ordinata  sulle  simmetrie  prescritte  da  Vitruvio , 
doveva  veramente  estendersi  in  molta  lunghezza  ed  ele- 
varsi a grande  altezza:  poiché  essendo  le  colonne  inferiori 
alte  piedi  quarantadue , venivano  i tre  ordini  coi  loro 
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plutei  e sopraornali  ad  essere  alti  insieme  circa  piedi  cen- 
toquaranta. Il  diametro  deU'orchestra , dovendo  corrispon- 
dere a quattro  volte  l’altezza  delle  dette  colonne  del  primo 
ordine,  veniva  ad  essere  di  piedi  centosessantotto;  e perciò 
la  lunghezza  della  scena  di  piedi  trecentotrentasei;  e se  si 
calcolasse  la  lunghezza  del  diametro  di  tutto  il  teatro,  per 
esempio  sulle  proporzioni  del  teatro  di  Pompeo , si  ver- 
rebbe a stabilire  essere  stata  di  circa  cinquecento  piedi, 
ossia  quasi  eguale  al  medesimo  teatro  di  Pompeo.  Laonde 
se  veramente  il  detto  teatro  temporario  di  Scaltro  conte- 
neva ottantamila  spettatori,  mentre  solo  la  metk  potevano 
capire  in  quello  di  Pompeo,  converrà  credere  che  non  sia 
stato  ordinato  con  le  suddette  simmetrie;  e che  si  sia  esteso 
in  più  grande  spazio  in  proporzione  dell’altezza,  come 
sembra  indicarlo  il  numero  delle  centoventi  colonne  che 
decoravano  il  primo  ordine  della  scena,  le  quali  solo  in 
una  lunghezza  circa  doppia  di  quella  del  teatro  di  Pompeo 
potevano  aver  luogo;  poiché  anche  meno  della  melò  del 
suddetto  numero  si  conoscono  esservi  state  nella  scena  di 
questo  primo  teatro  stabile,  benché  fossero  collocate  ivi  in 
più  file.  Forse  nelle  posteriori  edificazioni  fatte  della  stessa 
scena  del  teatro  di  Pompeo,  come  trovasi  indicato  dagli 
antichi  scrittori,  si  saranno  aggiunte  altre  colonne  in  un 
terzo  ordine  di  decorazione , come  venne  praticato  nel 
suddetto  teatro  temporario  di  Scauro,  ma  non  si  hanno 
certe  indicazioni  dalle  reliquie  superstiti.  Le  memorie  che 
si  hanno  delle  più  antiche  decorazioni  stabili  delle  scene 
invece  di  essere  di  somma  magnificenza  si  trovano  corri- 
spondere a molta  semplicità,  come  in  particolare  apparisce 
da  quanto  narrasi  a riguardo  della  scena  del  teatro  di  Mar- 
cello,laquale  dicevasi  adornata  con  semplici  quattro  colonne 
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di  marmo  che  stavano  per  l’avanti  neiratrio  della  casa 
di  Scauro  (17).  Pertanto  silTatta  decorazione  col  nome  di 
regia  si  soleva  designare  in  rispetto  alla  maestà,  ed  alla 
rappresentanza  che  olTriva  di  fabbrica  regia,  come  si  dedu- 
ce dalla  surriferita  notizia  di  Asconio  risguardante  il  teatro 
di  Marcello,  ed  altra  di  Svetonio  parlando  della  scena  del 
teatro  di  Pompeo  (18).  Cosi  conseguentemente  alle  cose 
esposte  potremo  stabilire  che  siffatte  decorazioni  servivano 
di  stabile  decoro  nei  teatri  degli  antichi,  in  tutto  il  tem- 
po che  non  si  offrivano  spettacoli  propriamente  scenici, 
pei  quali  non  si  aveva  bisogno  di  far  cambiare  l'aspetto 
al  luogo. 

Intorno  ai  trìgoni  ed  alle  altre  parti  movibili  dei 
differenti  generi  delle  scene  adattate  alle  rappresentazioni, 
ora  non  se  ne  può  parlare  altro  che  per  supposizioni;  poi- 
ché di  esse  non  ne  sono  rimaste  alcune  tracce  nei  monu- 
menti.Maseguendo  cièche  venne  riferito  da  Vitruvio,  si  deve 
credere  che  fossero  macchine  triangolari , sulle  di  cui  fronti 
stessero  dipìnte  le  tre  specie  dì  scene,  e che  fossero  situate 
nelle  estremità  del  proscenio  dopo  le  porte  delle  foresterie. 
Servivano  le  medesime  per  cuoprire  le  voltate  della  scena 
stabile,  e per  rappresentare  nel  tempo  stesso  un  termine 
piu  rilevante  alle  tre  specie  delle  scene  dipinte.  La  fronte  di 
tali  macchine,  che  si  volea  far  vedere,  dovea  trovarsi  sulla 
diagonale  della  cantonata.  I generi  poi  delle  scene,  secondo 
Vitruvio,  erano  tre;  l’uno  si  diceva  tragico,  l’altro  comico. 


(17)  In  huius  domus  atrio  Juerunt  quatuor  columnat  intigni  magni- 
tudine, qitae  nane  ette  in  regia  theatri  Marcelli  dicunlur.  ( jitconio  in 
Cicerone  prò  Scauro  c.  21  .'j 

(18)  Pompeii  staluam  conira  theatri  eiui  regiam,  marmoreo  Janotvp- 
poiuit.  {Svetonio  in  Augutto.  c.  31.) 
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ed  il  terzo  satirico.  Le  decorazioni  delle  medesime  erano 
dissimili  e di  diverse  proporzioni;  poiché  le  scene  tragiche 
si  ornavano  con  colonne,  frontispiz],  statue,  ed  altre  cose 
reali;  le  comiche  rappresentavano  edifizj  privati  con  l’aspet- 
to di  logge  e finestre  disposte  precisamente  come  nelle 
comuni  case;  le  satiriche  poi  si  decoravano  con  alberi,  spe- 
lonche, monti,  e simili  cose  campestri  disposte  ad  imita- 
zione dei  luoghi  naturali  (19).  Queste  decorazioni  erano 
dipinte  su  grandi  tele  che  si  calavano  avanti  la  scena 
stabile  nel  tempo  solo  che  si  offriva  qualcuno  dei  tre  generi 
di  rappresentazioni;  mentre  per  gli  altri  spettacoli  di  poe- 
sie, suoni  e canti,  serviva  la  scena  stabile.  Affinché  le  dette 
scene  temperarle  potessero  produrre  un  conveniente  effetto, 
bisogna  necessariamente  supporre,  che  avessero  coperto  la 
intera  fronte  della  scena  stabile;  e non  mai,  come  altri 
hanno  creduto,  che  tali  decorazioni  fossero  eseguite  solo 
sulle  b'e  fronti  delle  macchine  versatili,  o al  più  entro  le 
porte  della  scena  stabile;  poiché  in  tal  modo  avrebbero 
potuto  offrire  un  aspetto  interrotto  di  prospettiva  soltanto. 
D’altronde  rappresentando  la  scena  stabile  la  fronte  di 
una  nobile  casa,  sarebbe  stato  assai  insignificante  che  dalle 
sue  porte,  invece  della  propria  interna  architettura,  si  fos- 
sero travedute  cose  campestri,  o prospettive  di  case  comuni. 


(19)  Genera  aulem  suni  scmarum  tria  : unum  quod  dicitur  tragicum, 
allerum  comicum , tertium  satyricam.  Horum  aulem  ornatui  sunt  inler  se 
dissimiles  disparique  ralione:  quod  Iragicae  dejbrmantur  columnis  et faiti- 
giit  et  tignis , reliquiique  regalibus  rebus  : comicae  autem  aedifieiorum 
privatorum,  et  menianorum  habent  speciem,  prospectusque  fenestris  dispo- 
titos  iautatione  communium  aedifieiorum  rationibas.  Satjricae  vero  ornan- 
lur  arboribut,  tpeluncis,  monlibut,  reliquisque  agrestibus  rebus,  in  tepiarii 
eperis  speciem  deJomuUis.  {Vitruv.  Lib.  f'.c.  8.) 
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o di  regi  palazzi,  quali  si  dovevano  dipingere  nei  desi- 
gnati tre  generi  di  scene  (20). 

Rispetto  alla  stessa  sovraindicaia  decorazione  tempo- 
raria  dei  tre  generi  di  scene  conviene  osservare  inoltre  che 
secondo  quanto  si  deduce  da  Servio  a riguardo  di  ciò  che 
si  praticava  nei  tempi  più  antichi  allorché  ancora  si  co- 
struivano teatri  coi  soli  gradi  stabili  e le  scene  di  legno,  si 
conosce  che  in  due  metodi  distinti  si  solevano  comporre  le 
stesse  scene,  l’uno  denominato  versatile,  versilis  e l’altro 
condotto,  Il  versatile  si  praticava  col  rivoltare  solleci- 

tamente tutta  la  macchina  su  cui  stava  dipinta  la  scena  onde 
offrire  l’aspetto  di  una  pittura  differente  ed  eseguita  su  altra 
fronte;  ed  il  metodo  denominato  condotto  si  operava  col 
togliere  le  tavole  so  cui  stavano  dipinte  le  prime  scene  e 
scuoprire  le  altre  ch’erano  sottoposte  (21).  Il  designato  pri- 
mo metodo  si  dovette  conservare  nelle  macchine  triangolari 
denominate  dai  Greci,  secondo  Vitrovio,  periatti,  come  si  è 
poc’anzi  esposto;  perchè  egualmente  rivolgendosi  offrivano 
le  varie  pitture  eseguite  sulle  tre  fronti;  e si  dovevano  situa- 
re tali  macchine  alcune  nelle  estremità  della  scena  dopo  le 

(20)  Agatarco,  Democrito,  ed  Anassagora  scrissero  trattati  per  farcono- 
tceiv  come  sì  doTevano,  secondo  il  punto  di  veduta  e di  distania  far  corri- 
spoudere  ad  imitazione  del  vero  tolte  le  linee  ad  un  punto  stabilito  come 
ceniroi  e ciò  perchè  con  una  cosa  non  vera  si  potessero  sulle  scene  rappreseo- 
tare  immagini  di  edidzj  verij  e benché  dipinti  fossero  sopra  superbeie  diritte  a 
piane  sembrassero  alcune  allontanarsi  ed  altre  avvicinarsi.  (P'itruv.Ub.  yiT. 
Praef.)  Questa  disposizione  prospettica  poteva  solo  avere  effetto  in  estese 
fronti,  e non  mai  sulle  ristrette  facce  dei  trigoni  soltanto. 

(21)  Jpud  maiores , theatri  gradus  tantum  fuerunt.  Nam  leena  de 
lignis  tantum  ad  tempus Jiebat,  unde  hodieqne  permansit  consuetudo  , ut 
componantur pegmata  a ludorum  theatralium  editoribui.  iScenis  aiitem  quae 

Jiebat  aut  veriilii  tunc  eroi,  aut  ductilit-  yersitii  tane  erat,  cum  subito 
tota  machinis  , quibusdam  convertebatur,  et  aliam  picturae  faciem  osten- 
debat,  Ductilii  tunc,  cum  tractii  tabulatis  hoc  atque  illae  specie!  picturae 
nudabatur  interior.  {^Servio  in  yergitio  Georg,  Lib.  HI.  v.  21.) 
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porte  delle  foresterie,  come  venne  indicato  da  Vitruvio,  ove 
terminavano  le  grandi  tele  dipinte  esposte  avanti  la  scena 
stabile,  ed  altre  dietro  le  porte  stesse,  ed  in  specie  dietro 
la  porta  regia  affinchè  nelle  diverse  rappresentazioni  non  ap- 
parisse per  entro  tali  porte  l’aspetto  di  alcuna  cosa  che  non 
fosse  in  carattere  colla  scena  esposta,  come  si  può  dedurre 
con  qualche  evidenza  dal  piantato  triangolare  esistente 
in  parte  conservato  d’incontro  alla  porta  regia  nel  teatro 
ultimamente  scoperto  m Faleria  antica  città  del  Piceno, 
sul  quale  sembra  precisamente  essersi  situata  una  mac- 
china triangolare  a tale  effetto  impiegata.  L’altro  metodo  si 
dovette  conservare  nei  teatri  di  stabile  struttura  per  cuo- 
prire  con  tele  o tavole  dipinte  la  scena  stabile,  onde  cam- 
biare l’aspetto  alla  medesima  secondo  i tre  generi  di  rap- 
presentazioni che  si  esponevano.  Così  dai  designati  due 
distinti  metodi,  che  si  praticavano  nei  teatri  temporarj , si 
viene  a comprovare  essersi  pure  in  due  modi  eseguite  le 
pitture  sulle  scene,  come  si  è poc’anzi  indicato;  cioè  l’una 
col  mezzo  delle  macchini  triangolari  situate  alle  estremità 
della  scena  e dietro  le  porte  , e l’altro  col  mezzo  di  grandi 
tavole  o tele  dipinte  tirate  avanti  la  scena  st.ibile.  Siffatte 
consuetudini  si  stabilirono  in  miglior  modo  nella  struttuta 
degli  stessi  teatri,  come  venne  chiaramente  riferito  da  Ser- 
vio indicando  le  suddette  piu  antiche  pratiche,  e come  si  è 
dimostrato  nella  Sezione  li  descrivendo  gli  usi  tenuti  dai 
Greci  nello  stesso  genere  di  esposizioni  sceniche  quali  ci 
vennero  in  particolare  designate  da  Polluce.  Sull’autorità 
dello  stesso  scrittore  si  sono  pure  ivi  annoverate  le  diverse 
macchine  che  si  volevano  impiegare  dagli  antichi  per  esi- 
bire gli  spettacoli  scenici:  così  ometteremo  di  ritornare 
sulle  stesse  cose,  e ciò  tanto  più  perchè  non  se  ne  possono 
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avere  alcune  certe  indicazioni  dai  monumenti.  Quindi  solo 
si  potrà  osservare  che  essendo  il  piano  della  scena  fatto  con 
tavolati  di  legno,  come  venne  indicato  da  Apuleio  (22)  e 
da  alcune  tracce  rimaste  nei  suddetti  monumenti,  si  dove- 
vano diverse  di  quelle  macchine  contenere  e fare  agire  nel 
luogo  esistente  sotto  al  medesimo  pavimento  che  costituiva 
il  pulpito  del  proscenio,  come  venne  esposto  da  Vitruvio, 
e confermato  da  Servio  (23). 

È poi  importante  alla  più  chiara  dimostrazione  di 
quanto  si  richiedeva  nella  struttura  dei  teatri  per  la  espo- 
sizione dei  medesimi  spettacoli  scenici,  d’imprendere  ad 
esaminare  il  modo  con  cui  si  tiravano  quei  velar]  detti 
primieramente  aulei,au/ae<s,  e poscia  siparj,  ji)oari<i,  avanti 
la  scena  per  cuoprire  la  veduta  della  stessa  scena  agli  spet- 
tatori mentre  si  eseguivano  i cambiamenti  delle  decora- 
zioni: imperocahè  primieramente  dal  loro  uso,  quale  viene 
confermato  da  diverse  antiche  memorie , si  viene  a con- 
fermare essersi  i designati  tre  generi  di  scene  temporarie 
esposti  avanti  a tutta  la  lunghezza  della  scena  stabile,  co- 
me si  è indicato,  e non  soltanto  nelle  estremità  e per  entro 
le  porte  col  mezzo  dei  trigoni,  come  si  credette  per  il  pas- 
sato, giacche  non  sarebbe  stato  così  neppure  necessario  di 
cuoprire  tutta  la  estensione  della  scena  per  eseguire  i sud- 
detti cambiamenti.  Erano  tali  aulei  differenti  da  quei  che 
si  tiravano  al  di  sopra  della  cavea  per  riparare  dal  sole 
gli  spettatori,  come  nel  seguito  descriveremo,  quantunque 
fossero  spesso  con  lo  stesso  nome  distinti:  giacché  questi 


(22)  Pavimenti  marmoralio,proscenii  confabulatio, seenne  coliimnatio. 
{jfyul,  rlorid,  IV.  18.) 

(23)  Proscenia  autem  sant  palpila  ante  teenam  in  quibus  ludicra  exer- 
centiir.  {Servio  in  Virgilio  Georg.  Lib.  //  v,  381 .) 

24 
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si  tiravano  perpendicolarmente  , avanti  la  scena , e gli 
altri  orizzontalmente  sopra  la  cavea.  Nei  tempi  posteriori 
poi  per  maggiore  distinzione  l’auleo,ora  considerato,  si  disse 
sipario,  ed  una  chiara  spiegazione  di  tali  due  generi  di  ve- 
lar] e loro  denominazioni  ci  vennero  in  particolare  conser^ 
vate  da  Apuleio,  e da  Donato  (24):  ma  poi  da  Pesto  una 
distinta  spiegazione  del  nome  siparium  venne  riferita  e 
confermata  da  altri  interpreti  degli  antichi  scrittori  (25). 
Nel  teatro  di  Pompei  ed  in  quello  di  Ercolano  esposti  nelle 
citate  Tavole,  ed  anche  più  chiaramente  in  quello  ultima- 
mente scoperto  in  Falena,  vedesi  praticato  lungo  il  piano 
della  scena  verso  Torchestra  un  regolare  incavamento,  che 
si  viene  a conoscere  aver  servilo  per  contenere  i suddetti 
aulei  allorché  si  calavano  per  scuoprire  la  veduta  della 
scena.  Sopra  di  tale  incavamento  si  doveva  continuare  il 
tivulato  del  piano  della  scena,  onde  avessero  liberamente 

(24)  Oro  le  aiilaeum  Iragicum  demoveto , et  siparium  scenicum  com- 
pì icato  Àulaeum  subducto,  et  complicitis  sipariis , scena  dis/tonitur. 

(Àpuleo  Metam.  lÀh.l.e  IJb.X.)  Aalaea  quoque  in  scena  sternuntur , quod 
pietas  omaliis  erat  ex  Attalica  regia  Romam  usque  perlatus  prò  quihus 
sipario  aetas  posterior  accepit.  Est  autem  mimicum  velum , quod  popolo 
obsistit  dum fahuiarum  actus  commutantur.  (Donatonei Prolegomeni  a Te- 
renzio, e cosi  dalPautore  del  libello  De  Pabul-  Lad.  Theatr.  Scen.  cap,  de. 
appar.  seenne.) 

(25)  Siparium  quo  in  scenis  mimi  utuntur,  dietim  ait  Perrius  a 
velamento  quod  voeetur  alias  aulaeum.  (Pesto  in  siparium.)  La  derivaiiono 
di  un  tale  nome  credesi  più  comunemeiile  essersi  dedotta  da  alfapoc,  con  cui 
si  denotava  una  vela  di  nave , ed  anche  da  supparus  che  si  riferiva  ad  ogni 
genere  di  velario  secondo  ciò  che  si  deduce  dallo  stesso  Feste  nella  spiega- 
zione di  questo  nome.  Cosi  presso  un'antico  interprete  spiegando  i seguenti 
versi  di  Giovenale. 

Consumtis  opibus  vocem,  Damasippe,  loeasti 

Sipario  clamosum  ageres  ut  Phasma  Calulli  : 

Siparium  velum  est,  sub  quo  latent  paradoxi , cum  iu  scena  prodeant. 
(Giovenale.  Sol.  yill.  v.  185.) 
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potuto  agire  gli  attori  sol  pulpito  del  proscenio.  Nascosti 
si  dicevano  gli  aulei  allorché  stavano  essi  chiusi  in  tali 
luoghi,  aulaea  recondita,  come  si  conosce  in  particolare 
da  Giovenale  (26).  Volendoli  alzare  ad  ogni  separazione 
dello  spettacolo,  si  alzavano  pure  i detti  tavolati  collo  stesso 
meccanismo  che  si  tiravano  gli  aulei,  i quali  venivano  elevati 
a quella  altezza  che  era  necessaria  per  nascondere  la  veduta 
della  scena  dagli  spettatori  col  mezzo  di  funi  tirate  dall’alto 
dei  muri  situati  nelle  estremità  della  scena;  ed  anzi  nel* 
l’indicato  teatro  di  Faleria  rimangono  alcune  reliquie  dei 
ferri  che  servivano  per  attaccare  le  corde  dei  tiri.  Ovidio 
chiaramente  indicava  nei  suoi  versi  come  apparivano, 
quando  i detti  siparj  o aulei  si  tiravano  in  alto,  primiera- 
mente le  teste  e poscia  il  corpo  ed  in  fine  ì piedi  delle  fi- 
gure in  essi  dipinte  (27).  Per  quanto  si  conosce  in  parti- 
colare da  Quintiliano  si  dovevano  dipingere  su  tali  siparj 
solo  rappresentanze  che  non  si  fossero  potute  disapprovare 
dai  giudici,  i quali  come  abbiamo  veduto  risiedevano  sui 
tribunali  situati  alla  estremità  della  scena  (28).  Ai  medesimi 
aulei  o siparj  si  trovano  riferite  alcune  altre  indicazioni  di 


(26)  Ast  aline , quoUee  aulaea  recondita  cessant 
Et  vacuo  clausoque  sonant  fora  sola  thealro 

Atque  a plebeiis  longe  Megalesia.  {Giovenale  Sat.  yi.  v.  66.) 

(27)  Sic  uU  tolluntur  festis  aulaea  theatris 

Surgere  Ugna  solent;  prinwmqae  estendere  vultum 
Caetera  paulatim,  placidoque  educta  tenore 
Tota  patenti  imoque  pedes  margine  ponunt. 

{Ovidio,  Metam.  Uh.  III.  v.  111.) 

(28)  Sed  non  ideo  probaverim,  quod  factum  et  lego,  et  ipse  aliquando 
vidi,  depictam  in  tabula  sipariove  imaginem  rei  cuius  atrocitate  index  eroi 
eommovendus.  {Quintiliano.  Inslit.  Ub.  VI.  c,  1.)  Ridicale  negavit  Manius 
Curius,  nam  quum  eius  accusator,  in  sipario  omnibus  locis  , aut  nudum 
eum  in  nervo,  aut  ab  amicis  redemptum  ex  alea  pinxisset.  {Id.  L,  VI.  c.  3.) 
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meno  importanza  degli  antichi  scrittori: da  Cicerone  però  si 
designa  il  modo  con  cui  essi  si  toglievano  quando  si  davano 
segnali  con  suoni  (29).  Sino  a quattro  ore  si  tenevano  calati 
nei  riposi  tra  uno  spettacolo  e l’altro  « come  venne  indi- 
cato da  Orazio  (30).  Così  bene  si  trovano  corrispondere  le 
cose  che  si  hanno  dagli  antichi  scrittori , con  quanto  si  de- 
duce dalle  reliquie  dei  suddetti  monumenti. 

Questo  è tutto  quanto  si  può  osservare  intorno  alle 
cose  che  si  trovano  descritte  nei  precetti  di  Vitruvio  risguar* 
danti  la  scena  dei  teatri  costrutti  colla  maniera  romana , le 
quali  si  sarebbero  potute  comprovare  con  altri  monumenti 
che  ci  rimangono  di  tal  genere  di  opere  degli  antichi , se 
non  fossero  stati  sufficenti  quei  che  abbiamo  impreso  ad 
esaminare  e che  sono  i principali,  o almeno  quei  che  sono 
piu  cogniti  per  memorie  storiche.  In  quasi  tutte  le  reliquie, 
che  ci  rimangono  delle  città  degli  antichi,  si  rinvengono 
tracce  di  simili  fabbriche,  in  alcune  parte  anche  più  con- 
servate delle  descritte,  ma  dì  minore  importanza  per  la 
storia  dcU’arte;  e perciò  non  si  sono  prescelte  a considerarsi 
nelle  ricerche  fatte,  come  neppure  si  sono  considerati  quei 
monumenti  degli  altri  generi  di  fabbriche  che  sono  meno 
cogniti  per  memorie  antiche. 

Pertanto  dalle  decorazioni  temporarie  dei  teatri  volen- 
do passare  a considerarne  altre  stabili , che  non  ci  sono 
state  dal  nostro  precettore  designate,  ma  che  sono  impor- 
tanti a conoscersi  per  meglio  stabilire  tutte  le  pratiche 

(29)  Deinde  scabilla  concrepant  aulaeam  toUitur.  ( Cicerone  Pro 
M.  Caelio  c.  27.) 

(30)  Quatuor  aul  ptures  aulaea  premuntur  in  horas 
Dum fugiunt  e^uilum  tiirmae  peditumque  calervae- 

(Orano  Epist.  Uh.  II.  Bp.  I.  v.  189.) 
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tenute  dagli  antichi  nella  costruzione  di  questo  genere  di 
edifizj , osserveremo  primieramente  come  essi  decoravano  il 
giro  esterno  dei  medesimi  teatri.  Siccome  le  sostruzioni  con 
cui  i Romani  facevano  sorreggere  i sedili  della  cavea,  erano 
formate  ad  arenazioni  ripartite  in  due  o tre  ordini,  secondo 
l’elevazione  maggiore  dei  teatri;  così  altrettante  aperture 
inarcate  si  praticavano  al  di  fuori;  e per  non  lasciare  queste 
senza  alcun  ornamento,  si  decoravano  con  mezze  colonne 
congiunte  ai  pilastri,  e sopraornati  corrispondenti  ai  piani 
degl’  interni  ambulacri.  Siffatta  decorazione  era  in  tale 
modo  così  collegata  colla  interna  struttura  delle  indicale 
sostruzioni,  che  si  direbbe  essersi  stabilita  primieramente 
solo  per  questo  genere  di  edifizj , se  non  si  conoscessero 
esempi  di  anteriore  costruzione  alla  edificazione  del  teatro 
di  Pompeo,  che  fu  il  primo  in  tal  modo  stabile  eretto,  ed 
anche  impiegata  in  fabbriche  ad  altro  uso  destinale,  come 
in  particolare  si  deduce  dalla  architettura  con  cui  fii  innal- 
zato nei  tempi  medj  della  repubblica  il  portico  capitolino 
denominato  comunemente  il  Tabulario.  Sì  praticava  di 
ornare  il  primo  ordine  di  questa  decorazione  con  colonne 
doriche,  il  secondo  con  le  joniche,  ed  il  terzo  con  le  corin- 
tie, e sopra  le  medesime  si  ponevano  i loro  corrispondenti 
sopraornati.  Però  siccome  nel  piano  superiore  internamente 
non  eranvi  arenazioni, ma  stava  bensì  il  portico  formato  con 
colonne  reggenti  architravi;  così  neH’csterno  analogamente 
praticavano  di  porvi  i pilastri  semplici  senza  arenazioni 
intermedie.  Nel  teatro  di  Pompeo  ci  rimangono  solo  avanzi 
del  primo  ordine  di  siffatta  decorazione,  e si  conoscono 
essere  state  ivi  messe  le  colonne  incorporate  nei  pilastri 
per  poco  più  della  metà,  come  più  comunemente  pratica- 
rono i Romani.  Nel  teatro  di  Marcello  poi  sussistono  rag- 
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guardevoli  avanzi  dello  stesso  genere  di  decorazione  sino  ai 
secondo  ordine,  e sono  comunemente  considerati  per  il 
migliore  esempio  che  si  abbia  dagli  antichi.  Il  primo  piano 
si  vede  decorato  colla  maniera  dorica  precisamente  romana, 
il  secondo  con  la  jonica,  come  si  offrono  delineati  nella 
Tav.  evi.  Dell’ordine  superiore  non  rimangono  più  alcu- 
ne tracce:  ma  con  tutta  la  probabilità  si  deve  credere  che 
fosse  decorato  con  semplici  pilastri  corintj,  come  si  olire 
esposto  nella  Tav.  GV,  e come  lo  comportava  la  interna 
struttura  deiredifizio. 

Siccome  il  portico,  che  stava  situato  intorno  la  parte 
superiore  della  cavea,  dovea  essere,  secondo  quanto  si  trova 
prescritto  da  Vitruvio,  coperto  a tetto  e non  a terrazzo;  cosi 
non  si  può  stabilire  egualmente  bene,  il  modo  con  cui  si  fa- 
ceva reggere  il  velario  intorno  il  teatro  e lungo  la  scena. 
Essendo  minore  la  estensione  dell’area,  che  nei  teatri  si  do- 
vea cuoprire, minore  pure  in  essi  dovea  essere  il  maccanismo 
che  s’impiegava  a tale  effetto,  di  quello  che  veniva  praticato 
negli  anfiteatri. Laonde  evidentemente  non  comportava  che 
si  fossero  fatte  nella  struttura  della-  fabbrica  appositamente 
alcune  parti  per  effettuare  tale  momentanea  operazione. 
Così  per  esporre  una  più  chiara  dimostrazione,  trasferiremo 
le  osservazioni  sul  modo  di  cuoprire  con  velar]  i luoghi  degli 
spettatori,  allorché  si  descriveranno  gli  anfiteatri;  e soltanto 
rispetto  ai  teatri  faremo  conoscere  che  nei  più  grandi  edi- 
fizj  di  tale  genere  dovevano  esservi  tanto  intorno  al  giro 
superiore  del  portico  che  coronava  la  cavea,  quanto  lungo 
il  muro  posteriore  della  scena , alcuni  luoghi  opportuni  per 
attaccare  le  corde  destinate  a sorreggere  i medesimi  velar]. 
Narrasi  essere  stato  Q.  Catulo  il  primo  a praticare  in  Ruma 
r uso  di  cuoprire  i teatri  con  i velar] , allorché  dedicò  il 
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Campidoglio,  il  quale  uso  egli  avea  dedotto  dai  Campani; 
quindi  dicevasi  essere  stato  il  primo  Lentulo  Spintro  nei 
guochi  Apollinari  a ciò  effettuare  con  tele  di  lino  (31).  Eira* 
no  tali  velarj  fatte  di  tele  rosse,  ferrigne,  e gialle,  le  quali 
riflettendo  sopra  il  consesso  degli  spettatori  della  ca^ea,  e 
sopra  tutte  le  parti  della  scena,  facevano  ogni  cosa  ondeg- 
giare a seconda  dei  varj  loro  colori  (32).  Purpureo  ci  viene 
descritto  da  Sifllino  nei  compendi!  di  Dione  essere  stato  il 
velario,  che  fece  distendere  Nerone,  evidentemente  sopra  il 
teatro  di  Pompeo,  per  festeggiare  Tiridate,  allorché  (u  in 
Roma,  e nel  mezzo  di  esso  vedovasi  in  recamo  rappresen- 
tato lo  stesso  Nerone  in  atto  di  guidare  il  cocchio,  ed  in 


(31)  Postea  in  iheatris  tantum  umhram  fecero:  quod  primui  omnium 
invenit  Q.  Catulus,  quum  Capitolium  dedicaret,  Ca/basina  deide  vela  pri- 
mut  in  theatro  duxiste  traditur  Lentulas  Spinter  Appollinaribus  tudis. 
^Pl.  Hitt.  Nat.  L.  XIX,  c.  6.)  Eiut  instinctu  Q.  Catulut,  Campanam  imi- 
talus  luxuriam,primus  spectantium  consessum  vetorum  umbraculis  texit. 
(fai.  Matt.  Lib.  II.  c.  4.)  Cosi  da  Servio  lul  medesimo  argomento  venne 
riferito.  Nam  Augustus  postquam  vici!  Brilaniam,  plurimos  de  captivie 
quot  abduxerat , donavit  ad  officia  theatralia , dedit  etiam  aulaea  id  est 
velamina  in  quibus  depinxerat  victorias  suas,  et  quemadmodum  Britanni 
ab  eo  donati , eadem  vela  postarent  iquae  re  vera  portare  consueverant. 
Quam  rem  mira  expretsit  ambiguitate  dicens,  intexti  tollant.  Nam  in  velie 
ipii  erant  picti , qui  eadem  vela  portabant.  Aulaea  autem  dieta  tunt  ab 
aula  Attili  ^ in  qua  primum  inventa  eunt  vela  ingentia  postquam  is  popu- 
luM  romanum  seripsit  heredem.  (Servio  in  f^ergilio  Georg.  Lib.  III.  v.  25.) 
Parimenti  da  Isidoro  venne  esposto:  Aulaea  vela  pietà  et  grandia  quaa 
ideo  aula  dieta  eunt,  quod primum  in  aula  Aitali  regie  Asine , cui  eucce- 
eit  populut  romanue  inveneta  eunt.  (Isid.  Orig.  Lib.  XIX.  c.  25.) 

(32)  Et  vulgo  faciunt  id  lutea  rueeaque  vela. 

Et  ferrugina,  quum  magnie  intenta  theatrie 
Per  maloe  vulgata  trabeeque  trementia  fiuctant. 

Namque  ibi  consestum  cavea!  eubter,  et  omnem 
Scenalem  epeciem,  patrum,  matrumqne,  deorumque, 

Infieiunt,  coguntque  euo fluitare  colore.  (Lucrezio  Lib.  /f'.  t>.  73.) 
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alcuni  nati  dalla  classe  servile.  Separò  la  milizia  dal  po- 
polo. Agli  uomini  dulia  plebe,  che  erano  ammogliati,  as- 
segnò luoghi  proprj.  Ai  nobili  giovani  destinò  un  cuneo 
vicino  ai  loro  pedagoghi.  Ordinò  che  nessun  fanciullo  po- 
tesse sedere  nel  mezzo  della  cavea.  Alle  femmine  destinò 
i luoghi  superiori,  affinchè  stassero  ivi  separatamente  a 
godere  lo  spettacolo.  Alle  vergini  Vestali  diede  un  luogo 
distinto  nel  teatro  incontro  al  tribunale  dei  pretori  (3G);  e 
simili  altre  istituzioni  stabilì  Augusto, perchè  si  celebrassero 
e si  esistessero  con  ordine  gli  spettacoli  pubblici.  Fu  po- 
scia rinnovato  altro  decreto  da  Domiziano  per  tener  depu- 
rati i gradi  equestri  dei  teatri,  come  si  rinviene  designato 
nei  versi  di  Marziale  (37);  e come  si  osservasse  con  rigore 

(36)  Sfreclandi confutUsimum  oc  solutissimummoran  correxit,  ordi- 
navitque\  motus  iniuria  tenatoris,  quem,  Puteolis,  per  ceUberrimot  ludo/, 
consessu  frequenti,  nemo  receperat.  Facto  igitur  decreto  patriim,  ut,  quo- 
ties  quid  spectaculi  usquam  publice  ederetur,  primus  tubseUiorum  orda 
vacaret  senatoribus:  Fomae  legatos  liberarum  sociarumque  gentium  vetuit 
in  orchestra  considero:  quum,  quosdam  etiam  libertini  generis  mitli,  depre- 
hendisset.  Militemsecrevit  a popolo.  Maritis  e plebe  proprios  ordines  assi- 
gnavit  : praetextatis  cuneum  suum,  et  proximum  paedagogis  : sanxitque, 
ne  quis pullatorum  media  cavea  sederei.  Faeminis  ne  gladiatores  quidem, 
quos  promiscue  spectari  solenne  olim  erat,  nisi  ex  superiore  loco,  spedare 
concessit,  solis.  Firginibus  Festalibus  locum  in  theatro  separaiim  et  cantra 
praetoris  tribunal  dedii.  Athletarum  vero  spectaculo  muliebre  secus  omne 
adeo  submovit,  ut,  Ponti/ìcalibus  ludis,  pugilum  par  postulatum  disiuleril 
in  insequentis  diei  matutinum  tempus,  edixeritque:  mulieres  iDle  bortm 
quinUm  venire  in  theetrum  non  piacere.  {Svelon.  in  Ottavio  e.  44.) 

(37)  Edictum  Domini,  Deique  nostri-. 

Quo  sttbsellia  certiorafunt. 

Et  puros  eques  ordines  recepii, 

Dum  laudai  modo  Phasis  in  theatro, 

Phasis purpureis  rubens  lacemis. 

Et  jaclal  tumido  superbus  ore-. 

Tandem  commodius  lice!  sedere, 

Nunc  est  reddito  dignilas  equeslris. 
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questo  ordine  si  conosce  dallo  stesso  Marziale  nell’indicare 
che  certo  Nanneio,  avendo  preteso  di  sedere  tra  i cavalieri 
nei  primi  gradi,  venne  cacciato  per  due  e tre  volte,  e si  pose 
poscia  onde  non  essere  veduto  dietro  a Gajo  e Lucio,  cuo- 
prendosi  il  capo  per  non  farsi  conoscere;  e ricacciato  ancora 
da  tale  luogo  fu  obbligato  di  passare  la  via , ove  stando 
appoggiato  all'ultimo  sedile,  voleva  dare  a vedere  nel  tempo 
stesso  ai  cavalieri  che  ancora  sedeva  tra  loro,  ed  a Lezio, 
il  quale  era  evidentemente  un  designatore,  che  stava  in 
piedi  (38).  Mentre  imperava  Caligola,  conosciamo  da  Dio- 
ne Cassio,  che  si  posero  cuscini  sopra  i sedili  dei  senatori, 
perchè  essi  non  sedessero  più  sulle  nude  tavole;  e quest'uso 
credesi  che  nel  seguito  venisse  introdotto  pure  per  i cava- 
lieri, come  si  deduce  da  un  passo  di  Giovenale.  Le  altre  noti- 
zie che  si  hanno  dagli  antichi  su  questo  argomento , ri- 
sguardando  più  il  modo  con  cui  si  esibivano  al  pubblico  i 
difierenti  generi  di  spettacoli,  che  l'architettura  dei  tea- 


Turba  non  premimur,  nec  ìnqainamur 
Hate  et  talia  dum  refert  supinus, 
lUas  puqmreas  et  arrogantel 
Jutsit  turgere  Lectius  laeernat. 

{UarxiaU  lib.  V.  Epigr.  8 •) 
(38)  Sedere  primo  tolilas  in  grada  eemper. 

Tane  cum  licerti  occupare,  Ifanneiue, 

Bis  excitatus  terque  transtulit  ctulra, 

Et  inler  iptas  paene  tertiut  sellas 
Post  Caiumque  Luciumque  consedit. 

Illinc  cuculio  prospicit  caput  tectus, 

Oculoque  ludot  spectat  indecens  uno: 

Et  bine  mi  ter  deieclus  in  viam  transit , 
Suhsellioque  semifultus  extremo. 

Et  male  reeeptus  altero  gena,  iactat 
Equili  sedere,  Lectioque  te  stare. 

{Mar siale  Uh.  V.  Epigr.  14.) 
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tri,  abbiamo  cosi  creduto  di  non  molto  utile  al  nostro  scopo 
l'indicarle.  Però  in  ultimo  osser\eremo  che  colla  edifica- 
zione del  teatro  da  ogni  parte  circolare,  che  architettò  e 
pose  nel  campo  Marzio  Apollodoro  architetto  insigne  sotto 
l’impero  di  Trajano,  si  dovette  in  certo  modo  immitare  ed 
introdurre  in  Roma  la  struttura  dell'odeo  di  Pericle,  ed  in 
fatti  colla  denominazione  propria  di  odeo  vedesi  tale  opera 
da  Dione  distinta:  ma  per  essersi  questa  fabbrica  subito 
dopo  la  morte  di  Trajano  da  Adriano  fatta  distruggere, 
contro  il  voto  di  tutti,  non  si  può  avere  alcun’altra  cogni- 
zione della  sua  architettura. 

Dietro  la  scena  de’teatri,  prescriveva  Vitruvio,  che  si 
dovessero  costruire  portici , affinchè  quando  le  piogge  im- 
provvise interrompevano  lo  spettacolo , avesse  il  popolo 
potuto  trovare  in  essi  un  ricovero , ed  i direttori  il  comodo 
che  si  richiedeva  per  gli  apparecchi  dei  cori.  Citava  egli 
per  esempj  di  tal  pratica  in  Roma  i portici  di  Pompeo,  e> 
nei  paesi  della  Grecia  diversi  altri  simili  edifizj  che  abbia- 
mo considerati  nella  parte  Greca  (39).  Quindi  convenien- 
temente , per  la  parte  che  spetta  aH’architcttura  romana, 
esamineremo  la  disposizione  che  avevano  i detti  portici 
pompeiani,  come  l’abbiamo  potuta  ritrovare  per  la  prima 
volta  e delineare  nella  Tav.  CI.  Pertanto  riferiremo  ciò 
che  prescrisse  Vitruvio  a riguardo  dell’architettura  dei 
portici  situati  dietro  la  scena  dei  teatri  in  generale,  e come 
questi  si  costruivano  dai  più  abili  architetti. 


(39)  Post  scenam  porticus  smt  conslituendae,  ut  rum  imires  repen- 
tini ludos  interpellaverinl,  haieat  populus  quo  se  recipiat  ex  theatro,cho- 
ragiaque  laxamentum  habeant  ad  chorum  parandum:  uti  sani  porticus 
Pompejanae.  {f'itruv.  Uh.  V.  c.  9.) 
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I portici  ed  i passeggi,  che  stavano  intorno  ai  teatri, 
dovevansi  disporre  in  modo  die  riescisscro  doppj  con  le 
colonne  esterne  doriche,  e con  egual  maniera  fatti  gli 
architravi  sopra  le  medesime  e gli  altri  ornamenti.  La 
larghezza  di  tali  portici  si  doveva  ordinare  in  modo,  che  tra 
le  colonne  esterne  e le  intermedie  vi  fosse  stato  uno  spazio 
eguale  all'altezza  delle  stesse  colonne  esterne  , e simile 
distanza  vi  fosse  tra  le  colonne  intermedie  ed  il  muro  che 
chiudeva  i medesimi  portici.  Le  colonne  di  mezzo  doveano 
essere  più  alte  delle  esterne  una  quinta  parte,  ed  ordinate 
eolia  maniera  jonica  o corintia.  Però  le  proporzioni  e le 
simmetrie  di  queste  colonne  non  dovevano  essere  stabilite 
nello  stesso  modo  di  quelle  destinate  per  gli  edifizj  sacri; 
perchè  altra  era  la  gravità  che  a loro  conveniva  dare  nei 
tempj  degli  dei,  ed  altra  la  sveltezza  che  doveano  avere 
impiegandole  nei  portici  e ncU’altre  opere.  Laonde  se  le 
colonne  erano  di  maniera  dorica,  si  dividevano  le  altezze 
loro,  compresi  i capitelli,  in  quindici  parti;  e con  una  di 
queste  si  stabiliva  il  modulo  per  regolare  la  composizione 
di  tutta  l’opera.  Parimenti  la  grossezza  inferiore  della  co- 
lonna doveva  (issarsi  a due  moduli , e l’intercolunnio  di 
cinque  moduli  e mezzo.  L’altezza  della  colonna  stessa, 
senza  il  capitello,  di  quattordici  moduli;  il  capitello  un 
modulo  alto,c  largo  due  moduli  ed  un  sesto.  Tutte  le  altre 
parti  dell’opera  si  doveano  eseguire  colla  modulazione  già 
stabilita  per  gli  edifizj  sacri.  Se  poi  le  colonne  erano  ordi- 
nate secondo  la  maniera  jonica,  il  fusto  delle  medesime, 
senza  la  base  cd  il  capitello,  si  doveva  dividere  in  otto 
parti  e mezza,  ed  una  di  queste  era  eguale  alla  grossezza 
della  colonna.  La  base  col  plinto  doveva  essere  alta  quanto 
una  metà  di  detta  grossezza , ed  il  capitello  doveva  sta- 
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bilirsi  in  modo  conforme  a quello  dei  tempj.  Se  poi  le 
colonne  erano  corintie,  allora  il  fusto  e la  base  dovevansi 
regolare  come  nelle  joniche;  ed  il  capitello  parimenti  nel 
modo  che  era  stalo  stabilito  per  i tempj.  Quella  aggiun- 
zione, che  si  doveva  fare  agli  stilobati  col  mezzo  degli  sca- 
milli  impari,  si  doveva  regolare  nel  modo  pure  anteceden- 
temente indicato  per  le  ordinazioni  proprie  dei  tempj  e 
così  gli  architravi,  le  cornici  e tutte  le  altre  parti. 

Gli  spazj  di  mezzo,  che  rimanevano  all’aperto  tra  i 
medesimi  portici,  si  dovevano  ornare  con  verdure,  perchè 
credeva  Vilruvio  che  i passeggi  scoperti  erano  molto  salu- 
bri precipuamente  agli  occhi,  per  diverse  ragioni  6siche 
ch’egli  adduce  e che  sono  poco  utili  al  nostro  scopo  il 
riferirle.  AfBnchc  poi  tali  luoghi  non  restassero  fangosi, 
ma  sempre  asciutti,  indicava  Vitruvio  di  scavare  a destra 
ed  a sinistra  il  terreno  a quella  maggior  profondità  che  era 
possibile,  e formare  delle  cloache  di  costruzione, nelle  di  cui 
pareti,  che  stavano  verso  il  passeggio,  si  dovevano  porre  dei 
tubi  inclinati  a frontispizio  verso  le  cloache  stesse.  Quindi 
si  dovevano  riempire  quei  luoghi  con  carboni , ed  al  diso- 
pra formare  il  piano  dei  passeggi  con  sabbione  : così  tanto 
per  la  diradezza  dei  carboni , quanto  per  la  costruzione 
dei  tubi  che  comunicavano  colle  cloache,  avevano  le  acque 
un  libero  scolo  qualunque  fosse  la  loro  copia,  e riescivano 
asciutti  e senza  umidità  i passeggi.  Servivano  inoltre  tali 
luoghi  per  contenere  le  provvisioni  delle  cose  più  neces- 
sarie per  il  mantenimento  delle  città,  le  quali  facilmente 
negli  assedj  ivi  si  potevano  apparecchiare,  eccettuate  però 
le  legna;  poiché  il  sale  agevolmente  avanti  s’introduceva, 
e le  biade  con  più  sollecitudine  si  accumulavano  dal  pub- 
blico e dai  privati,  ed  in  caso  di  mancanza  si  poteva  snp- 
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plire  con  erbe,  carni  o legami;  cosi  le  acque  si  raccoglie- 
vano o dalle  scavazioni  dei  pozzi,  o dalle  tegole  allorché 
venivano  a cadere  piogge  repentine.  Ma  era  incomodo 
l’apparecchio  delle  legna  necessarie  a cucinare  i cibi;  per- 
chè lentamente  solo  si  potevano  radunare , ed  in  molta 
quantità  si  consumavano.  Nei  suddetti  tempi  si  aprivano 
tali  passeggi,  e se  ne  assegnavano  alle  tribù  distinte  misure. 
Cosi  i passeggi  scoperti  apprestavano  due  egregi  vantaggi, 
l’uno  alla  salubrità  in  tempo  di  pace , e l’altro  alla  sal- 
vezza in  tempo  di  guerra.  Laonde  giudicava  Vitruvio  che  i 
passeggi  formati  con  le  designate  regole  non  solo  dietro  la 
scena  dei  teatri , ma  anche  annessi  ai  tempj  degli  Dei , 
potevano  recare  alle  città  grande  giovamento  (40). 


(40)  Circa  thealra  sant  porticus  et  amhulationes,  quae  videntar  ita 
oportere  coUocari,  ut  duplices  sint,  haheantqae  exteriores  cotumnas  dori- 
cas  cum  epislytiit  et  ornamentis  ex  ratione  modulationis  doricae  perfectas. 
Latitudines  autem  earum  ita  oportere  fieri  videntar,  ut  quanta  altitudine 
eolumnaefuerint  exteriores,  tantam  latitudinem  haheant  ab  inferiore  parte 
columnarum  extremarum  ad  medianas,  et  a medianis  ad  parietes,  qui  cir- 
Cttmdudunt  porticus  ambulationer.  medianae  autem  columnae  quinta  par- 
te altiores  sint,  quam  exteriores,  sed  aut  jonico,  aut  corinihio  genere 
deformentur, 

Columnarum  autem  proportiones , et  symmetriae  non  erunt  iisdem 
rationibus,  quibus  in  aedibus  sacris  scripsi:  aliam  enim  in  Deorum  templis 
debent  habere  gravitatem,  aliam  in  porticibus , et  caeteris  operibus  subti- 
litatem.  llaque  si  dorici  generis  erunt  columnae,  dimetiantur  earum  alti- 
tudines  cum  capitulis  in  partes  quindecim,  et  ex  eis  partibus  una  consti- 
tuatur,  et fiat  modulus  ad  cuius  moduli  rationem  omnis  operis  eril  explica- 
tio,  et  in  imo  columnae  crassiludo fiat  duorum  modulorum:  intercolumnium 
quinque  et  moduli  dimidia  parte:  altitudo  columnae,  praeler  capitulum, 
qualuordecim  modulorum:  capitali  altitudo  moduli  unius  latitudo  modu- 
lorum duorum  et  moduli  sextae  partis.  Caeteri  operis  modulationes,  uti  in 
aedibus  sacris  in  libro  quarto  scriptum  est,  ita  peificiantur. 

Sin  autem  jonicae  columnae  fieut,  scapus praeter  spiram  et  capitulum, 
in  octo  partes  et  dimidiam  dividatur,  et  ex  bis  una  crassitudini  columnae 
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Primieramente  considerando  l’uso  a cui  doveano  in 
particolare  esser  destinati  siflfatti  portici,  osserveremo  che 
nei  teatri  eretti  alla  maniera  romana  poteva  il  popolo  tro- 


delur:  tpira  curii  pliniho  dimidia  crassitudine  eonstituatur:  capitali  ratio 
ita  fiat,  ut  in  tertio  libro  est  demonstratum.  Si  corinthia  erit,  scapus  et 
tpira,  uti  in  Jonica:  capitidum  autem  quemadmodum  in  quarto  libro  est 
scriptum,  ita  habeat  rationem:  stylobatisque  adiecto,  quaefit  per  scamillot 
impares,  ex  descriptione , quae  tupra  scripta  est  in  libro  tertio  sumatur. 
Epistilio,  coronae  caeteraque  omnia  ad  columnarum  rationem  ex  scriptis 
voluminum  superiorum  explicentur. 

Media  vero  spatia,  quae  erunt  sub  divo  inter  porticus,  adomanda 
viridibus  videntur,  quod  hypaethrae  ambulationes  habent  nuignam  talu- 
britatem,  et  primum  oculorum,  quod  ex  viridibus  subtilis  et  extenuatus  aer 
propter  motionem  corporis  infiuens  perlimat  speciem,  et  ita  auferent  ex 
oculis  bumorem  crassum,aciem  tenuem,et  acutam  speciem  relinqiiit.  , , , 


Hae  autem  uti  sint  semper  ticcae  et  non  lutosae,  sic  erit  faciendum. 
Fodiantur  et  exinaniatur  quam  altissime-,  et  dextra  atque  sinistra  stru- 
ctiles  cloaclaefiant,  inque  earum  parietibus  qui  ad  ambulationem  specta- 
verint,  tubuli  insiruantur  inclinati  fastigio  in  cloacas.  Bis  perfeclis  com- 
pleantur  ea  loca  carbonibut,  deinde  insuper  sabulone  hae  ambulationes 
stemantur,  et  exaequentur-,  ita  propter  carbonum  naturalem  raritatem  et 
tubulorum  in  cloacas  instructionem,  excipienlur  aquarum  abundantiae,  et 
ita  siccae  et  sine  humore  perfectae fuerint  ambulationes, 

Praeterea  in  bis  operibus  tbesauri  sunt  civitatibus  in  neeessariis 
rebus  a majoribus  constituti.  In  conclusionibus  enim  reliqui  omnes  faci- 
liores  sunt  apparatus  quam  lignorum  -,  sol  enim  facile  ante  inqrortatur, 
frumenta  publice  privatimque  expeditius  congeruntur,  et  si  desini  oleri- 
hus,  carne,  seu  leguminibus  defenditur:  aquae  fossuris  puteorum  et  de 
coeto  repentinis  tempestatibus  ex  tegulis  excipiuntur.  De  lignatione,  quae 
maxime  necessaria  est  ad  cibum  excoquendum,  dijjicilis  et  molesta  est 
apparano-,  quod  et  tarde  comportatur,  et  plus  consumitur.  In  eiusmodi 
temporibus  tunc  bae  ambulationes  aperiuntur,  et  mensur.-ie  tributim  sin- 
gutis  capitibus  designantur.  Ita  duas  res  egregias  bypaetbrae  ambulationes 
praestant,  unam  in  pace  salubritatis,  alteram  in  bello  salutis.  Ergo  bis 
rationibus  ambulationum  explicationes  non  solum  fiost  scenam  tbeatri,  sed 
etiam  omnium  deorum  templis  effectae,  magnas  civitatibus  praestare  pote- 
runt  utililates.  (Fitruv,  Lib.  V.  c,  9.) 
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vare  un  sicuro  ricovero  in  tempo  d’ improvvise  piogge  negli 
ambulacri  e nelle  altre  parti  cbe  erano  ricavate  nelle  sostru- 
zioni della  cavea , senza  dovere  passare  dietro  la  scena , 
ove  si  stabilisce  da  Vitruvio  doversi  porre  il  portico  a tale 
oggetto.  Nei  teatri  costrutti  alla  maniera  greca  erano  sif- 
fatti portici  più  necessarj , perche  la  cavea,  essendo  sca- 
vata nel  seno  di  qualche  elevazione  naturale,  non  presen- 
tava sotto  di  se  alcun  vuoto  da  potere  il  popolo  ripararsi 
dalie  intemperie;  ed  infatti  Vitruvio  citò  diversi  csempj  di 
tali  fabbricati  nei  paesi  dei  Greci,  mentre  un  solo  in  Roma 
ne  trovò-  Per  il  solo  uso  poi  di  esercitare  i cori,  al  quale 
oggetto  non  potevano  convenire  le  sostruzioni  ricavate  sotto 
la  cavea  nei  teatri  romani,  non  erano  necessarj  portici  di 
grande  estensione,  nè  con  verdure  nel  mezzo.  Onde  è che 
l’anzidetta  principale  propria  destinazione,  venendo  ristret- 
ta ad  uso  raro  e temporario,  accadeva  che  se  ne  servivano 
quelle  città,  le  quali  avevano  edificati  tali  portici  per  altri 
straordinarj  bisogni,  quali  erano  quei  di  servire  come  di 
magazzeni  per  contenere  viveri  in  tempo  di  assedj. 

Passando  poscia  ad  esaminare  l’architettura  di  siffatti 
portici,  faremo  osservare  primieramente  che  quei  di  Pom- 
peo doveano  sorpassare  in  vastità  e magnificenza  ogni  altro 
simile  fabbricato.  Stavano  questi  effettivamente  situati  die- 
tro la  scena,  ed  erano  composti  nel  d’intorno  con  un  dop- 
pio giro  di  colonne,  come  Vitruvio  prescrisse,  e come  si 
offre  delineato  nella  Tav.  CI.  Non  abbiamo  poi  sufficienti 
documenti  per  conoscere  se  le  colonne  esterne  erano  di 
differente  genere  delle  interne , come  pure  si  trova  da 
Vitruvio  prescritto;  oppure  se  erano  state  stabilite  con  una 
stessa  maniera.  Soltanto  vedendosi  designata  nelle  lapidi 
Capitoline,  risguardanti  questo  portico,  una  linea  lungo  la 
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fila  delle  colonne  interne  ed  il  plinto  sotto  le  basi,  mentre 
tale  plinto  venne  soppresso  nell’ indicazione  delle  colonne 
interne,  si  può  dedurre  che  queste  ultime  stassero  in  un 
piano  alquanto  più  sollevato  delle  prime.  Non  si  può  poi 
sapere  quale  fosse  il  motivo  che  obbligasse  di  dover  (are 
in  tali  partici  le  due  file  di  colonne  di  vario  genere 
come  venne  da  Vitruvio  prescritto  ; imperocché  tale  di- 
versità di  maniera,  in  un  medesimo  aspetto  di  edifizio, 
non  dovea  produrre  buon  effetto,  nè  esser  troppo  ragio- 
nevole. Abbiamo  osservato  nella  parte  dell'  architettura 
Greca,  che  di  tale  pratica  se  ne  trovano  esempj  nei  portici 
che  componevano  i propilei  dell’acropoli  di  Atene  e di 
Eieusi  precipuamente,  ove  mentre  le  colonne  esterne  erano 
doriche,  le  interne  poi  erano  joniche.  Nei  monumenti  pro- 
prj  romani  non  se  ne  rinvengono  sicuri  esempj  ; ed  il 
sovraindicato  portico  pomptejano  sembra  che  sia  stato 
intieramente  formato  con  colonne  corintie,  come  si  deduce 
da  alcuni  fusti  di  colonne  di  tal  genere  fatti  di  granito 
bigio,  ivi  rinvènuti,  che  dovevano  appartenere  alla  sua 
architettura.  La  distanza  poi  di  una  altezza  di  colonna  da 
stabilirsi  tra  le  colonne  esterne  e le  interne,  e tra  queste 
ed  il  muro  di  recinto,  sembra  che  dovesse  corrispondere 
con  esattezza  nel  medesimo  portico  pompejano,  per  quanto 
si  può  conoscere  dalle  indicazioni  che  ci  sono  rimaste. 
Oltre  lo  spazio , che  comportava  la  doppia  disposizione 
dei  portici,  erano  ancora  ricavati  nel  d'intorno  del  muro 
di  recinto  diversi  sfondi  rettangolari  onde  offrire  anche 
maggiori  comodi  a coloro  che  si  volevano  intrattenere  in 
luoghi  appartati.  Nel  lato  di  questo  stesso  portico  situato 
lungo  la  scena  vi  erano  spazj  anche  più  grandi  di  quei 
posti  negli  altri  lati;  e questi  si  erano  ivi  praticati  cvi- 
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(lentemente  onde  avere  luojjh!  più  ampj  per  addestrare  i 
cori , come  venne  prescritto  da  Vitruvio.  L’area  scoperta  , 
che  rimaneva  nel  mezzo  dei  giro  dei  medesimi  portici, 
era  divisa  in  due  parti  da  un'  altro  braccio  di  portico 
semplice  bensì,  ma  molto  spazioso;  e questo  doveva  ser- 
vire tanto  ad  uso  di  passeggio  coperto,  quanto  per  avere 
una  più  comoda  comunicazione  tra  i lati  minori  del  por- 
tico di  recinto.  Nelle  due  aree  scoperte,  che  stavano  ivi  rin- 
chiuse, erano  piantati  boschetti  di  verdura  ed  ornati  con 
fontane  e sculture  diverse,  come  ci  sono  dagli  antichi  scrit- 
tori rappresentati;  ed  intorno  ai  medesimi  doveano  essere 
evidentemente  i viali  che  servivano  di  passeggi  scoperti , 
come  sono  da  Vitruvio  designati.  Onde  è che  veramente 
questo  luogo  doveva  presentare  un’aspetto  di  amenità,  e 
magniGccnza  nel  tempo  stesso,  tanto  grande  quanto  mai  si 
può  immaginare.  Ed  infatti  sappiamo  dagli  antichi  scrittori 
che  non  serviva  per  solo  uso  di  ricovero  agli  spettatori  del 
prossimo  teatro  in  tempo  d’ improvvise  piogge,  ma  pure 
di  frequente  intrattenimento  a tutti  i Romani  che  si  dipor- 
tavano a sollevarsi  l’animo  col  passeggio. 

Dietro  la  scena  del  teatro  di  Marcello,  situato  a poca 
distanza  dal  |K>mpejnno  , stavano  pure  portici  : ma  assai 
più  ristretti,  ed  evidentemente  destinati  per  il  solo  servizio 
di  addestrare  i cori,  e per  gli  altri  apparccchj  necessarj  agli 
spettacoli  che  si  offrivano  sulla  scena,  Tav.  CIV  ; giacché, 
come  già  abbiamo  osservato,  il  popolo  poteva  trovare  un 
sicuro  e comodo  ricovero  negli  ambulacri  ricavati  nelle 
sostruzioni  della  cavea,  e nei  prossimi  portici  che  vi  erano. 
In  Pompei  stavano  i portici  a lato  e dietro  la  scena  del 
teatro,  perche  al  disotto  della  cavea  non  vi  erano  sostruzioni 
praticabili  per  servire  di  ricovero  al  popolo  in  tempo  d’in- 
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tempnrie,  Tav.  CX.  Questi  portici  dovevano  essere  desti- 
nati pure  ad  altro  uso;  ed  ansi  quei  situati  dietro  la  scena 
si  crede  che  servissero  non  solo  di  magazzeno  per  riporre 
viveri  in  tempo  di  assedj,  ma  pure  di  Continuo  alloggio 
alle  milizie  ivi  stanzionate.  Non  erano  però  doppj , come 
prescrisse  Vitruvio,  ma  in  ogni  paurte  formati  con  una  sola 
fila  di  colonne , e queste  tutte  con  eguale  ordinazione  sta- 
bilite. Dietro  la  scena  del  teatro  di  Ercolano  stava  eziandio 
un  portico  Tav.  CIX;  ma  pure  semplice  ed  evidentemente 
di  non  tanta  estenzione  quanto  quella  che  aveva  il  portico 
di  Pompeo.  Di  simili  esempj  se  ne  trovano  alcune  tracce  in 
altri  luoglii,  ma  di  minore  im(>ortanza  ed  anche  con  mi- 
nore eleganza  edificati  ; perchè  si  conoscono  essere  stati 
composti  solo  da  poche  colonne  disposte  lungo  la  scena. 

In  Roma  poi  vicino  ai  teatri  eranvi  (>ortici  separati 
e disposti  intorno  agli  edifizj  sacri,  i quali  anche  più  am- 
piamente potevano  supplire  ai  sudditi  bisogni.  Imperocché 
a lato  del  sovraindicato  portico  poinpejano  altro  portico 
stava  aggiunto  e formato  con  cento  colonne,  perciò  deno- 
minato Uecatonsylon.  Era  il  medesimo  doppio,  come  pre- 
S(7Ìsse  Vitrnvio,  e con  la  fila  delle  colonne  interne  elevate 
su  di  un  piano  rialzato  con  uno  scalino,  come  si  conosce 
dalle  lapidi  capitoline,  su  cui  si  trova  tracciata  una  parte 
del  suo  piantato.  Dalla  parte  opposta  delle  fabbriche  poin- 
pejane  stava  quel  grande  portico  edificato  primieramente  da 
Cn.  Ottavio , allorché  si  celebrò  il  trionfo  per  la  vittoria 
navale  riportata  combattendo  contro  il  re  Perseo;  e quindi 
per  essere  stato  distrutto  da  un  incendio,  fu  riedificato  da 
Augusto,  al  quale  egli  conservò  il  nome  di  Ottavio. Ci  viene 
indicato  essere  stato  doppio,  come  stabiliva  Vitruvio , ed 
ornato  con  capitelli  di  bronza  posti  sulle  colonne,  percui  si 
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distingueva  col  soprannome  di  Corintio  (41).  Ora  di  questo 
portico  avanzano  nessuno  tracce,  contuttociò  abbiamo  po- 
tuto stabilire  la  sua  struttura  e disposizione  nel  modo  che  si 
designa  nella  Tav.  CVIII.  N.  XLT.  In  continuazione  di  que- 
sto portico,  andando  verso  il  Campidoglio,  si  trovava  quello 
di  Filippo  che  doveva  corrispondere  precisamente  dietro  la 
scena  del  teatro  di  Balbo  Tav.  CVIll.N.XLIV.  Rimangono 
tuttora  di  questo  portico  diversi  avanzi , e di  più  ne  rima- 
nevano tre  secoli  addietro,  di  modo  che,  con  le  cognizioni 
che  ivi  si  rinvengono,  e con  quelle  che  ci  furono  traman- 
date, si  può  stabilire  con  qualche  evidenza  la  intera  sua 
architettura.  Vicino  al  teatro  di  Marcello  corrispondeva 
il  portico  di  Ottavia,  collocato  intorno  ai  due  tempj  di  Me- 
tello; e parimenti  di  questo  sussistono  ragguardevoli  resti, 
dai  quali  si  viene  a conoscere  che  era  disposto  nel  modo 
indicato  nella  Tav.  CVllI.  N.  XII.  Altri  portici  di  minore 
grandezza  si  trovavano  a poca  distanza  dai  medesimi  tea- 
tri, in  modo  che  doveano  offrire  quanti  comodi  si  potevano 
desiderare.  Veramente  ammirabile  doveva  essere  la  località 
in  cui  esistevano  i tre  sovraindicati  teatri  di  Pompeo,  di 
Marcello  e di  fialbo,  con  tutti  que'molti  nobili  portici  che  ne 
accrescevano  rornamento,  come  in  particolare  si  trovano 
indicati  nella  descrizione  del  campo  Marzio  che  abbiamo 
da  Strabono.  Ed  è per  offrire  una  più  distinta  idea  di  quan- 
to si  possa  meglio  ora  conoscere  dalle  tracce  superstiti,  che 
si  è delineata  nella  Tav.  CVIII  la  disposizione  di  tale  parte 
del  campo  Marzio,  in  cui  stavano  eretti  i detti  tre  teatri. 
Esempio  sicuramente  più  nobile  e più  maestoso  di  una 

(41  ) Plin.  Bist,  Uh,  XXXIV*  c*  3.  e Pesto  netta  voce  Octaviae, 

NelU  iscrizione  Ancirana  fra  le  opere  falle  da  Augusto  si  legge  pure  avere  egli 
rìedificaU)  questo  portico,  ed  avervi  conservato  il  nome  di  Ottavio. 
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unione  di  tanti  imponenti  e nel  tempo  stesso  ameni  edifìz), 
non  si  avrebbe  [lointo  trovare  negli  altri  paesi  che  Furono 
soggetti  all'  impero  romano,  nè  forse  si  potrebbe  eseguire 
da  altra  potente  nazione. 

L’architettura  dei  sovraindìcati  portici  particolari  era 
di  varia  specie;  poiché  si  rinvengono  alcuni  di  essi  essere 
stati  formati  con  colonne,  ed  altri  con  archi.  Con  colonne 
era  edificato  il  portico  di  Ottavia  situato  intorno  ai  tempj 
di  Metello;  e si  vedono  queste,  dai  resti  che  avanzano,  es- 
sere state  ordinate  sulla  maniera  corintia.  Negl'ingressi 
principali  dell’area  cinta  da  questo  portico  erano  colonne 
di  maggior  altezza,  le  quali  componevano  una  specie  di 
propileo.  Parimenti  con  colonne  dovea  essere  stato  edifi- 
cato il  portico  di  Cn.  Ottavio , situato  vicino  al  teatro 
di  Pompeo;  poiché  aveva  capitelli  di  bronzo,  dai  quali 
n’era  derivato  il  nome  di  Corintio.  Con  archi  poi  cono- 
sciamo dalle  rovine  superstiti  essere  stato  edificato  il  por- 
tico detto  di  Filippo  corrispondente  dietro  la  scena  del 
teatro  di  Balbo;  ed  era  questo  di  doppio  giro  di  archi,  con 
scale  e grandi  nicchie  nel  mezzo.  S’innalzava  tale  portico  a 
due  ordini,  avendo  il  piano  superiore  archi  più  piccoli  ed 
eguali  in  larghezza  alla  metà  degl’inferiori,  onde  nel  mezzo 
di  questi  vi  corrispondeva  sopra  un  pilastro,  come  viene 
disegnato  nella  Tav.  CXI.  Questo  genere  di  architettura 
però  doveva  essere  solo  comune  con  pochi  altri  monu- 
menti eretti  dagli  antichi  mentre  ancor  prosperavano  le 
arti.  Di  altro  portico  eretto  con  migliore  architettura  ad 
arcuazionì  se  ne  rinvengono  avanzi  d’incontro  al  teatro  di 
Marcello  verso  il  luogo,  in  cui  stava  la  porta  Carmentale, 
come  si  trova  indicato  nella  stessa  Tav.  CVIll.  N.  IX.  Ma 
di  questo  portico  sussistono  soltanto  pochi  resti  del  primo 
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ordine,  e si  vede  essere  stnlo  adornato  con  colonne  e cor- 
niciamenti  di  buona  maniera  dorica  romana.  Nella  p-irte 
deir  Intcrmonzio  capitolino  , che  risguardava  il  foro  Ro- 
mano, esistono  ragguardevoli  avanzi  di  altro  portico  eretto 
nei  più  antichi  tempi,  il  quale  doveva  essere  stato  formato 
pure  ad  archi  c con  due  piani;  il  primo  di  essi  si  vede  chia- 
ramente essere  stato  adornato  con  mezze  colonne  doriche; 
ed  il  secondo  dovea  evidentemente  essere  decorato  con  la 
maniera  jonica , e nel  modo  che  si  esibisce  delineato  nella 
Tav.  XIX  per  quella  parte  che  corrispondeva  dietro  al 
tempio  di  Giove  Tonante.  Di  un  portico  fatto  ad  archi  di 
assai  maggiore  estensione  di  tutti  i sovraindicati,  esistono 
diversi  avanzi  lungo  quella  parte  della  moderna  via  del 
Corso,  che  corrispondeva  al  di  sopra  del  piano  dell'antica 
via  Lata;  c sembrano  avere  essi  appartenuto  a quel  por- 
tico proposto  da  Appio  e da  Cicerone  a costruirsi  lungo  i 
Septi,  il  quale  si  estendeva  mille  piedi,  ed  era  distinto 
coi  nome  di  Giulio,  come  lo  erano  i prossimi  Septi.  Si  co- 
nosce dai  medesimi  avanzi  essere  stato  formato  da  sette 
ambulacri  arcuati,  i quali,  se  non  si  estendevano  precisa- 
mente  alla  indicata  misura  di  mille  piedi  , non  di  molto 
dovevano  restare  inferiori.  Un’ojjcra  veramente  grande  ve- 
nivano a comporre  tali  ambulacri,  e nel  tempo  stesso  della 
maggior  solidità.  Dovevano  servire  pure  i medesimi  per  uso 
di  ricovero  al  popolo  in  caso  di  qualche  improvvisa  piog- 
gia, che  poteva  cadere  mentre  si  celebravano  gli  spettacoli 
nel  recinto  dei  Septi,  come  si  soleva  alcune  volte  praticare 
dagli  antichi,  quando  gli  editizj , a tal’  uso  destinali,  non 
bastavano  a contenere  la  moltitudine. 

Di  altro  grandissimo  portico,  ma  però  formato  con  co- 
lonne isolate  , ne  sussistono  ragguardevoli  avanzi  in  Pal- 
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mira,  il  quale  traversando  evidentemente  tutta  la  lungherj'.a 
della  città,  andava  a terminare  vicino  al  recinto  del  tempio 
del  Sole.  Era  il  medesimo  formato  da  quattro  file  di  co- 
lonne corintie,  ed  interrotto  nei  luoghi,  che  abbisognavano 
ampj  trapassi  , da  grandi  archi  , come  si  offre  delineato 
nella  Tav.  GXII.  L’aspetto  che  offriva  questo  portico  in  uno 
dei  luoghi,  che  era  separato  dai  detti  grandi  archi,  si  rap- 
presenta delineato  nella  Tavola  CXIII;  ed  era  veramente 
decorato  con  somma  magnificenza  ed  anche  eccessiva  quan- 
tità di  ornamenti.  Ivi  rimangono  poi  resti  di  un  piccolo 
portico,  che  racchiudeva  nel  mezzo  una  basilica.  Offriva 
questo  un’esempio  forse  unico  nel  suo  genere  che  ci  sia  ri- 
masto, il  quale  dovea  essere  di  molta  comodità,  e nel  tempo 
istesso  di  ameno  aspetto.  Si  offre  questo  importante  monu- 
mento delineato  nella  Tav.  CXIV. 

Da  tutte  queste  notizie  si  può  raccogliere  essere  stata 
l’architettura  dei  portici  degli  antichi  Romani  stabilita  in 
differente  modo  ed  in  assai  differenti  dimenzioni.  Quei  por- 
tici che  erano  formati  con  colonne,  avevano  proporzioni 
più  svelte  di  quelle  che  si  solevano  impiegare  nelle  ordina- 
zioni proprie  degli  edifizj  sacri;  ed  i loro  intercolunnj  si 
eguagliavano  dalle  tre  alle  quattro  grossezze  di  colonne,  di 
modo  che  su  tali  colonne  si  potevano  porre  soltanto  leggeri 
sopraornati  . La  maniera  più  comunemente  impiegata  in 
questi  edifizj  era  la  corintia  per  essere  quella  che  era  dive- 
nuta la  più  comune  presso  i Romani.  Quei  portici  poi , 
che  erano  formati  ad  archi,  si  decoravano  in  modo  assai 
simile  a quanto  si  soleva  praticare  nel  decorare  il  giro 
esterno  dei  sovraindicati  teatri.  Le  colonne  erano  incor|)o- 
rate  comunemente  nel  mezzo  delle  pile  per  circa  la  terza 
parte  della  loro  grossezza,  come  nel  portico  capitolino:  ed 
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alcune  peranche  distaccate  afTatto,  come  nel  sovraindicato 
portico  di  Filippo.  Gli  archi  si  elevavano  circa  a due  volte 
quanto  erano  larghi,  ed  erano  decorati  nelle  imposte  con 
piccole  cornici  proprie.  La  decorazione  di  sifTatti  portici 
sembra  essere  stata  più  soventi  ordinata  colla  maniera  do- 
rica, allorché  questi  si  elevavano  ad  un  sol  piano;  ma  es- 
sendovi sovrapposti  altri  piani,  si  passava  dalla  dorica  alia 
jonica,  ed  a'Ia  corintia  , ed  anche  dalla  dorica  alla  corin- 
tia , come  si  vede  praticato  nei  citato  esempio  del  portico 
di  Filippo. 

Considerando  poi  i medesimi  portici  nella  loro  prin- 
cipale disposizione,  si  possono  classilicare  in  due  dilTerenti 
negeri;  cioè  comprendendo  nell’uno  tutti  quei  che  erano 
composti  di  un  sol  braccio  si  semplice,  e si  a più  file  di 
ambulacri,  e nell’altro  quei  che  si  componevano  con  più 
bracci  racchiudendo  nel  mezzo  arce  scoperte.  Tra  gli  csem- 
pj  citati  i portici  di  Pompeo,  di  Ottavia,  e di  Pompei  appar- 
tengono al  primo  genere,  ed  al  secondo  il  portico  di  cento 
colonne  situalo  vicino  al  teatro  di  Pompeo,  quei  di  Cn.  Ot- 
tavio , c di  Filippo,  quello  che  corrispondeva  vicino  alla 
porta  Carmentalc,  il  Giulio  situato  vicino  ai  Septi,  e quello 
di  Paimira.  In  modo  poi  assai  più  grandioso  di  tutti  i sopra- 
indicati  portici  doveva  esser  composto  quello  che  Gordiano 
aveva  ideato  <li  costruire  nel  campo  Marzio  a’piedi  del  colle 
degli  Orti, del  quale  ne  riferiremo  la  descrizione,  che  abbia- 
mo da  Capitolino,  perchè  ci  serve  per  meglio  conoscere  con 
quale  sontuosità  ediBcavano  gli  antichi  questi  edilìzj,  quan- 
tunque di  questo  non  si  abbia  aleuna  notizia  che  contesti 
essere  stato  cflcttivamente  costrutto.  Doveva  estendersi  tale 
portico  mille  piedi  di  lunghezza  nei  due  lati  maggiori,  e nei 
minori  cinquecento  piedi,  racchiudendo  nel  mezzo  un’area 
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scoperta,  nella  quale  dovevano  essere  disposti  boschetti  di 
lauro,  mirto  e bussolo.  Nel  mezzo  ci  venne  indicato  dovervi 
essere  un  lastricato  di  pietre,  con  nei  lati  piccole  colonne  e 
statuette,  che  si  doveva  estendere  in  tutta  la  lunghezza  del 
portico  di  mille  piedi,  ed  era  destinato  per  il  passeggio. 
In  una  estremitk  del  medesimo  doveva  essere  una  basilica 
lunga  cinquecento  piedi.  Aveva  inoltre  Gordiano  stabilito 
di  fare,  dopo  la  detta  basilica,  alcune  terme  per  l'estate  di-> 
stinte  col  di  lui  nome  con  un  boschetto  ed  un  portico.  Però 
tutta  Parca,  che  era  stata  destinata  per  questo  fabbricato,  si 
vedeva  sino  dai  tempi  antichi  già  occupata  da  possedimenti, 
orti  ed  edifizj  privati  (42).  Un’altro  grande  portico  aveva 
divisato  d'innalzareGallieno  lungo  la  via  Flaminia,  il  quale 
doveva  giungere  sino  al  ponte  Milvio,  ed  essere  tctrastico, 
0 secondo  altra  opinione  pentastico,  di  modo  che  il  primo 
ordine  dovea  avere  pile  ed  avanti  a queste  colonne  con  sta- 
tue, il  secondo  ed  il  terzo  ordine  successivamente  disposti 
in  distanza  di  quattro  colonne  (43).  Da  questa  descrizione 
conosciamo  che  tctrastici  si  dicevano  dagli  antichi  i por- 

(42)  InstUuerat  porticum  in  Campo  Afarfio  sub  coffe  peàum  rm7/e,  ita 
ut  ab  aitera  parte  aeque  mille  pedumporticusjieret^  atque  inter  easpateret 
spatium pedum  quingentorum\  cuius  spatii  hinr  atque  inde  viridaria  essent 
lauro^  myrto  et  buso  frequentata»  Medium  vero  lithostrotum  bre%*ibus  co* 
ìumnis  altrinsceus  positis^  et  sigiltis  per  pedes  mille\  quod  esset  deambu* 
iatorium^  ita  ut  in  capite  basilica  esset  pedum  quingentorum.  Cogitavtral 
praeterea  cum  Mysitheo^  ut  post  hnsilicam^  thermas  aestivas  sui  nominis 
faceret%  ita  ut  hyemales  in  principio  porticus  poneret^  et  suo  usui  essent  vel 
viridaria  vel  porticus»  Sed  haec  omnia  nunc  privaiorum  et  possessionibut 
et  horiis^  et  aedifeiis  occupata  sunt»  (Capitolino  in  Gordiano  terso») 

(4.^)  Porticum  Flaminiam  usque  ad  Pontem  Mtlvium  et  ipse  jtarave-^ 
rat  ducere  ita  ut  tefrastiche  feret^  ut  autem  (dii  dicunt  prntastiche,  ila  ut 
primus  ordo  pilas  haberet  « et  ante  se  columnas  cum  statuis  : secundus  et 
teriius,et  deinceps  dia  rteeafituvcolumnas»  (Treb,  Pollione  nei  due  Callieni) 
Questo  portico  doveva  avere  prìocipio  ove  terminava  la  via  Lata. 


Digitized  by  Google 


5»4  ARCIIITETTrnA  ROMANA.  PARTE  II- 
lici  composti  di  quattro  file  di  ambulacri,  pcntastici  quei 
di  cinque,  e cosi  proporzione.  Questo  portico  apparteneva 
al  primo  sovraindicato  genere,  mentre  quello  di  Gordiano 
spettava  al  secondo.  Altre  descrizioni  di  simili  cdifìzj,  al>- 
biamo  dagli  antichi  scrittori,  ma  essendo  esse  di  minore  im- 
portanza tralasccremo  d’indicarle.  Pertanto  conchiuderemo 
col  dire  che  componevano  i portici  una  delle  principali 
classi  degli  edifizj  che  solevano  edificare  gli  antichi  e 
destinare  ad  uso  pubblico. 

Di  altra  specie  di  portici  architettati  in  modo  diffe- 
rente dai  sopraindicati  abbiamo  notizie  che  facevano  uso 
gli  antichi  Romani,  ed  erano  quei  che  essi  dicevano  crjr- 
ptae,  deducendo  questa  denominazione  dalla  voce  greca 
Kpvma,nascondoi  perchè  precisamente  erano  chiusi  in  tutto 
il  d'intorno,  e quasi  nascondevano  coloro  che  ivi  s’intrat- 
tenevano. Si  divevano  pure , cr/ptae  porticut  , come  per 
denotare  più  chiaramente  che  erano  portici  chiusi.  Gli  an- 
tichi se  ne  servirono  per  ricoverarsi  sì  dal  grande  calore, 
e sì  dal  troppo  freddo  ; e quei  che  si  destinavano  per 
pubblico  uso  dovevano  essere  egualmente  spaziosi  degl’in- 
dicati  portici  aperti.  Plinio  il  giovine  ampiamente  uno  ne 
descrisse  che  esisteva  nella  sua  villa  Laurcntiana,  e che  si 
doveva  considerare  come  un  pubblico  edifizìo.  Aveva  fine- 
stre dail’una  e dall’altra  parte,  che  si  chiudevano  e si  apri- 
vano quando  si  voleva  riparare  il  luogo  dall’  intemperie  o 
darvi  aria  (44).  Erano  adunque  questi  portici  formati  a 
guisa  di  semplici  corridori  con  finestre  nelle  pareti  e volte 

(44>  trine  Cripto  porticus  prope  pubUci  operis  extenditur.  Vtrinque 
Jenestrae  a mari  plures,  ah  horto  singulae  et  alternis paueiores.  Eoe  quum 
terenus  dies  et  immotus  aer  omnes,  quum  hinc  vel  inde  ventus  inquietai  , 
qua  venti  quietcual  line  injura  paient.  ^Ptin.  Sec.  Uh.  II.  Epiit.  17.) 
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al  disopra, e che  si  estendevano  o semplicemente  in  una  sola 
direzione,  o componevano  un  recinto  quudranj^olare,  rac- 
chiudendo nel  mezzo  giardini  o boschi,  come  nel  descritto 
secondo  genere  dei  portici  aperti.  Vicino  al  teatro  di  Balbo 
nel  campo  Marzio  abbiamo  cognizione  che  vi  fosse  un  por* 
tico  di  tale  specie,  e perciò  si  diceva  crypta  Balbi.  Benché 
non  ci  rimanga  alcun  resto,  abbiamo  però  potuto  stabilire 
la  posizione  e la  forma  che  doveva  avere  questo  edifizio 
nella  Tav.  CVIII.  N.  XLIII.  Ma  più  palesemente  se  ne  rin- 
viene un  esempio  tuttora  esistente  in  Pompei  nell’edifizio 
di  Eumachia,  in  cui  si  trovava  unito  alla  cripta  un  portico 
ed  un  calcidico  Tav.  XCI.  N.  II.  Tale  cripta  si  vede  ivi 
essere  stata  formata  da  un  ambulacro  chiuso  che  girava  in- 
torno a tre  lati  dell’edifizio  medesimo.  Di  un  altra  cripta 
si  ha  indicazione  da  un'antica  iscrizione  che  esisteva  in 
Pompei , unitamente  al  tribunale  ed  al  teatro  fabbricato 
dai  due  Cleoni.  (45)  Parimenti  a Capua  si  trovano  rag- 
guardevoli tracce  di  una  cripta  quasi  simile  a quella  di  Eu- 
machia, ma  di  maggior  vastità.  Come  circa  simile  alla  me- 
desima doveva  essere  una  cripta  indicata  in  una  iscrizione 
rinvenuta  nelle  Spagne,  perchè  si  dice  unita  ad  un  por- 
tico (46).  Intorno  a quelle  cripte  che  esistevano  nelle  case  di 

(45)  tt.  M.  BOLCONt  . BTTVS  . BT  . CBLBB 

CBTPTAM  . TRIBVrUL  . THIATRVM  . • . P . 

AD  . DlCVt  • COLO. 

(46)  Murai.  Thet^  veU  Inser»  InsU  4.  ) Da  un' altra  iscrizione  antica  si 
conosce  esservi  state  persone  destinate  al  mantenimeoto  dell*  ordine  io  tali 
cripte  , che  erano  dette  perciò  criptari.  ( Memorie  delt  Aecad.  di  Francia 
Voi.  Xìll.) 
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campagna  (lei  Romani,  delle  quali  nc  abbiamo  particolari 
descrizioni  negli  scritti  degli  antichi , ne  parleremo  desi- 
gnando la  disposizione  della  villa  tiburtina  di  Adriano,  ove 
se  nc  rinvengono  alcuni  ancora  ben  conservati,  che  com- 
ponevano un  ampio  portico  chiuso  di  tale  specie,  il  quale 
racchiudeva  nel  mezzo  un  grande  spazio  destinato  evidente- 
mente a contenere  quei  boschetti  che  rappresentavano  gli 
Elisi  nominati  da  Sparziano  nella  vita  di  Adriano.  In  com- 
pimento di  queste  nozioni  sulle  cripte  degli  antichi  in 
generale,  faremo  conoscere  che  dovevano  essere  più  comu- 
nemente praticati  nella  stagione  estiva  che  nell' inverno, 
onde  ricoverarsi  dal  calore;  ed  infatti  si  trovano  essere 
stati  soventi  impiegate  nelle  ville.  Erano  però  costrutte 
pure  soventi  entro  le  citta  ed  in  particolare  vicino  ai  tea- 
tri, come  si  è dimostrato  colle  notizie  poc’anzi  citate,  e 
come  vedesi  indicato  da  Svetonio  nella  vita  di  Caligola  (47). 
Si  conoscono  inoltre  suU'autorità  di  Varrone  avere  alcune 
di  tali  cripte  i pavimenti  coperti  di  arena  per  maggior 
comodo  di  coloro  che  vi  caminavano  sopra  (48).  Così  con 
queste  osservazioni  porremmo  termine  ai  nostri  ragiona- 
menti fatti  intorno  Tarchitettura  dei  teatri  e portici  di  diver- 
so genere. 


(47)  Ciun  in  crypia , per  quam  transeuntium  eroi  putrì  nobilet  ex 
jisia  ad  edendas  in  scena  operas  praepararentur,  (Sveton.  in  Calig,  c.  58.) 

(48)  ffon  videi  in  magnit  peristyliis,  qui  cryplas  domi  non  AabenI , 
sabuìum  iacere  a pariete  ut  in  cryptii  , ubi  ambulare  potsint  t ^f'drront 
preuo  Nonio  C.  il.  766.) 


Digilized  by  Google 


ARCHITETTURA  ROMATTA-  PARTE  II.  397 


CAPITOLO  vn. 

anfiteatri 

jN^ei  tempi  più  antichi  i giuochi  dei  gladiatori  si  esibivano 
in  Roma  e nelle  città  d’Italia  nei  fori,  e perciò  si  solevano 
fare  questi  spaziosi  e circondati  aH'intorno  da  portici  con 
larghi  intercolunnj  , onde  il  popolo  potesse  ivi  trovare 
comodi  per  godere  lo  spettacolo,come  Vitruvio  chiaramente 
ci  fece  conoscere  (I).  Laonde  da  questa  notizia  con  certezza 
si  può  dedurre  che,  se  erano  stati  in  Italia  da  antico  tempo 
stabiliti  i giuochi  dei  gladiatori,  non  eransi  poi  apposi- 
tamente eretti  edifizj  destinati  a tale  uso  ; c questa  circo- 
stanza ci  servirà  di  base  per  rinvenire  l'epoca  più  precisa 
in  cui  furono  primieramente  introdotti  gli  anfiteatri  presso 
i Romani.  Noi  non  staremo  a rintracciare  quale  fosse  la 
vera  origine  dei  combattimenti  dei  gladiatori,  perchè  ciò 
non  spetta  al  nostro  scopo;  ma  osserveremo  che  il  primo 
spettacolo  di  tale  genere  esibito  in  Roma  fu  dato  nel  foro 
Boario,  mentre  erano  consoli  Appio  Claudio  e M. Fulvio,  ed 
allorché  M.  e D.  Bruti  vollero  onorare  i funerali  del  loro 
padre  (2).  Si  sarebbero  per  più  lungo  tempo  continuati  a 
celebrare  i detti  giuochi  nei  fori,  se  non  si  fossero  introdotti 
quei  delle  bere,  per  i quali  abbisognava  necessariamente 
un  luogo  chiuso  nel  d’intorno;  perchè  non  potessero  eva- 


(1)  Italiaeverc  tirbibus  non  eadem  est  ratione  Jaciendum^ideo  quod 
a maiorihus  consuetudo  tradita  est^  gladiatoria  munera  in  foro  dori,  ìgitur 
circum  spectacula  spatiosora  intercolumnia  distribuantur,(f^itr,  Lib.f^,c.^.) 

(2)  Gladiatorum  munus  primum  Bomae  datum  est  in  foro  Boario  Àp. 
CÌ€Uidio*  M*  Fulvio  eoss.  Dederunt  M*  et  D,  Bruti%funebri  memoria patris 
cinerei  honorando.  {Valer,  Massimo.  Liber  il.  c.  5*  Livio  Epis.  Lib,  XVI.) 
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dersi  le  fiere,  e fossero  gli  spettatori  al  sicuro  dagl’  insulti 
di  queste.  Così  prima  che  si  costruissero  appositamente  an> 
fiteatri  si  esibivano  in  Roma  questi  spettacoli  nel  circo  , 
come  ne  abbiamo  diverse  notizie  dagli  antichi  scrittori,  ed 
in  particolare  da  Livio,  da  Dione,  da  Plinio,  da  Svetonio 
e da  Plutarco,  i quali  ci  descrivono  gli  spettacoli  atletici, 
e le  cacce  delle  fiere  che  furono  esibiti  da  Marco  Fulvio, 
e da  Marco  Scauro,  essendo  essi  edili  di  Roma,  da  Pompeo 
nel  celebrare  la  dedicazione  del  suo  teatro,  e da  Cesare 
nell'  occasione  che  si  solennizzarono  le  feste  per  i di  lui 
trionfi,  nella  quale  circostanza  si  narra  che  fu  stabilito  nel 
circo  l'euripo  per  impedire  che  gli  elefanti  potessero  rivol- 
gersi contro  il  popolo,  e furono  levate  le  mete,  perchè  oc- 
cultavano la  veduta  dello  spettacolo  ivi  straordinariamente 
esibito  (3).  Però  troviamo  indicato  da  Dione  che  lo  stesso 
Cesare  aveva  pure  nel  medesimo  tempo  fatto  edificare 
espressamente  per  le  cacce  delle  fiere  un  teatro  cacciatorio 
di  legno,  che  fu  anche  chiamato  anfiteatro,  perchè  aveva 
sedili  tutto  aH’intorno  e non  vi  era  la  scena.  Onde  poscia 
i Latini  distinsero  tali  edifizj  col  nome  di  anfiteatro,  am~ 
pAztAeatrum, per  riguardo  alla  forma, e di  teatrocacciatorio, 
theatrum  venatorium,  per  riguardo  al  genere  degli  spetta- 
coli (4).  È questo  il  primo  esempio  di  anfiteatro  che  si  co- 

(5)  Circeniibut,  ipatioCirci ab  utraque parte producto,  et  in  gjrrumeu- 
ripo  addito,  quadrigatbigasque  et  equos  detultorios  agitaverunt  nobilisti- 
mi  iuvenes.  Troiam  luiit  tarma  duplex,  maiorum  minorumque  puerorum. 
y inaliones  aditaeper  dies  quinque  ae  novitsime  pugna  divisa  in  duasacies: 
quingrnts  peditus  elepbantis  vicenis  , tricenis  equitibus  bine  et  inde  com- 
miisis.  Nam  quo  laxius  Jimicaretur  tublatae  metae  , inque  earum  tocum 
bina  castra  ex  adverto  constituta  eranl.  (Svetan.  ia  Cesare  e.  39.) 

(4)  Biarpuy  ti  xwvymxdv  tx|S<ù7Ci(,  i xni  'AjifiMciTpoy  tx  toù  rifut 
Upai  lem  nvA(  ixuv  itpoatpp^'  (Dione.L.XLIIIx.72.)  La  denomiuaiioDe  di 
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nosca  essersi  formato  dai  Romani;  e Dione  ne  spiega  chia- 
ramente la  provenienza  del  nome  nell’  indicare  che  fu 
espressamente  destinato  per  le  cacce  delle  Bere:  ma  doveva 
consistere  ancora  soltanto  in  una  semplice  macchina  di 
legno  evidentemente  composta  nel  modo  assai  simile  a 
quei  teatri  che  per  uso  momentaneo  si  solevano  innalzare 
in  Roma  prima  della  costruzione  dei  teatri  stabili.  Sembra 
che  l’idea  di  formare  questo  primo  anfiteatro  si  sia  derivata 
da  quella  altra  grande  macchina  ; che  aveva  poco  tempo 
avanti  innalzata  in  Roma  G.  Ciirionc  per  celebrare  i fune- 
rali dei  suo  estinto  padre  ; poiché  si  adattava  nelle  sue 
variazioni  alla  forma  di  anfiteatro,  ed  era  stato  da  lui  in- 
ventata |>er  superare  quanto  aveva  fatto  M.  Scauro  nella 
costruzione  del  suo  teatro  temporario,  come  da  Plinio  si 
trova  designato.  Si  componeva  la  macchina  di  Curione  di 
due  amplissimi  teatri  di  legno,  sospesi  sopra  cordini,  ed 
equilibrati  in  modo,  che  in  essi  si  potevano  nel  mattino 
rappresentare  spettacoli  scenici  in  senso  contrario  tra  loro, 
e senza  che  le  scene  fossero  visibili  amendue  dalla  stessa 
cavea,  nè  lo  spettacolo  fosse  distolto;  di  repente  poi  si  Ri- 
cevano girare  i teatri  uno  contro  l’altro,  e tolti  i tavolati 
delle  scene,  si  congiungevano  le  estremità,  e si  componeva 
un’anfiteatro,  nel  quale  il  giorno  si  offrivano  i giuochi  dei 
gladiatori  al  popolo  Romano  ivi  disposto  all’  intorno  (5). 


'AjtfSicnfOit  li  allribuivi  pure  in  lingui  Greca  ad  un  luogo  circoodato  inlomo 
da  ledili  o da  portici,  come  li  trova  indicato  da  Oioniiìo  il  circo  ed  il  portico 
llabiliti  priniieramente  dai  Tarquinj  in  Roma  riv  'ApfcNarfOv  amóipefm.  e 
eréav  'ApfiUarpev  Ma  nel  seguilo  colla  aisolula  denominaziooe  di  anfiteatro 
li  loleva  distinguere  l'edifizio,  che  era  tutl'intorno  circondato  da  sedili,  e de- 
itìuato  per  le  cacce  delle  fiere  e per  i giuochi  gladiatori. 

(5)  G.  Curio,  qui  bello  civili  in  CaeMorianit parlibus  obiiti/unebri pa- 
tri j muaere,  quum  opibui  vpparatuque  non  postel  superare  Scout  


400  ARCHITETTURA  ROMANA.  PARTE  U- 
Laonde  è da  credere  che  soltanto  con  questa  invensione  si 
Tenne  a stabilire  la  forma  anfìteatrale , che  per  l’ avanti 
non  si  conosceva.  Cesare  poscia  in  modo  più  deciso  dovette 
stabilire  siffatta  forma  anfìteatrale  colla  erezione  dell’anzi- 
detta  altra  macchina  di  legno  destinata  espressamente  a 
rappresentare  gli  spettacoli  delle  cacce  delle  fìere.  Quindi 
è che  possiamo  conchiudere  con  evidenza  avere  questo  ge- 
nere di  edifìzj  avuta  decisamente  origine  in  Roma  , come 
abbiam  dimostrato  nella  prima  parte  di  quest'opera.  Impe- 
rocché non  si  hanno  certe  notizie  che  si  sieno  formati  alcuni 
altri  anfiteatri,  ben  anche  in  legno,  nelle  altre  citta  in  cui 
si  solevano  celebrare  siffatti  spettacoli.  É vero  che  Vitruvio, 
designando  le  diverse  situazioni  dei  tempj  , indicava  che 
ad  Ercole,  quando  non  vi  fossero  stati  né  ginnasj  né  anfi- 
teatri, si  doveano  consacrare  i tempj  vicino  al  circo  : (6) 
ma  sembra  che  una  tale  circostanza  si  riferisse  o ai  teatri  in 
generale,  o a quegli  anfiteatri  che  s'  innalzavano  per  uso 
temporario  ad  imitazione  di  quello  di  Cesare  sovraindicato 
eretto  nel  tempo  che  Vitruvio  scriveva  i suoi  precetti;  poi- 
ché in  nessun  altro  luogo  poi  non  fa  egli  menzione  di  tale 
genere  di  edifìzj  ; mentre  sicuramente  ne  avrebbe  su  di 


fngenio  ergo  utendum fuil\ operae pretium  est  scire  quid  invenerir,  et  gau- 
dere  moribus  nostris,  oc  nostro  modo  nos  vocare  maiores.  Theatra  duo  tu- 
xta  fecit  amplissima  e Ugno,  cardinum  singulorum  versatili  suspense  libra- 
mento, in  quibus  utrisque  antemeridiano  ludorum  spectaculo  edito  inter  se 
se  aversis , ne  invicem  obstreporent  seenne  ; repente  cireumactis  ut  contea 
starent,  postremo  iam  die  discendentibus  tabulis  et  cornibus  in  se  coeun- 
tibusfaciebat  ampbitheatrum,et  gladiatorum  spectacula  edebat  ipsum  ma- 
gie auctoralum  populum  Romaniun  circumferens.  (Plinio  Histor.  Nalur. 
Lib.  XXXri.  c.  24.) 

(6)  Herculi,  in  quibus  civitalibus  non  sunt  gymnasia,  ncque  amphy- 
thealra,  ad  eircum.  (f'itruv.  IJb.  I.  c.  7.) 
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casi  lasciati  insegnamenti,  se  gik  fosse  stata  stabilita  con 
opera  muraria  la  loro  costruzione.  D’altronde  indicava  lo 
stesso  scrittore  essere  consuetudine  delle  città  d'Italia  di 
esibire  i giuochi  dei  gladiatori  nei  fori,  e ne  prescriveva 
perciò  la  forma  che  si  doveva  dare  a questi,  come  abbiamo 
poc’anzi  dimostrata,  la  quale  prescrizione  sarebbe  riescila 
inutile  , se  già  fosse  stato  introdotto  l’uso  degli  anfiteatri. 
Inoltre  si  conosce  da  Cicerone  in  particolare  che  al  suo 
tempo  i pubblici  spettacoli  si  solevano  fare  solo  nel  teatro 
o nel  circo  (7). 

Statilio  Tauro  fu  il  primo,  che  ad  insinuazione  di 
Augusto  edificò  a proprie  spese  nel  campo  Marzio  un  tea- 
tro cacciatorio,  ossia  un  anBtcatro  di  costruzione  stabile; 
ed  era  quello  che  si  trova  descritto  da  Strabono  esistente 
unico  al  suo  tempo  in  tale  località  (8).  Ma  essendo  il  mede- 
simo evidentemente  non  di  molta  ampiezza,  si  continua- 
rono per  i grandi  spettacoli  ad  innalzarne  altri  composti 
di  semplice  legno,  come  precipuamente  si  conosce  da  Dio- 
ne e da  Svetonio,  i quali  scrittori  ci  dicono  averne  uno 
innalzato  Tiberio  nello  stesso  campo  Marzio,  gettando  ivi 
a terra  non  poche  ragguardevoli  fabbriche , e non  facendo 
alcun  conto  dell’anBteatro  di  Tauro  (9).  Nerone  per  ce- 
lebrare altri  grandi  giuochi  fece  comporre  un  vastissimo 
anfiteatro  di  legno,  la  di  cui  costruzione  durò  tutto  il  terzo 


(7)  tam  ludi  pubìici  quoniam  sunt  cavea  circoque  divisi.  (Cicerone 
delle  Le^i  Uh,  //.  c.  15.) 

(8)  Dione  Uh.  Lll.  e Strah.  Uh,  V, 

(9)  Dione  Lih.  LIX.  e Svetonio  in  Caligola  c.  18.  e 21.  Anche  il  roe- 
clesimo  Augusto  dovette  esibire  spettacoli  in  anfiteatri  di  legno  ; poiché  in 
numero  plurale  sono  questi  edifìzj  oomioatì  nella  iscrizione  Ancirana  \ meo* 
tra  uuo  solo  stabile  sappiamo  esservi  stato  in  tale  epoca  edificato. 
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anno  del  suo  impero  (10).  Cosi  i Romani  erigevano  ancora 
anfìteatri  di  legno,  mentre  conosciamo  che  a tale  epoca 
già  arcano  i Pompejani  edificata  il  loro  anfiteatro  stabile, 
nel  quale  accadde  la  contesa  coi  Nocerini  narrata  da  Ta- 
cito, (11)  e del  quale  ne  furono  scoperti  ragguardevoli 
avanzi  in  seguito  delle  scavazioni  ivi  fatte. 

Tito  imperatore  fu  quello  che  portò  a compimento  la 
grande  opera  ideata  già  da  Augusto  e cominciata  dal  di  lui 
padre  Vespasiano,  consistente  nella  edificazione  del  grande 
anfiteatro  Flavio  nel  mezzo  della  città.  Opera  veramente 
ammirabile  per  la  mole,  e per  la  solidità  della  sua  costru- 
zione, la  quale  venne  bensì  imitata  nella  edificazione  di 
molti  altri  simili  edifizj , ma  certamente  non  mai  egua- 
gliata. Siccome  nel  tempo  che  fu  dedicato  questo  anfitea- 
tro furono,  oltre  le  cacce  delle  fiere,  rappresentati  com- 
battimenti navali,  pei  quali  grande  copia  di  acqua  fu  ivi 
introdotta,  e siccome  si  è riconosciuto,  per  le  scavazioni 
fatte  circa  venti  anni  addietro,  che  sotto  al  piano  dcU’are- 
na  esistevano  diversi  ambulacri  c ricettacoli  per  conser- 
vare le  fiere  destinate  allo  spettacolo,  i quali  necessaria- 
mente non  potendo  sussistere  coH’uso  dì  naumachia,  che 
ivi  fu  praticato,  dovettero  essere  stati  aggiunti  in  tempo 
posteriore  alla  prima  edificazione  della  fabbrica;  così  ab- 
biamo potuto  stabilire  nel  Capitolo  IV  della  prima  parte 
di  quest’opera,  clic  in  quegli  anfiteatri  nei  quali  si  vedono 
stabiliti  simili  ricettacoli  contemporaneamente  alla  fab- 
brica, sì  debbano  considerare  essere  stati  eretti  in  tempi 


(10)  Tacito  Annali  Ub.  XIII.  c.  31.  e Svelonio  in  Alerone  c.  12,  P»- 
l-iitienti  in  legno  era  pure  l'anfiteatro  di  Piacenza,  che  era  coiuiderato  il  piò 
bello  cd  il  più  grande  per  mole  di  tutti  quei  d’ Italia,  e che  arse  nella  guerra 
degli  Otoniani,  come  dallo  stesso  Tacilo  venne  designato. 

(11)  Tacito  Annali  Ub.  XIV.  c.  17. 
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posteriori  alla  cdifìc.azionc  del  Flavio;  od  in  particolare  ciò 
doversi  riferire  al  Campano,  dal  quale  vuoisi  invece  <lu 
alcuni  moderni  scrittori  far  derivare  la  disposizione  che  fu 
impiegata  nella  edificazione  di  quello  di  Flavio.  Laonde 
crediamo,  che  tutte  le  particolari  pratiche  introdotte  in 
questo  genere  di  edifizj , si  sieno  primieramente  stabilite  in 
Roma,  perchè  quivi  si  esibirono  i primi  più  grandi  spetta- 
coli di  cacce;  e quindi  si  sieno  diffuse  nelle  varie  province 
deirimpcro.Suircscmpio  adunque  dell’anfiteatro  diStatilio 
Tauro  e di  Tito  molti  se  ne  edificarono  nelle  differenti  città, 
di  cui  rimangono  diverse  imponenti  rovine.  Non  se  ne  edi- 
ficarono però  ancora  nelle  città  proprie  dei  Greci,  le  quali 
non  vollero  adottare,  o almeno  introdussero  solo  per  poco 
e con  ribrezzo,  i giuochi  che  negli  anfiteatri  solevano  esi- 
bire i Romani,  come  si  conosce  dai  varj  passi  degli  scrit- 
tori antichi.  Quindi  si  pub  stabilire  che  mentre  i Romani 
avevano  adottate  contro  la  fierezza  dei  loro  antichi  costumi 
tutte  le  delicatezze  dei  giuochi  scenici  dei  Greci,  non  ave- 
vano poi  questi  introdotti  i crudeli  giuochi  dei  gladiatori, 
e le  cacce  delle  fiere  dei  Romani.  I principali  esempj, 
che  abbiamo  degli  anfiteatri  romani  nelle  diverse  regioni 
dell’impero,  ci  daranno  norma  per  stabilire  la  più  precisa 
architettura  tenuta  da  essi  nella  loro  edificazione;  impe- 
rocché non  ci  furono  nè  da  Vitruvio,  nè  da  altri  scrittori, 
tramandati  precetti  su  tali  edifizj,  come  ne  abbiamo  sulle 
altre  specie  di  fabbriche  degli  antichi.  Ma  prima  di  assu- 
mere un  tale  esame,  osserveremo  quale  era  la  struttura 
delle  macchine  che  si  costruivano  in  legno  avanti  al  totale 
stabilimento  degli  anfiteatri  eretti  con  opera  muraria. 

In  quella  prima  macchina  composta  da  C.  Curionc 
per  onorare  la  memoria  dei  defunto  suo  padre,  dalla  quale 
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abbiamo  indicato  essere  stata  presa  l’idea  della  struttura 
degli  aniiteatri  , non  considerando  quanto  si  faceva  per 
renderla  versatile,  si  può  dedurre  con  qualche  evidenza 
essere  le  cavee  dei  due  teatri,  che  si  congiungevano  l’una 
contro  l’altra,  decisamente  composte  come  quelle  dei  primi- 
tivi teatri  dei  Romani,  le  quali  pure  in  legno  si  formavano; 
cioè  sorrette  da  tante  travature  diminuite  in  altezza  verso 
la  parte  interna,  c disposte  intorno  le  circonferenze  esterne 
sulla  direzione  de’centri.  Sopra  le  medesime  poi  dovevano 
stare  appoggiati  i sedili  degli  spettatori , e le  precinzioni, 
che  servivano  per  comunicare  ai  medesimi  in  modo  tutto 
simile  a quanto  si  soleva  praticare  nei  teatri  semplici.  Quin- 
di i detti  due  teatri,  allorché  stavano  aperti  e che  gli  spet- 
tatori non  erano  distolti  dal  contrasto  delle  due  scene, 
doveano  esser  situati  nel  modo  che  si  designa  nella  parte 
superiore  della  Tav.  GXV.  Ma  ciò  che  vi  era  di  particolare 
nella  composizione  di  detta  macchina,  ed  importante  ad 
osservarsi,  c che  oltre  l’area  circoscritta  dalle  semicircon- 
ferenze delle  cavee,  vi  dovevano  essere  pure  avanti  alle 
medesime  gli  spazj  per  i pulpiti  delle  scene.  E siccome 
nella  descrizione  della  figura  prescritta  per  il  teatro  alla 
maniera  romana,  la  fronte  della  scena  veniva  stabilita  da 
quel  lato  di  uno  dei  quattro  triangoli,  che  si  trovava  rivolto 
verso  tale  parte,  c la  fronte  del  pulpito  da  quella  che, 
essendo  tirata  parallela  al  detto  lato,  passava  per  il  centro 
del  circolo  descritto  intorno  l’orchestra;  cosi  venivano  i 
suddetti  spazj  aggiunti  ai  scmicircoli,  determinati  dai  lati  e 
dai  diametri  suddetti,  più  gli  spazj  che  occupavano  i por- 
tici, o i locali  iiixessarii  per  l’apparecchio  dello  spettacolo 
situati  dietro  la  scena.  Quindi  allorché  si  facevano  con- 
giungere i due  teatri  l’uno  contro  l’altro  per  formare  l’anG- 
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teatro,  come  si  offre  delincato  nella  parte  inferiore  della 
medesima  Tav.  CXV,  dovevano  i teatri  slessi  girare  sopra  i 
cardini , posti  in  una  estremità  della  scena,  mentre  ncH’al- 
tra  estremità  secondavano  la  linea  ivi  tracciata  con  punti; 
cosi  si  trovava  essere  l'area  interna  composta  dai  due  orche- 
stri e dai  due  spazj,  che  lasciavano  i due  palchi  dei  pulpiti 
delle  scene  tolti  di  mezzo,  e dei  due  locali  situati  dietro  le 
scene.  Per  convincersi  che  tra  i due  semicircoli  degli  orche- 
stri vi  rimanevano  nella  composizione  dell’anfiteatro  i sud- 
detti spazj  che  occupavano  i pulpiti  delle  scene,  basterà 
l’osservare  che,  non  essendosi  più  potuta  aprire  la  mac- 
china dopo  i primi  giuochi  anfiteatrali  per  riprodurre  gli 
scenici,  per  essersi  scomposti  i cardini,  si  trovò  l’espediente 
di  situare  le  scene  nel  mezzo  dei  due  teatri  congiunti  a 
guisa  di  anfiteatro;  la  quale  operazione  non  si  avrebbe 
potuta  effettuare  se  non  vi  fossero  rimaste  le  aree  che  dove- 
vano occupare  i pulpiti  (12).  D’altronde  una  tale  distanza 
era  necessaria  per  far  muovere  la  macchina;  mentre  se  le 
due  cavee  si  fossero  decisamente  congiunte  nei  diametri, 
non  vi  sarebbe  rimasto  luogo  per  situare  gli  ordegni  onde 
unire  i medc.simi  teatri  l'uno  contro  l’altro,  nè  si  avrebbero 
potuti  far  girare  su  due  soli  cardini.  Già  abbiamo  indicato 
nella  parte  storica  che  questa  operazione  dovea  ricscire 
più  difficile  nel  riaprire  i due  teatri,  che  con  essi  formare 
l’anfiteatro;  perchè  i tiri  agivano  in  senso  contrario,  mentre 
per  congiungere  i teatri  in  anfiteatro  erano  i medesimi 

(12)  Variavit  hanc  suam  magni/tceniiam  fes$is  turbatisgue  cardini* 
bus\  et  amphilheairi  forma  custodita^  novissima  die  duahus  per  medium 
scenis  athletas  edidit^  raptisque  e contrario  repente  putpUis  eodetn  die  vi* 
ctores  e gladiatoribus  suis  produxif*  (Plin.  Hist*  l^at*  Uh,XXXVL  c.  25.) 
Benché  non  sì  cooosenno  le  misure  di  questa  macchioa  , pure  sì  deve  credere 
essere  stata  più  grande  dei  comuni  anOlcalri. 
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(lircUi  ad  un  sol  punto;  onde  c che  tale  seconda  opera- 
zione non  si  potè  compiere,  c si  ritenne  per  gli  ultimi 
giuoclii  scenici  la  forma  anBlcatralc,  frapponendovi  di 
mezzo  le  scene.  Colla  sovraindicala  composizione  dei  due 
teatri  si  venne  adunque  a formare  non  un’anfiteatro  intie- 
ramente circolare,  ma  bensì  alquanto  allungato  dal  due 
spazj  intermedi  rettangolari.  E siccome  conosciamo  per 
molti  esempi  anfiteatri  cretti  dagli  antichi  succes- 

sivamente furono  tutti  costrutti  su  curve  componenti  una 
forma  oblunga;  così  si  viene  colla  anzidetto  importante 
osservazione,  non  peranche  da  altri  rilevata,  a confermare 
avere  decisamente  la  invenzione  di  C.  Curione  data  origine 
alla  struttura  degli  anfiteatri.  Imperocché  per  meglio  col- 
Icgare  la  unione  delle  due  curve  delle  cavee  dei  teatri , si 
dovette  soltanto  determinare  la  figura  della  parte  inter- 
media con  un  altro  segmento  di  circolo  invece  delle  lince 
rette  , che  presentavano  le  estremità  dei  prosccnj;  così  si 
venne  a stabilire  una  figura  composta  da  diversi  segmenti 
di  circolo  a guisa  di  disse.  Dalla  medesima  sovraindicata 
composizione  venivano  precisamente  a combinare  negli 
assi  minori  gli  aditi  coi  tribunali,  come  si  trovano  stabiliti 
negli  anfiteatri,  e tutte  le  altre  parti  che  nel  seguito  im- 
prenderemo a descrivere.  Prima  però  che  la  detta  struttura 
venisse  consolidata  con  stabile  opera  muraria,  si  dovette 
in  miglior  modo  sistemare  nella  costruzione  deU'anfiteatro 
di  Cesare,  c negli  altri  che  nel  seguito  si  eressero,  quan- 
tunque fossero  fatti  pure  con  semplice  legno;  poiché  ven- 
nero questi  innalzati  appositamente  per  esibire  le  cacce 
delle  fiere  c per  i giuochi  del  gladiatori. 

Gli  anfiteatri,  che  s’innalzarono  nei  successivi  tempi 
dai  Romani,  si  nella  capitale,  sì  nelle  altre  città  dcH’im|>ero 
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a seconda  della  indicata  disposizione,  si  componevano  co- 
munemente colle  parti  che  vengono  di  seguito  designate. 
E poiché  ci  mancano  su  di  ciò  i precisi  insegnamenti  tanto 
da  Vitnivio  quanto  da  ogni  altro  scrittore  antico,  faremo 
conoscere  le  loro  rispettive  forme  e disposizioni  nella  strut- 
tura deir  anfiteatro  Flavio,  per  essere  certamente  la  fab- 
brica di  simil  genere  più  sontuosa  che  abbiano  i Romani 
edificata,  ed  evidentemente  più  analoga  alle  simmetrie 
primieramente  stabilite,  imperocché  fu  innalzata  su  quanto 
aveva  ideato  di  fare  Augusto;  come  pure  per  essere  quella 
di  cui  ci  rimangono  più  ragguardevoli  resti.  Le  soslruzioni, 
tubstructiones,  su  cui  s’innalzavano  i gradi  degli  spettatori, 
si  rendevano  negli  anfiteatri  più  necessarie  che  nei  teatri; 
poiché  riescìva  difficile  il  trovare  una  località  che  presen- 
tasse un  naturale  incavamento  tutt’intorno,  per  ciò  effet- 
tuare con  risparmio  di  lavoro , come  si  praticava  di  fare 
nei  teatri  dei  Greci.  Però  in  alcuni  casi,  come  per  esempio 
neU’anfitcatro  di  Fola,  in  quello  di  Pompei,  e nel  piccolo 
del  Tuscolo,  si  trovano  i gradi  essere  stati  per  una  piccola 
parte  inferiore  da  un  lato  appoggiati  su  di  una  naturale 
elevazione:  ma  questa  pratica  non  era  né  frequentemente 
impiegata,  né  presentava  una  regolare  disposizione;  onde  è 
che  i principali  edifizj  di  tal  genere,  che  .abbiamo  degli 
antichi,  si  trovano  tutto  Pintorno  sostruiti  con  grandi  opere 
murarie.  Esaminando  queste  sostmzionì  nella  pianta  del- 
l’anfitcatro  di  Flavio  Tav.  CXVI,  le  troviamo  composte 
nel  giro  esterno  del  primo  piano  in  modo  da  lasciare  varie 
aperture  arcuate,  come  si  solevano  praticare  nei  teatri,  le 
quali  erano  distinte  con  una  progressiva  numerazione  scul* 
pita  sopra  la  chiave  degli  archi;  cos'i  non  escludendo  gli 
archi  di  mezzo,  che  non  avevano  numeri,  si  contavano  sino 
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ottanta  arenazioni  distinte,  dalle  quali  si  poteTa  avere  ac- 
cesso airanfitcatro.  Dopo  queste  girava  intorno  un'ambu- 
lacro, che  dava  una  comoda  comunicazione  con  tutte  le 
parti  interne  della  fabbrica.  Succedea  nel  d’intorno  un’altro 
simile  ambulacro  con  tante  aperture  quante  erano  quelle  del 
giro  esterno,  che  comunicavano  per  una  parte  col  primo 
ambulacro  e per  altra  parte  coi  luoghi  piìi  interni.  Quindi 
da  tale  doppia  cinta  di  ambulacri  venivano  protratti  verso 
la  parte  di  mezzo  tanti  tratti  di  muro,  quanti  erano  i pila- 
stri delle  arenazioni,  i quali  racchiudevano  tra  loro  le  scale 
per  salire  ai  piani  superiori,  e gli  aditi  per  passare  nelle 
parti  più  interne.  A queste  mura  succedeva  un’altro  giro 
di  ambulacri  di  minor  larghezza  degli  esterni , sul  quale 
non  elevandosi  nessun  piano  superiore,  ma  corrisponden- 
dovi la  prima  prccinzione  dei  sedili  deiranfitealro,  veniva 
cosi  illuminato  da  diverse  aperture  praticate  sul  piano  della 
detta  prccinzione,  mentre  tutte  le  antecedenti  parti  rice- 
vevano la  luco  dalle  aperture  disposte  nel  giro  esterno. 
Seguiva  poscia  altra  cinta  di  mura  dirette  verso  la  parte 
centrale,  e distribuite  in  minori  distanze;  tra  alcune  di  que- 
ste vi  erano  le  scale  che  mettevano  ai  primi  gradi  dei  sedili, 
e tra  le  altre  gli  aditi  per  comunicare  coll’arena.  Sopra  le 
volte  di  queste  mma  erano  appoggiati  i gradi  dei  suddetti 
primi  sedili.  Infine  dopo  un  ristretto  ambulacro  si  trovava 
il  muro  disposto  intorno  l'arena  su  cui  si  elevava  il  podio. 
Tutte  queste  sostruzioni  erano  dirette  verso  i centri , che 
avevano  servito  per  descrivere  le  corrispondenti  jiorzioni 
della  curva.  Imperocché  la  figura  che  si  soleva  dare  a questi 
edifizj,  derivandola  dalla  sovraindicata  loro  origine,  non 
era  precisamente  un'clissc,  ma  una  curva  simile  formata 
nei  diversi  giri  da  tanti  archi  di  circoli  concentrici,  come 
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vengono  descritti  dalle  lince  tracciate  in  detta  pianta,  e dai 
centri  contrasegnati  colle  lettere  A,  B,  C,  D,  E,  F,  H,  K. 
Laonde  siccome  tutte  le  designate  cinte  giravano  intorno 
alla  fabbrica  con  eguali  larghezze,  ne  accadeva  così  che  la 
periferia  esterna  presentava  una  figura  assai  più  tondeg- 
giata,  che  non  era  tjuella  dell’ interno;  di  modo  che  nel 
detto  anfiteatro  Flavio,  mentre  nella  periferia  esterna  l’asse 
minore  si  trovava  essere  circa  quattro  quinte  parti  dell’asse 
maggiore,  nella  periferia  interna  poi  l’asse  minore  corri- 
spondeva solo  a circa  tre  quinte  parti  dell’asse  maggiore. 
Queste  proporzioni  però  variavano  negli  altri  anfiteatri  a 
seconda  di  quanto  differiva  la  larghezza,  che  si  soleva 
dare  a tutto  il  giro  delle  cinte.  Nel  mezzo  degli  assi  minori  e 
maggiori  vi  stavano  gli  aditi  principali,  come  erano  nei 
lati  dei  teatri,  e come  venivano  a stabilirsi  nella  congiun- 
zione delle  due  cavee  nella  macchina  di  G-  Curione.  Que- 
sta disposizione  si  vede  tracciata  nella  prima  quarta  parte 
della  pianta  delineata  nella  citata  Tav.  CXVl.  Nel  secondo 
piano  le  sostruzioni  continuavano  ad  avere  internamente 
il  doppio  giro  di  ambulacri,  come  nel  piano  terreno.  Quin- 
di succedevano  i muri  contenenti  le  scale,  che  sboccavano 
dal  piano  inferiore  e salivano  al  superiore;  ed  in  fine  il 
muro  di  cinta  corrispondente  intorno  la  seconda  precin- 
zione,  come  si  vede  delineato  nel  secondo  quarto  della  stes- 
sa pianta.  Nel  terzo  piano  le  sostruzioni  si  restringevano 
ad  occupare  l’area  soltanto,  che  corrispondeva  sopra  i due 
primi  giri  di  ambulacri  dei  piani  inferiori,  venendo  queste 
esternamente  circondate  da  arenazioni  aperte,  come  nei 
sottoposti  piani , ed  internamente  da  un  muro  con  porte 
che  mettevano  alla  terza  precinzione.  Tra  alcuni  pilastri 
intermedi  di  questo  terzo  piano  vi  erano  praticate  aperture, 
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dalie  quali  sboccavano  le  scale  provenienti  dal  piano  di  sot- 
to; ed  intorno  ad  alcuni  altri  dei  medesimi  pilastri  vi  erano 
le  scale  che  salivano  al  piano  supcriore,  come  si  designa  nel- 
la terza  quarta  parte  della  sovraindicata  pianta.  Nel  quarto 
plano  terminavano  le  sostruzioni.  Quindi  sopra  il  giro  ester- 
no vi  stava  innalzato  il  portico,  come  era  quello  che  cin- 
geva la  parte  superiore  della  cavea  dei  teatri,  c come  si 
vede  stabilito  nella  quarta  parte  della  medesima  pianta. 
La  struttura  delle  designate  sostruzioni  era  veramente  am- 
mirabile, come  si  può  conoscere  ancora  da  quanto  rimane 
di  conservato  nel  monumento;  e mentre  presentava  il  gran- 
de comodo  dei  molti  aditi  all’anfiteatro  in  ogni  luogo  ripar- 
titamcntc  praticati  con  scale  distinte  ed  ampie,  come  Vitru- 
vio  prescriveva  doversi  fare  nel  teatri  (1 3),  si  trovava  inoltre 
il  caso  da  poter  somministrare  un  pronto  ricovero  a quanti 
spettatori  potevano  essere  assisi  sui  gradi  dell’anfiteatro 
per  qualche  improvvisa  pioggia  che  vi  fosse  caduta,  senza 
avere  bisogno  di  ricorrere  ai  portici  separati  e situati  dietro 
la  scena,  come  si  solevano  praticare  nei  teatri  non  sostruiti. 

Al  di  sopra  delle  descritte  sostruzioni  stavano  dispo- 
sti i gradi  degli  spettatori,  grarfwf  spectaculorum,  ed  erano 
distribuiti  nel  seguente  modo.  Siccome  nell’area  di  mezzo 
degli  anfiteatri  non  vi  potevano  stare  luoghi  distinti  per  i 
senatori,  come  si  solevano  praticare  nell’orchestra  dei  teatri, 
si  venne  cosi  a stabilire  nella  parte  più  |bassa  un  pluteo 
alquanto  elevato  dal  piano  dcU’arena  , che  si  diceva  podio, 

(13)  À(ìitus  contftlures  et  spaiiosos  oportet  tUsponerCi  nec  coniunctos  su- 
periores  inferioribus^  sed  ex  omnibus  locis  perpetuos  et  direetos  sine  ver^ 
suris  faciendos^  tifi  cum  populus  dimittitur  de  spectaeulis^  ne  comprimatur % 
sed  ìiaheat  ex  omnibus  locis  exitus  seperatos  sine  impeditione.  {^Fitruv* 
Uh,  V,  r.  5.)  Negli  anfilealH  però  gli  aditi  potevano  essere  retti,  solo  per 
quanto  si  dilatavano  le  soslruzioni. 
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podium,  ad  imitazione  di  quello  su  cui  s'innalzavano  le 
colonne  della  scena  nei  teatri;  ed  evidentemente  si  elevava 
ad  eguale  altezza,  ossia  alla  duodecima  parte  dell'asse  mino- 
re, la  quale  negli  anBteatri  corrispondeva  al  diametro  del- 
l'orchestra dei  teatri.  Era  lo  stesso  podio  formato  con  un 
muro  di  marmo  che  girava  tutto  l'intorno  dell’ arena,  di 
cui  solo  ora  si  conoscono  poche  tracce.  Sopra  a questo  podio 
stavano  i gradi  per  le  sedie  dei  senatori  o dei  principali 
magistrati,  eh’ erano  detti  subsellia,  cioè  sotto  sedie,  e si 
dividevano  in  ordini  (14).  Però  nelle  parti  del  podio,  che 
corrispondevano  nel  mezzo  dell' anfiteatro  sopra  gli  aditi 
principali,  vi  stavano  i pulvinari,  pulvinares,  ossia  i sug- 
gesti  su  i quali  stavano  a godere  lo  spettacolo  gl'impera- 
tori; e neH’anfitcatro  Flavio  vi  esiste  ancora  un'adito  par- 
ticolare che,  passando  sotterra,  metteva  nascostamente  nel 
pulvinare  situato  verso  il  Celio.  Questi  gradi  dovevano  esse- 
re più  larghi  degli  altri,  affinchè  avessero  potuto  contenere 
sopra  le  sedie;  onde  nello  spazio  che  occupava  il  podio 
solo  in  pochi  ordini  dovevano  essere  divisi.  Avevano  la 
comunicazione  da  piccole  scale  praticate  nell'ultimo  muro 
delle  sostruzioni  interne,  ed  erano  ripartiti  in  tanti  cunei 
dalle  scalette  praticate  tra  i gradi  come  nei  teatri.  Dopo  il 
podio  succedeva  una  precinzione,  situata  sopra  all’ultimo 
ambulacro;  e quindi  i gradi  dei  cavalieri,  i quali  per  la 
legge  stabilita  da  L.  Roscio  Ottone  dovevano  essere  divisi 

(14)  SvetoDÌo  neiriodicRrc  come  Augusto  aveva  fallo  situare  gli  ostaggi 
dei  Parti  sopra  di  se,  ossia  negli  ordini  dei  senatori,  d ice  superque  sesubseltio 
tteundo  {Svet,  in  -dug»  c*  43),  e cosi  nel  designare  la  distribuzione  aversi  do- 
vuta tenere  in  ogni  spettacolo  dopo  quanto  era  accaduto  in  Pozzuoli  ad  un  se- 
natore che  non  trovò  posto  allo  spettacolo.  Facto  igiiur  decreto  patrum,  ti/« 
quoties  quid  spectaculi  usquam  pubfice  ederetur^primus  subselUorum  orda 
vacaret  senaioribus.'  {Svet»  in  Aug.  c.  44.) 


Digitized  by  Coogle 


413  ARCniTETTIJRA  ROMANA-  PARTE  H- 
in  quattordici  ordini  come  nei  teatri  (15).  Questi  ^adi 
erano  egualmente  larghi  che  quei  dei  senatori;  poiché  si 
dicevano  pure  subselUa  per  le  sedie  che  vi  si  ponevano 
sopra,  ed  erano  suddivisi  in  cunei  dalle  scalette  praticate 
tra  i medesimi  gradi , come  si  trova  indicato  da  Svetonio 
nel  descrivere  le  tessere  che  fece  distribuire  Domiziano  in 
ciascun  cuneo  degli  ordini  senatorii  ed  equestri  (1 G).  Le 
scale,  che  stavano  tra  i muri  del  giro  più  interno,  met- 
tevano in  varii  punti  di  questi  gradi , senza  che  avessero 
comunicazione  cogli  accessi;  e dalla  disposizione  di  tali 
scale  si  può  dedurc  che  fossero  divisi  in  sedici  cunei.  AI  di 
sopra  degli  aditi  principali  che  mettevano  nell’arena,  e che 
stavano  nel  mezzo  dell’asse  maggiore , si  eonosce  esservi 
stati  due  spazj  più  larghi,  di  cui  l’uno  doveva  servire  per 
il  tribunale  dei  pretori,  e l’altro  per  le  vestali  , come  era 
stato  stabilito  nei  teatri.  Questi  due  ordini  di  gradi  si  dove- 
vano considerare  aver  formata  la  prima  cavea , come  nei 
teatri;  ed  erano  separati  dagli  altri  superiori  gradi  con  una 
prccinzionc. 

Per  meglio  conoscere  in  qual  modo  erano  chiamati  e 
distinti  i gradi  situati  al  disopra  dei  due  indicati  ordini 
trascriveremo  quella  parte  della  ben  nota  iscrizione  dei 
fratelli  Arvali,  che  risguarda  i luoghi  a loro  assegnati  evi- 
dentemente nciranfiteatro  Flavio,  che  abbiamo  impreso  ad 

(15)  Equitum  romanorum  locai  tedilihus  plebis  anieposiiil  apud  cir- 
cum,  Aamqtie  ad  eam  diem  indiscreti  imbonì , quia  lex  floscia  nibil  nisi 
de  quatuordecim  ordinibus  sanxit.  Spectacula  gladialorum  idem  annui 
habuit,  pari  magniftcenlia  ac  priora.  Sed  Jeminarum  illuitrium  senatorum- 
que  plures per  arenam  foedati  sunl.  (Tacil.  Annoi,  Lib,  XV.  c.  32.) 

(16)  Et  quia  pan  major  intra  pofiularia  deciderai,  quinquagenas  lei- 
serai  in  singulos  cuneos  equeilris  ac  ienalorii  ordinii  pronunciavit,{Sve- 
ton.  in  Domitiano  c.  4.) 
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esaminare,  come  vennero  disposti  poco  dopo  la  sua  edifica* 
zione  dai  consoli  L.  Elio  Plauzio,  e Q.  Pattumeo  Frontone. 

LOCA  . ADSIGNATA  . IN  AMPIIITEATRO 
L.  AELIO  . PLAVTIO.  LAMIA  ; Q.  PACTVMEIO . FRONTONE  . COS 

ACCXPTVU  .AB  . LABEAIO  . UAXIUO  . PBOCVAATOBX  , PHAEP.  ANIfONAI 
L,  TIR ICTLZtO  . APBONANO  . MAC.  CVBATOBI  . TBIISO  . t (tic) 

PKATKIBTS  . AIVALIBTS  . MAIRIANO  . I.  CTH.  XII.  OBADIB.  HAXM.  TIIl.  OIADTI.  P.  T. 
OIAD.T1II.PIO.T  ~5.-  r.PXD.XXIXIIS.OBADT.t.VKO.PID.XXIIS.IT.MAII*IA*0  STMMO 
II.  CTR.  Tt.  OIADIB.  MAIM  . IT.  ORADT  . I.  TUO  . P.  ZXIIS.  IT  . HAENIARO 
STMMO  . IR  . LIGRIIS  . TAi.  LUI.  ORADIBVS  .XI.  ORAOT.I.  PIO.  T Q;  S;  OIAD 
XI,  PID.  T5  ~ *-)  P.  PED.  IXIIIS  a S fS.  ^ 

STHMA  .PED.  CXXTIIIIS  S 

Vedendosi  i primi  luoghi  assegnati  ai  detti  Arvali  essere 
indicati  col  nome  di  meniano  primo  e gradi  marmorei,  si 
viene  a conoscere  che  non  potevano  stare  negli  ordini  dei 
senatori  e dei  cavalieri  poc’anzi  descritti;  perchè  questi 
erano  distinti  in  ordini,  ordinis,  ed  in  sotto  sedie,  subselliisy 
come  si  deduce  da  varii  passi  degli  antichi  scrittori,  e non 
in  maenianis-  ed  in  gradibus  marmoreis,  come  sono  nomi- 
nati nell’iscrizione.  Così  il  meniano  primo  si  deve  inten- 
dere essere  stato  composto  da  tutti  quei  gradi,  che  stavano 
tra  la  prccinzione  situata  al  di  sopra  degli  ordini  dei  cava- 
lieri, ed  il  muro  di  cinta  innalzato  sopra  il  terzo  giro  di 
pilastri  delle  sostruzioni,  ossia  sopra  a tutto  il  giro  dei  muri 
che  contenevano  le  scale  maggiori.  Questo  meniano  si  ritro- 
va essere  stato  composto  da  dieciotto  giri  di  gradi,  e diviso 
in  sedici  cunei  dalle  scalette  ricavate  tra  i medesimi  gradi. 
Ivi  erano  adunque  stati  assegnati  ai  fratelli  Arvali  negli 
otto  gradi  del  duodecimo  cuneo  i posti,  che  insieme  si  esten- 
devano a quarantadue  piedi  e mezzo.  Tutto  il  giro  di  que- 
sti gradi  corrispondeva  a quei  che  nei  teatri  appartenevano 
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alla  media  cavea,  e che  erano  destinati  per  la  prima  classe 
del  popolo  escludendo  ogni  ragazzo  (17). 

Nella  parte  più  elevata  dcU’anQteatro,  corrispondente 
alla  summa  cavea  dei  teatri , si  dovea  trovare  il  secondo 
mcniano  summo  nominato  nella  suddetta  iscrizione  dei 
fratelli  Arvali;  ed  infatti  al  disopra  del  muro  di  recinto 
innalzato  sul  terzo  giro  dc’pilastri  delle  sostruzioni  si  vie- 
ne a conoscere  esservi  stati  dieci  ordini  di  gradi,  clic  occu- 
pavano tutta  l'area  del  secondo  ambulacro,  e che  com[K>ne* 
vano  un  meniano  precisamente  molto  elevato.  Si  rinviene 
questo  essere  stato  diviso  in  trentadue  cunei  dalle  scalette 
ricavate  tra  i gradi,  ed  era  destinato  per  la  plebe.  Ivi  erano 
stati  assegnati  in  sei  gradi  diversi  i luoghi  ai  fratelli  Arva- 
li, che  si  estendevano  insieme  a ventidue  piedi  e mezzo. 
Sotto  il  portico  poi  nella  parte  più  elevata  dell’anfiteatro 
vi  stava  il  mcniano  summo  formato  con  gradi  di  legno 
designato  infine  della  stessa  iscrizione.  Questo  non  si  divi- 
deva in  cunei,  ma  in  tavolati,  tabulatimes,  che  dovevano 
essere  evidentemente  tanti  quante  erano  le  colonne  nel 
d'intorno,  ossia  ottanta,  ed  i posti  assegnati  ai  detti  Arvali 
stavano  nel  cinquantesimo  terzo  tavolato,  occupando  ses- 
santatre  piedi  pi  undici  gradi.  Tutti  i descritti  luoghi  si 
estendevano  insieme  a centoventinovc  piedied  undici  onde 
e mezza,  come  vengono  designati  nella  sovraindicata  iscri- 
zione. Questi  gradi  su^ieriori  per  essere  stati  al  coperto,  ed 
in  molta  distanza  dall’ arena,  erano  stati  destinati  nella 
distribuzione  fatta  da  Augusto  per  le  donne  (18). 


(17)  Sanxitquc  , nc  qtiis  puUaiOrutn  media  cavea  sederci,  (Sveton,  in 
Augusto  c.  44.) 

(1 8)  Focminis  ne  glatlialorcsquiilcm^quos promiscue  spoetare  sotlemne 
olim  eraU  nisi  ex  superiore  loco  spedare  concessit  solis,  {Sveton,  inAugu- 
sio  c,  44.) 


Digilized  by  Google 


CAP-  VII-  ANFITEATRI  41tt 

La  descritta  disposizione,  che  aveva  rinterno  dcU’an- 
fiteatro,  insieme  considerata  si  diceva  spectaculum^  ed  era 
divisa  nelle  seguenti  tre  parti  distinte;  cioè  nel  podio , 
podium,  nelle  diverse  cinte  dei  gradi  degli  spettatori,  baU 
teus,  e nel  portico,  porticus.  L’aspetto  che  doveva  presen* 
tare  nell’intiera  sua  struttura  la  disposizione  dei  differenti 
ordini  di  sedili  nell’anfiteatro  Flavio,  si  offre  rappresentata 
nella  sezione  presa  lungo  l’asse  minore  e delineata  nella 
parte  superi  >re  della  Tav.  CXVIL  Ivi  nella  parte  inferiore 
vi  è delineato  il  podio  coi  sedili  dei  senatori,  e quindi  i 
quattordici  ordini  dei  cavalieri,  con  nel  mezzo  il  tribunale 
dei  pretori;  nella  parte  media  il  primo  meniano  per  le  pri- 
me classi  del  popolo;  nella  parte  superiore  il  secondo  me- 
niano per  la  plebe,  ed  i gradi  di  legno  sotto  il  portico  per 
le  donne.  Parimenti  la  disposizione  che  aveano  le  sostru- 
zioni nelle  parti,  corrispondenti  nel  mezzo  dell’asse  mino- 
re, si  vede  ivi  chiaramente  rappresentata.  Le  precinzioni, 
le  scale,  ossiano  le  vie  ricavate  tra  i cunei,  e le  altre  parti 
risguardanti  i gradi  degli  spettatori  dovevano  essere  negli 
anfiteatri  regolate  egualmente  che  nei  teatri.  Il  modo  con 
cui  erano  decorati  gli  sbocchi,  che  si  avevano  dagli  aditi 
nei  differenti  punti  dei  gradi  degli  spettatori,  e che  comu- 
nemente si  chiamavano  dagli  antichi  vomitorii,  vomito- 
ria,  (1 9)  si  è rappresentato  chiaramente  nella  Tav.  CXIX,  e 
delineato  sulle  tracce  di  alcuni  ruderi  che  furono  rinvenuti 
negli  scavamenti  fatti  nel  medesimo  anfiteatro.  Serviva  di 
ornamento  e nel  tempo  stesso  di  riparo  ai  superiori  gradi 
una  specie  di  sopraornato , che  potremo  chiamare  super- 
edium  da  quanto  Vitruvio  indicava  doversi  lare  negli  aditi 

(t9)  Vndt  et  nunc  vomitoria  in  tpeclaculit  dicimut,  ubi  homines glo- 
meratim  ingrediente!  in  tedilia  se Jundunt.  [Macrob.Satir.  Lib.  VI.  e.  4.) 
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posti  neirestremità  dcH’orchestra  dei  teatri  (20).  Decora- 
vano i ripari,  situati  nei  lati  dei  medesimi  sopraornati, 
animali  di  differenti  specie  in  atto  dì  coiTcre  verso  il  basso, 
come  inseguiti  dai  cani,  e come  si  conosce  da  simili  csemp) 
che  si  rinvennero  ultimamente  tra  le  rovine  deU’anGteatro 
Campano.  Ed  era  questa  specie  di  ornamento  ben  analoga 
al  genere  degli  spettacoli,  che  si  esibivano  negli  anfiteatri. 
Ivi  ancora  si  sono  delineate  alcune  parti  d’iscrizioni,  che 
si  trovarono  scolpite  sopra  diversi  frammenti  di  gradi  mar- 
morei, e che  servivano  per  distinguere  le  pertinenze  di 
varj  luoghi  a somiglianza  dei  sovraindicati  assegnati  ai 
fratelli  Arvali.  Parimenti  si  rappresenta  in  detta  Tavola 
il  modo,  con  cui  stavano  tra  loro  collegati  gli  stessi  gradi 
marmorei,  e la  loro  proporzione  che  corrispondeva  a quella 
stabilita  per  i gradi  dei  teatri. 

Dalla  disposizione  deU’intcrna  architettura  degli  anfi- 
teatri, passando  a considerare  quella  del  giro  esterno,  osser- 
veremo primieramente,  che  era  molto  simile  a quella  che 
si  soleva  praticare  per  i teatri,  come  era  simile  la  interna 
struttura  delle  sostruzioiii.  Però  nell’anfiteatro  Flavio  tale 
decorazione  si  elevava  a maggior  altezza  di  quanto  fosse 
stato  praticato  nei  più  grandi  teatri;  poiché  era  di  quattro 
piani,  mentre  tre  soli  si  può  conoscere  dalle  tracce  super- 
stite, che  vi  fossero  nel  teatro  di  Pompeo  e di  Marcello, 
ch’erano  i più  vasti  teatri  che  si  fossero  eretti  dai  Romani. 
Si  fatta  esterna  architettura  dell’ anfiteatro  Flavio  si  offre 
delineata  nella  parte  inferiore  della  Tav.  CXVII  per  tutta 
la  estensione  deH’assc  minore;  e per  un  semplice  tratto 
di  tre  arenazioni,  se  ne  può  avere  più  chiara  idea  dalia 

(20)  Vitr,  lÀb.  y.  Questi  aditi  doveano  essere  incavali  entro  il  giro 
dei  sedili  per  quanto  lo  richiedeva  la  loro  altezza. 
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Tav.  CXVIII,  nella  quale  si  riporta  essa  ridotta  in  scala 
maggiore.  Il  primo  piano  si  vede  essere  stato  decorato  con 
colonne  incorporate  nel  mezzo  dei  piedritti  degli  archi  ed 
ordinale  sulla  maniera  dorica  romana  con  raggiunta  delle 
basi  al  di  sotto,  della  qual  pratica  è questo  un  raro  esem- 
pio. Il  sopraornato  non  ha  alcuni  ornamenti  proprii  di 
questa  maniera,  ed  è alto  circa  la  quarta  parte  deH'altezza 
delle  eolonne.  Gli  archi  di  questo  piano  sono  larghi  la 
metà  della  stessa  altezza  delle  colonne,  e perciò  meno  alti 
del  doppio  della  loro  larghezza  di  quanto  oceupa  l’archi- 
volto e lo  spazio  intermedio  sotto  rarchilrave.  Il  secondo 
piano  è decoralo  con  colonne  joniche  pure  incorporate  nel 
mezzo  dei  piedritti  degli  archi,  e sono  le  medesime  innal- 
zate al  di  sopra  di  un  podio  eguale  in  altezza  a circa  la' 
quarta  parte  delle  colonne  inferiori.  Tali  colonne  joniche 
si  trovano  essere  alte  circa  quanto  le  doriche  meno  le  basi. 
Gli  archi  intermedi  riescono  perciò  meno  alti  di  quei  del 
primo  piano,  ed  hanno  tra  loro  un  pluteo  per  servire  di 
riparo  al  secondo  piano,  con  piedistalli  nel  mezzo,  su  i 
quali  stavano  situate  statue  diverse,  come  sono  nelle  meda- 
glie antiche  designate.  11  sopraornato  corrisponde  approssi- 
mativamente, come  quello  dell'ordine  inferiore,  alla  quarta 
parte  delle  colonne,  e non  vi  sono  i dentelli  e gli  altri 
ornamenti  proprj  della  maniera  jonica;  il  terzo  piano  è 
decorato  con  colonne  corintie  incastrate  nei  piedritti  degli 
archi,  con  basi  più  adattate  alla  maniera  dorica  dei  Romani 
che  alla  corintia  pure  dai  medesimi  di  frequente  impie- 
gata, e vengono  innalzate  sopra  un  podio  come  nel  seconda 
piano.  Sono  circa  egualmente  alte  delle  joniche  del  piano 
inferiore,  c perciò  simile  proporzione  hanno  gli  archi  inter- 
medii.  Vi  stavano  tra  questi  i plutei  con  piedestalli  spor- 

‘27 
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genti  nel  mezzo  per  reggere  statue,  come  nel  sottoposto 
piano.  11  sopraornato  è disposto  circa  sulle  stesse  propor- 
zioni di  quei  degli  ordini  inferiori,  ed  ha  i modiglioni 
propri!  della  maniera  corintia.  Nel  quarto  piano  poi,  sic- 
come non  vi  corrispondevano  internamente  più  alcune 
parti  delle  sostruzioni  arcuate , cosi  vi  stavano  semplici 
pilastri  corinti!  appoggiati  sopra  di  un  alto  podio,  e poscia 
in  modo  simile  delle  colonne , elevati  su  di  alti  zoccoli. 
S’innalzano  questi  poco  più  dell’altezza  delle  sottoposte 
colonne,  contro  gli  statuti  dell’arte,  ed  hanno  tra  loro 
alcune  finestre,  e mensole  per  reggere  la  travatura  del 
velario;  e per  lo  stesso  motivo  nel  superiore  sofuraornato 
vi  corrispondevano  negli  architravi  i tagli  e nelle  cornici 
i trafori  per  far  passare  i legni  destinati  a tale  uso. 

I velari,  con  cui  gli  antichi  solevano  cuoprire  gli 
anfiteatri  per  riparare  gli  spettatori  dall’ardore  del  sole, 
traevano  la  loro  denominazione  da  i>ela , e perciò  velaria 
si  dicevano  dai  Latini.  In  seguito  di  ciò  che  era  stato  pri- 
mieramente praticato  in  Roma  in  un  teatro  temporario 
eretto  da  Quinto  Catulo,  allorché  egli  dedicò  la  riedifica- 
zione del  Campidoglio,  (21)  si  dovette  propagare  l*uso 
pure  dei  velarii  in  quegli  anfiteatri  che  s’innalzavano  in 
principio  con  semplici  legni.  Da  quanto  si  trova  indicato 
da  Plinio  nell’annoverare  il  Panteon  di  Agrippa  tra  le  ope- 
re più  insigni  dei  Romani,  ed  il  teatro  che  avanti  aveva 
composto  Valerio  Ostiense  architetto  nei  giuochi  di  Li- 
bone, (22)  vuoisi  dedurre  che  tale  teatro  sia  stato  coperto 


(21)  Flin.  Tìist.  Nat.  Lib.XlX.  c.  6.  e f 'aleno  Matsimo  I.ib.  II.  c.  4. 

(22)  Pantheon  Jovi  Ultori  ab  j4f>riif//a jaetnm  , quum  tbeatrum  ofite 
Uxerit  Romae  Valerius  Ostcnsis  architeetus  ludis  Libonit.  {Plin.  HisJfat. 
Lib.  XXXNI,  c.  24.) 
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con  velario  disposto  nel  simil  modo  con  cui  in  seguito  fu 
eretta  la  volta  del  Panteon.  Ma  considerando  che  in  un 
teatro  semicircolare , mai  non  si  sarebbe  potuta  formare 
una  copertura  emisferica,  come  era  la  volta  del  detto  edifi- 
aio,  ma  bensì  solo  in  un’anfiteatro,  e d’altronde  solo  in 
piano  e non  rialzato  in  curva  poteva  essere  disteso  il  mede- 
simo velario,  si  dovrai  così  credere  che  l'indicato  confronto 
di  Plinio  si  riferisse  ad  altra  circostanza.  Si  dovette  bensì 
porre  in  uso  il  velario  per  cuoprire  gli  spettatori  in  quel- 
l’anfiteatro temporario  che  fece  innalzare  Cesare  per  cele- 
brare la  dedica  del  suo  foro  e del  tempio  di  Venere,  come 
venne  da  Dione  indicato;  ma  ancor  non  poteva  essere  il 
modo  di  distendere  il  velario  stabilmente  sistemato,  come 
non  si  era  ancora  stabilita  la  costruzione  degli  edifizj  stessi. 
Nell’anfiteatro  di  Statilio  Tauro,  e quindi  meglio  nel  Fla- 
vio, solo  dovette  tale  uso  regolarsi  con  determinato  sistema. 
In  quest’ultimo  anfiteatro  si  soleva  far  tirare  il  velario  dai 
militi  di  marina,  per  la  loro  perizia  che  aveano  nel  rego- 
lare le  vele  delle  navi.  (23)  Dovevano  questi  eseguire  tale 
operazione  stando  sui  terrazzo  elevato  sopra  al  portico  che 
cingeva  superiormente  l’edifizìo;  ed  a tale  effetto  vi  erano 
intorno  alla  parte  superiore  dei  medesimo  anfiteatro  ester- 
namente praticate  duccentoquaranta  mensole,  ed  altret- 
tanti trafori  nella  cornice  onde  fermare  i travi  che  dove- 
vano servire  per  attaccare  le  corde.  Egiial  numero  di  men- 
sole stavano  sotto  al  palco  del  detto  terrazzo  nella  parte 


(23)  Sane  ffuum  UH  saepe  pugnanti , ut  dea  poptdus  favisset , ìrrisum 
te  credente  populum  Romanum  a militihus  classiariis  qui  vela  ducehant  in 
amphitheatro  interimi  praecqterat.  {Lampridio  in  Commodo,)  ConslHenmdo 
ftlroeao  due  uomini  per  ogni  vela  ^ ne  erano  nece^sar)  qualtro  cento  ottanta 
per  tirare  il  velario  sopra  al  suddetto  anQteatro. 
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ihtcrna,  cd  erano  destinate  ad  appoggiarvi  altri  travi  in 
corrispondenza  di  quei  di  fuori,  onde  meglio  tra  loro  colle*' 
garli,  e renderli  più  forti  a reggere  il  peso  del  velario,  nel 
modo  che  si  offre  delineato  nella  parte  superiore  della  sezio^ 
neriportata  nella  Tav.CXVll.  Da  questi  travi  si  estendeva 
evidentemente  una  rete  di  corde  dirette  verso  la  parte 
centrale,  e trattenute  ivi  da  un  giro  di  altre  corde  dispo- 
ste a seconda  della  curva  dell’anfiteatro.  Quindi  sopra  le 
dette  corde  si  tiravano  le  vele,  facendole  scorrere  con  appo- 
siti tiri  lungo  le  medesime  sino  all'indicato  giro  interno,  e 
lasciando  ivi  una  parte  allo  scoperto  per  dare  aria  e lucO 
all’anfìteatro,  circa  in  modo  simile  come  si  rappresenta 
nella  veduta  delineata  Tav.  CXXL  Le  dette  vele  doveano 
essere  larghe  nel  giro  esterno  quanto  era  la  distanza  esi- 
stente tra  i detti  travi,  e ristrette  verso  l’ interno  secondo 
la  figura  della  curva.  Venivano  ad  essere  così  in  numero  di 
duecentoquaranta,  cioè  quanti  erano  gli  spazj  tra  gli  stessi 
travi;  e quando  non  erano  distese  si  dovevano  custodire 
sopra  il  terrazzo  del  portico  ; onde  è che  non  vi  potevano 
essere  altri  travi  intorno  al  giro  interno  del  portico  sopra 
le  colonne,  come  si  crede  comunemente.  Così  l’operazione 
dovea  riescire  semplice  e sicura.  Mentre  supponendola  in 
altro  modo  si  vengono  sempre  ad  incontrare  intralci!  di 
difficile  esecuzione  . È però  importante  1’  osservare  che 
tanto  il  tiro  delle  vele,  quanto  la  rete  delle  corde,  neces- 
saria a sorreggere  le  stesse  vele,  dovevano  essere  preparati 
avanti;  perchè  venivano  ad  esser  formati  con  molte  corde. 

Gli  spettacoli  dei  giuochi  gladiatorii,  e delle  cacce 
delle  fiere  si  esibivano  neH’arcna  deiranfilealro,  ossia  nel- 
l’area di  mezzo  clic  era  circoscritta  dal  podio.  Si  soleva 
dagli  antichi  questa  area  distinguere  con  tal  nome  dall’are- 
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na,  che  si  spandeva  sul  suo  piano,  come  principalmente  ti 
deduce  dagli  scritti  di  Plinio  (24).  Per  esibire  i giuochi 
dei  gladiatori  non  era  bisogno  di  alcun  apparecchio  parti- 
colare; ma  per  le  cacce  delle  fiere,  a cui  precipuamente 
erano  gli  anfiteatri  destinati,  si  dovettero  formare  sotto  al 
piano  dell’arena  stessa  diversi  ambulacri  e ricettacoli  per 
trasportare  e contenere  con  sicurezza  le  fiere  che  doveano 
servire  allo  spettacolo,  come  se  ne  sono  ritrovati  resti  negli 
scavamenti  fatti  venti  anni  sono  nell’anfiteatro  Flavio,  ed 
ultimamente  nel  Campano.  Prima  di  queste  scoperte  si  è 
molto  discusso  dagli  eruditi  per  spiegare  il  modo,  con  cui 
ti  operava  in  tal  genere  di  spettacoli,  e assai  furono  le  opi- 
nioni:"ma  ora  resta  ogni  cosa  su  tal  riguardo  ben  palese. 
Nell’anfiteatro  Flavio  tali  sotterranei  si  viddero  essere  stati 
composti  nel  giro  interno  al  disottodel  podio  di  circa  trenta- 
due  luoghi  per  contenere  le  fiere  di  più  grande  specie,  che 
si  dicevano  dagli  antichi  caveae  ferarutn\  e quindi  di  due 
ambulacri,  che  secondavano  la  stessa  curva  dell’arena.  Nel 
mezzo  vi  erano  tre  ambulacri  disposti  in  linea  retta  nella 
lunghezza  dell’arena,  con  quattro  file  delle  dette  cavee  per 
contenere  le  fiere  minori.  Davano  adito  a tali  ambulacri, 

(24)  P/m.  mn-  Kat.  Uh.  mi.  c.7.  e Uh.  XXXIV.  c.  32.  Si  soleva 
ipaadere  l’arena  negli  anfiteatri  tanto  perché  i combattenti  noo  sdrucciolas- 
sero facilmente,  quanto  perchè  venisse  assorbito  prestameule  il  sangue  che 
scorreva.  Cosi  quando  era  mollo  intinta,  si  soleva  svolgere  nelle  interruzioni 
dello  spettacolo,  come  si  trova  iudicato  da  Marziale  nel  descrivere  il  modo 
con  cui  due  giovini,  mentre  stavano  a rinnovare  l’arena  lorda  di  sangue,  furono 
miseramente  sbranati  da  un  leone  , che  credendolo  mansueto,  si  era  lasciato 
sciolto. 

IVam  duo  de  tenera  puerilia  corpora  turba-, 

Sanguineam  rastris  guae  renoi-ahat  humum, 

Saevut  et  infelix  furiali  dente  peremit 
Martin  non  vidit  maius  arena  nefat. 

{Mariiale  Epig.  Uh.  II.  n.  73.) 
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altri  ambulacri  sotterranei  che  si  protraevano  lungo  gli 
assi  (leU’cdifìzio  sino  nella  parte  esterna,  ed  avevano  nelle 
due  estremità  dell'asse  maggiore  altri  bracci  di  comunica- 
zione. Tutta  la  disposizione  di  questi  sotterranei  si  oltre 
delineata  nella  Tav.  CXX.  Siccome,  per  diverse  rovine  ivi 
accadute,  si  trovarono  ridotti  in  cattivo  stato  e con  varia 
ed  informe  costruzione  ristabiliti,  così  non  si  potè  avere 
una  precisa  idea  del  modo  con  cui  erano  chiuse  al  di  sopra 
le  differenti  cavee,  e come  si  facevano  uscire  sopra  l’arena 
le  Bere:  ma  combinando  ciò  che  si  è conosciuto  esistere 
nell’anfiteatro  Campano,  per  essere  state  tali  parti  ivi  più 
conservate,  con  quanto  si  deduce  dalle  designate  rovine, 
si  è potuta  stabilire  nella  medesima  tavola  tutta  la  loro 
struttura.  Le  fiere,  che  erano  destinate  per  gli  spettacoli, 
si  trasportavano  dai  vivai  entro  alle  gabbie,  passando  per  i 
detti  principali  aditi  sotterranei,  che  traversavano  tutto  il 
lungo  dell’anfiteatro,  e si  collocavano  entro  le  cavee  a tale 
effetto  destinate.  Affinché  le  fiere  avessero  potuto  uscire 
dalle  medesime  cavee  vi  erano  praticate  porticelle  nella 
parte  opposta  agli  aditi,  le  quali  comunicavano  poscia  per 
una  piccola  salita  ad  altra  apertura  situata  nel  piano  del- 
l'arena, <lalla  quale,  venendo  aperta  dall’alto,  potevano 
uscire  le  fiere  e trovarsi  improvisamcntcsul  piano dcH’arena. 
In  tal  modo  difatti  ci  venne  rappresentato  da  Dione  nella 
vita  di  Settimio  Severo  essere  stato  formato  il  ricettacolo 
delle  fiere  in  questo  anfiteatro , allorché  fu  celebrato  il 
decennio  del  di  lui  principato  ed  il  suo  ritorno  in  Roma; 
poiché  si  dice  essere  stato  disposto  a guisa  di  una  nave, 
che  poteva  racchiudere  quattrocento  fiere,  e venendo  la 
medesima  aperta  alTimproviso  scapparono  fuori  orsi,  lio- 
nesse,  pantere,  leoni,  struzzi,  asini  selvatici,  bisonti,  c simi- 
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li  altre  bestie  in  grande  numero.  Con  questa  tal  qual  dispo» 
sizione,  che  aveano  i ricettacoli,  si  viene  a comprovare 
quanto  Erodiano  indicava  nel  designare  le  cacce  fatte  da 
Commodo  nell’anfiteatro,  cioè  che  ì tanti  leoni  da  lui  uccisi 
sorsero  dai  sotterranei;  e così  si  spiega  chiaramente  la  de.> 
scrizione  che  abbiamo  da  Calpurnio  di  alcune  cacce  date 
dall’imperatore  Carino,  nelle  quali  si  vidde  talvolta  come 
cadere  il  terreno,  ed  aprirsi  voragini  da  cui  uscirono  molte 
fiere  (25).  Parimenti  bene  si  può  conoscere  da  questa  di- 
sposizione quali  fossero  le  porte  postiche  nominate  in  una 
iscrizione  di  Rufo  Cecina  Felice  Lampadio,  che  le  fece 
rinnovare  unitamente  al  podio,  e ristabilire  i gradi  degli 
spettatori  di  questo  anfiteatro  sotto  Teodosio  e Valenti- 
niano  (26).  Ed  in  fine  egualmente  bene  si  spiega  come 
avesse  potuta  essere  danneggiata  l’arena  da  un  terremoto,  e 
ristabilita  dal  console  Basilio  prefetto  di  Roma,  come  si 


(25)  Erodiano  U,h.  /,  e Caìpurnio  noWEcl»  VIK  v.  69. 

Ah  trepidi  quoties  nos  descendentis  arenae 
Vidimus  in  partes^  ruptaque  voragine  terrae 
Emersisse  feras\  et  eisdem  saepe  laiebris 

Aurea  cum  croceo  creverunt  arbuia  libro» 

(26)  Salvis  dd  hi»  TBBoDosio  *T  vlacioo rjiK/tTitriJi^o  jy  GC» 

Bvrvs  CABCINA  riLIX  LAMPADfVS  SC  ET  INI»  PEÀfF  FEUt 
BARIIVAM  AMPBITIATM  {sìc)  k BOVO  VBA  CVM  TODW  ET  POETIS 
TOSnCÌS  SID  IT  RIPABATtS  8PBCTACVL1  GBADIBVS  EESTÌTriT 

Parìmeoti  in  altra  iscrizione  rinvenuta  in  Veìletri  si  Domina  il  ristabilimeuto 
delle  stesse  porte  postiebe  di  un  anfiteatro  che  ivi  esisteva. 

LO  LCIBIà 

OD  HI  VALBHTINtAIfO  BT  VALIITB  8IMPIB  AVCO 

LOLCIBfVS  PBIBC  CVB  IT  BDIVOB  OVODIBA  DI  PBOPIO  * » » » Oh 
VETVSTATIM  CONLAPSVM  AT  STATVH  PBISTtNVM  BIDVrfiPP/'Af 
AMPHITIATBVM  CVM  POBTtS  POSTICIIS  ET  OMNIM  lk\^\C4ìt 
ABINI  BBPV8  LOBCIBI  PBIBC  CVBIAI  BT  AITI  BBBTOBIS  PILIVS  • . * . . 

CLAVDI  PBIBC  IT  PATBOM  CVS  PBOBEPOS  MlSSl  

PBiBC  riLIClTBR 
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nomina  in  altra  iscrizione  ivi  rinvenuta;  (27)  poiché  se 
non  fosse  stata  sostruita,  come  per  i’avanti  credcvasi,  non 
avrebbe  mai  potuto  rovinare. 

Dai  medesimi  sotterranei  si  facevano  airimproviso 
uscire  pure  alberi  crescenti,  tanto  in  poco  numero,  che  in 
gran  quantità  da  formare  una  selva  (28).  Parimenti  diverse 
macchine,  dette  pegmi,  si  facevano  sorgere  dai  medesimi 
sotterranei,  o si  trasportavano  sull’arena  per  rappresentare 
qualche  straordinaria  apparizione  da  recar  meraviglia  agli 
spettatori;  (29)  come  se  ne  hanno  diverse  descrizioni  dagli 
antichi,  delle  quali  però  tralasccrcmo  di  rintracciare  quale 
fosse  la  loro  composizione  per  essere  esse  più  appartenenti 
alle  diverse  specie  dei  giuochi, che  aH’architettura  degli  an- 
hteatri.  Pertanto  osserveremo  che  dagli  ambulacri  di  mezzo 
dei  medesimi  sotterranei  si  dovevano  fare  uscire  vapori 
odorosi,  di  cui  alcuni  sì  facevano  spandere  a guisa  di  piog- 


(27)  DICITS  MARIVS  VtSAN 

TIVf  BASILITS  Vr  IT  IflL  MAK 
riCTTS  VRB  PATRinrf 
CONSVL  ORDINARIVS  AR> 

RAM  IT  PODIVM  QVAI 
ABORTlftARDI  (iic)  TfR 
RABMOTV8  RVIR  PRO.S 
TRAVIT  STMPTr 
PROPRIO  RUTITVIT 

(28J  /iepserunt  scopufi,  mirandaque  syha  cucurrii^ 

Quale  fuisse  nernus  creditur  Htsperidum^ 

(3/orsio/e  de  spect.  Ep*  20.)  E si  vedano  i versi  di  Calpurnio  riferili  nella 
nota  25. 

(29)  ffts  iicet  annumeres  macfunaloret,  (fui pegmata  ex  se  surgentia 
ercogitantt  et  tabulata  tacita  in  sublime  crescentiuy  et  alias  ex  opinato  va-^ 
rietaies:  aut  dehiscentihus  quae  cohaerebant:  atti  quae  distabant  sua  sponte 
cohaerentihus\  iUit  (ii,  quae  eminebtutt^  paulatim  in  se  residentibus,  [Se~ 
neca*  Epist»  61.) 
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già  sugli  spettatori,  ed  altri  salire  come  |»^fumi  sino  alla 
parte  più  elevata  deU’anfìteatro,  come  ne  abbiamo  alcuna 
indicazione  negli  scritti  degli  antichi  (30).  Ed  infatti  nei 
sovraindicati  scavamenti  fatti  sotto  l’arena  dell’anfiteatro 
Flavio  si  rinvennero  alcune  specie  di  piccoli  tripodi  di 
marmo  che  doveano  evidentemente  essere  destinati  a ta- 
le uso,  ed  avevano  la  forma  che  si  ofire  delineata  nella 
Tav.  CXX. 

L'aspetto  che  presentava  tutto  l’interno  dell’anfiteatro 
Flavio,  allorché  fu  ivi  esibito  un  grande  spettacolo  dall’im- 
peratore Carino,  ed  il  modo  che  si  teneva  per  riparare  il 
podio  da  qualunque  insulto,  che  le  fiere  potessero  fare  ai 
più  nobili  spettatori  ivi  assisi,  si  rinviene  descritto  nei  ben 
noti  versi  di  Calpurnio,  dai  quali  si  conosce  come  in  allora 
il  balteo,  ossia  la  cinta  dei  gradi  degli  spettatori,  ed  il 
portico  superiore  splendeano  di  gemme  e d’oro,  non  meno 
che  il  marmoreo  muro,  col  quale  era  circonscritta  l’arena, 
ossia  il  podio;  in  esso  si  offriva  lo  spettacolo  si  vedere  am- 
mirabilmente pali  d’avorio,  e ripari  girevoli  intorno  ad  assi, 
nei  quali  lubrico  inganno  trovavano  le  fiere,  poiché  esse 
non  potevano  afferrarli,  ed  erano  così  deluse  le  loro  unghie 
dal  pronto  rivolgere.  Di  oro  ancora  splendevano  le  reti, 
che  si  spingevano  verso  l’arena  con  denti  eguali  e non  meno 
lunghi  degli  aratri  (31).  Secondo  questa  descrizione  sì  é 


(30)  Namquid  dubifat,  quin  tpartio  itla,  quae  ex fundamenlit  me- 
diae  arenae  creicens  , in  summa  amphitheairi  alliludinem  pervenit,  cura 
intentione  aquae  fiat.  2.  (Seneca  Kat.  Qn.  Lib.  II.) 

(31  ) Balleut  en  gemmis,  en  itlila  porticut  auro 
Certatim  radianti  nec  non,  ubi fnit  arenae 
Proxima  marmoreo  peragit  speetacula  muro: 

Slernilur  adiunclit  ebur  admirabile  truncis, 
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delineata  nella  Tav.  GXX  la  intiera  elevazione  che  dovea 
avere  il  podio  innalzato  sopra  ai  sotterranei  per  la  lun- 
ghezza dell’arena.  Ove  nel  mezzo  si  c pure  indicata  la  dispo- 
sizione che  aveva  il  pulvinare  imperiale. 

Per  dare  una  più  estesa  cognizione  di  tutte  le  parti, 
che  erano  attenenti  agii  anfiteatri,  indicheremo  quale  strut- 
tura avevano  i vivai,  divaria,  nei  quali  si  custodivano  le 
fiore  prima  di  trasportarle  nei  sotterranei  dell’arena;  e ciò 
dedurremo  precipuamente  da  quell'avanzo  che  rimane  an- 
cora ben  conservato  intorno  la  parte  del  Celio  che  precisa- 
mente  si  vede  sovrastare  all’anfiteatro  Flavio.  Dicesi  tale 
vivajo  essere  stato  costrutto  da  Domiziano  per  contenere 
le  fiere  destinate  agli  spettacoli  da  lui  esibiti  nel  prossimo 
anfiteatro.  Si  trova  questo  essere  stato  f ormato  da  due  ordini 
di  arenazioni  circa  similmente  decorate  di  quelle  del  giro 
esterno  degli  anfiteatri  stessi;  ed  erano  le  medesime  chiuse 
con  cancelli  evidentemente  di  ferro,  co  me  si  può  dedurre 
dalle  tracce  che  vi  rimangono  nei  lati  dei  piedritti,  e come 
si  presenta  delincato  nella  Tav.  CXXII.  Il  piano  inferiore 
serviva  per  contenere  le  bestie  più  feroci,  ed  era  assicurato 
con  solidi  cancelli;  mentre  nel  piano  superiore, essendo  evi- 
<lentcmente  destinato  a contenere  animali  di  minor  fie- 
rezza e forse  anche  uccelli,  vi  erano  leggieri  cancelli.  Gira- 
va questo  doppio  portico  per  due  lati  almeno  intorno  alla 


Et  coit  in  rutilum,  lereli  qua  lubricut  axe 
Impositos  subita  vertigine  faUeret  ungues, 

Excuterelque  /eros-,  auro  quoque  torta  refulgent 
/letia,  quae  totis  in  arenam  denlibus  exstant, 
fìrnlibus  aequatif.  et  era!,  mihi  crede,  Ljcota, 

Si  qua  fìdes,  nostro  dens  longior  omnis  aratro, 

(Calimmio Egì .EIl.v.Al .)  Nei  successivi  versi  descrisse  egli  lediverse  qu»- 
lilà  di  fiere  inlrodotle  nelI’auGleatro. 
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detta  località  espressamente  sostruita  a tale  uso;  e [HX>babil* 
mente  nel  mezzo  della  parte  superiore  tì  stava  un  grande 
vivajo  per  conservare  gli  animali  acquatici;  poiché  si  cono- 
sce che  era  ivi  stata  portata  molta  acqua  col  mezzo  dell’ac- 
quedotto Neroniano,  e che  vi  era  un  grande  lago.  Altro 
maggiore  vivajo  vi  era  in  Roma  vicino  alla  porta  Prene- 
stina,  il  quale  era  circondato  con  semplici  mura,  come  si 
trova  descritto  da  Procopio  nel  suo  libro  primo  della  guer- 
ra Gotica;  e perciò  non  doveva  offrire  nulla  d’importante 
per  l’arte  che  ci  siamo  accinti  a descrivere. 

Queste  sono  le  principali  cognizioni  che  si  possono 
avere  intorno  l’architettura  degli  anfiteatri  considerati  sotto 
l’aspetto  della  generale  loro  struttura.  Ora  passando  ad  esa- 
minare le  parziali  pratiche,  che  per  circostanze  particolari, 
o per  la  varia  proporzione  venne  data  agli  edifizj,  ebbero 
luogo  nei  più  ragguardevoli  anfiteatri,  di  cui  ci  sono  sopra- 
vanzate rovine,  osserveremo  primieramente  che  l’anfiteatro 
Campano,  per  quanto  si  può  dedurre  dai  pochi  resti  super- 
stiti, era  quello  che  di  più  si  avvicinava  per  vastità  e per 
struttura  all’anfiteatro  Flavio,  di  qualunque  altro,  quan- 
tunque ancor  grande  diversità  vi  passasse  tra  le  loro  dimen- 
zioni, come  si  può  conoscere  dalla  Pianta  delineata  nella 
Tav.  CXXIll.  Si  rinvennero  ivi,  per  gli  scavi  ultimamente 
operati,  tutti  quei  luoghi  situati  sotto  il  piano  dell’are- 
na, che  erano  destinati  a contenere  le  fiere,  i quali  sono 
più  conservati  di  quei  dell’anfiteatro  Flavio,  ed  anche  con 
più  regolare  costruzione  edificati.  Le  cavee  erano  ivi  in 
minor  numero,  ed  avevano  al  di  sopra  aperture  rego- 
larmente disposte  nel  mo<lo  che  si  offre  delineato  nella 
Tav,  CXXIV.  Parimenti  si  rinvennero  ivi  diversi  fram- 
menti ancor  bene  conservati  dei  ripari,  che  stavano  al  diso- 
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pra  e nei  lati  dei  vomitori  ricavati  tra  i gradi  degli  spet- 
tatori, i quali  erano  sul  ciglio  delle  Bancate  egualmente 
decorati  con  animali  diversi,  come  abbiamo  veduto  essere 
stato  praticato  nel  Flavio;  ma  nei  sopraornati  vi  erano  scul- 
pite  Bgure  in  bassorilievo  invece  di  ornamenti  di  fòglie, 
come  si  rappresenta  nella  Fig.  I.  e li.  della  citata  Tavola. 
Della  decorazione  esterna  rimangono  soltanto  in  opera  po- 
chi resti  dei  due  primi  ordini,  e si  vede  essere  stata  ornata 
SI  nel  primo  e sì  nel  secondo  piano  con  colonne  doriche, 
di  maniera  Romana,  incorporate  nel  mezzo  dei  piedritti 
degli  archi,  e con  basi  varie  al  di  sotto.  Le  altezze  degli 
archi  del  primo  ordine  corrispondono  poco  meno  dei  due 
quadrati;  ma  quelle  del  second’ordine  sono  anche  più  bas- 
se di  quelle  dell’anfiteatro  Flavio.  Hanno  poi  questi  archi 
di  particolare  alcune  teste  sculpite  nelle  chiavi , come  si 
offrono  delineate  nella  stessa  Tav.  CXXIV. 

L’anfiteatro  che  esiste  in  Verona,  per  tutta  la  parte 
interna  ancora  ben  conservato,  si  trova  essere  stato  costrut- 
to con  proporzioni  alquanto  piu  piccole  dei  due  sovrain- 
dioati,  e le  sue  sostruzioni  avevano  nel  giro  esterno  un  solo 
ambulacro  e con  otto  arenazioni  di  meno  del  Flavio,  come 
si  può  conoscere  dalla  Pianta  delineata  nella  Tav.  CXXV. 
Sotto  il  piano  dell’arena  non  si  rinvennero  le  cavee  sot- 
terranee per  contenere  le  fiere,  come  negli  antecedenti 
due  esempj;  ma  solo  semplici  cunicoli,  che  traversano  l’edi- 
fizio  lungo  i due  assi,  e sotto  il  giro  dei  tre  ambulacri.  La 
disposizione  dei  gradi  degli  spettatori  con  il  portico,  che 
serviva  di  corona  nel  giro  supcriore,  si  rappresenta  deli- 
neata nella  Tav.  CXXVI  per  quanto  ne  corrispondeva  nel- 
la lunghezza  dell’asse  minore.  Per  tutta  la  lunghezza  del- 
l’asse maggiore  poi  si  offre  rappresentata  nella  stessa  Tavola 
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]a  decorazione  che  ornava  il  giro  esterno  dell’ anfiteatro. 
Questa  decorazione  esterna  era  divisa  in  tre  ordini  di  arcua* 
zioni,  ed  ornata  con  pilastri  e corniciamenti  di  maniera 
dorica  non  di  troppo  buono  stile,  nè  per  anche  portata  a 
compimento,  ma  lasciata  in  diverse  parti  ancora  da  rica- 
varsi dai  massi  rustici  delle  pietre,  comesi  vede  delineata 
in  scala  maggiore  nella  Tav.  GXXVII. 

L’anfiteatro,  che  rimane  in  Fola  nel  giro  esterno  più 
conservato  di  qualunque  altro  simile  monumento,  presenta 
di  particolare  nella  sua  architettura  la  circostanza  derivala 
dall’essere  il  terreno,  su  cui  fu  innalzato,  nella  parte  op- 
posta al  lido  del  mare  alquanto  elevalo;  percui  furono  ivi 
soppresse  le  sostruzioni  inferiori,  c rialzato  il  piano  delle 
arcuazioni  nella  parte  opposta  su  di  una  specie  di  basa- 
mento formato  con  pilastri  ed  aperture  architravate.  Altra 
particolarità  importante  offre  la  struttura  delle  sostruzioni 
di  questo  anfiteatro,  ed  è quella  di  essere  state  aggiunte 
in  quattro  luoghi  distinti  due  arcuazioni,  che  escono  dal 
giro  esterno,  ed  erano  fatte  per  ricavarvi  le  scale  onde 
salire  sul  piano  superiore  del  portico;  poiché  questo  anfi- 
teatro, come  quello  di  Verona,  era  circondato  da  un  solo 
giro  d'ambulacro  nciresterno.  La  disposizione  del  piantato, 
tanto  delle  sostruzioni  che  dei  gradi  degli  spettatori  di  que- 
sto anfiteatro,  si  offre  nella  Tav.  CXXVllI.  E nella  succes- 
siva Tav.  GXXIX  si  rappresenta  la  elevazione  interna  in- 
nalzata sull’asse  minore,  nella  quale  apparisce  la  sovrain- 
dicata  diversità  di  piano  . Nel  disegno  della  elevazione 
esterna  rivolta  verso  il  mare,  ed  innalzata  sull'asse  mag- 
giore, si  vede  il  basamento  posto  sotto  il  primo  ordine 
degli  archi  in  quella  parte  che  il  terreno  restava  più  basso; 
come  pure  ivi  sono  designale  due  delle  aggiunzioni  fatte 
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nei giro  esterno  degli  archi  per  formare  le  suddette  scale 
che  salivano  ai  piani  superiori.  La  decorazione,  che  orna  i 
due  ordini  degli  archi,  si  vede  ordinata  sulla  maniera  dori* 
ca  italiana,  con  pilastri  nel  mezzo  dei  piedritti,  e non  per 
anche  in  molte  parti  portata  a compimento,  come  rimase 
quella  dell’anlìteatro  di  Verona,  e come  si  of&e  delineata 
in  scala  maggiore  nella  Tav.  GXXX.  Nel  muro  superiore, 
innalzato  sopra  i due  ordini  degli  archi  e corrispondente 
al  piano  del  portico  interno,  esistono  ben  conservati  i ca* 
nali  per  i travi  destinati  a reggere  il  velario,  ove  erano 
assai  bene  assicurati  per  il  gran  tratto  che  restavano  incas- 
sati nel  muro  medesimo. 

In  fìne  esaminando  la  struttura  dell’anBteatro  diNimes, 
osserveremo  primieramente  che,  mentre  Tedifizio  era  stato 
costrutto  secondo  la  solita  figura  Per  mata  a guisa  di  disse 
con  più  centri,  le  interne  sostruzioni  poi  in  vece  di  esser 
dirette  verso  i respettivi  centri,  nel  modo  che  si  vede  pra- 
ticato quasi  in  tutti  gli  anfiteatri,  gli  fu  data  in  tutto  il  giro 
la  direzione  verso  il  punto  di  mezzo  ove  s’intersecavano  i 
due  assi. Se  da  questa  disposizione  riescivano  nelle  estremiti 
deH'assc  maggiore  le  distanze  tra  le  medesime  sostruzioni 
meno  ristrette,  che  nella  comune  pratica,  ne  derivava  poi 
l’inconveniente  di  produrre  ivi  le  scale  e gli  aditi  traver- 
salmente  disposti,  e di  cattiva  costruzione,  come  si  può 
conoscere  dalla  Pianta  delineata  nella  Tav.  CXXXI.  S’in- 
nalzava poi  quest’anfiteatro  nel  giro  esterno  solo  per  l’al- 
tezza di  due  ordini  di  arenazioni,  come  ai  rappresenta 
nella  Tav.  CXXXII.  Si  vedono  questi  decorati  nel  primo 
piano  con  pilastri,  c nel  secondo  con  colonne  di  maniera 
dorica  incorporale  nel  mezzo  dei  piedritti.!  corniciamenti 
di  questa  decorazione,  come  si  può  vedere  dal  disegno  in 
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scala  maggiore  riportato  nella  Tav.  CXXXIII,  non  sono  di- 
stinti con  ornamenti  proprj  di  tale  maniera;  ma  sono  però 
portati  a più  perfezione  di  lavoro  che  in  qualunque  altro 
simile  monumento.  Questa  decorazione  esterna  poi  presenta 
la  particolaritò  di  avere  sopra  al  secondo  ordine  delle  ar- 
enazioni di  mezzo  alcuni  irontispizj situati  per  far  meglio  di> 
stinguere  i principali  accessi  che  ivi  si  trovavano;  e quindi 
esistono  i sopraornati  dei  due  ordini  risaltati  tanto  sopra  i 
pilastri , che  sulle  colonne.  Rimane  ben  conservato  sopra 
i detti  due  ordini  un  attico,  nel  quale  si  vedono  ricavati 
i canali  per  i travi  del  velario:  e questi,  per  la  poca  ele- 
vazione in  cui  erano  trattenuti,  riescivano  meno  assicurali 
che  in  qualunque  altro  monumento.  Siccome  poi  nel  giro 
supcriore  deirìntcrno  non  vi  era  il  portico,  ed  i gradi  de- 
gli spettatori  giungevano  sino  sulla  sommità  del  recinto 
esterno,  si  dovette  così  praticare  un  metodo  particolare 
nel  sistemare  le  scale  che  mettevano  ai  superiori  gradi, 
come  sono  indicate  nella  detta  Pianta.  Quelle  poi  che  sali- 
vano sull’alto  dell’attico,  per  semplice  uso  delle  persone 
destinate  a distendere  il  velario,  si  vedono  ricavate  nella 
grossezza  stessa  del  muro,  nel  modo  che  si  offre  delineato 
nella  Sezione  riportata  nella  Tav.  CXXXIII. 

I descritti  anfiteatri  si  possono  considerare  per  i prin- 
cipali esempj  che  ci  sieno  rimasti  più  conservati,  e le  par- 
ticolarità in  essi  osservate  costituivano  evidentemente  tutte 
le  più  importanti  pratiche  tenute  dagli  antichi  nella  costru- 
zione degli  altri  tanti  cdiGzj  di  tal  genere.  Imperocché 
dalle  rovine,  che  precipuamente  avanzano  in  Roma  del- 
Tanfiteatro  detto  Castrense,  nel  Tuscolo  del  piccolo  anfi- 
teatro detto  la  scuola  di  Cicerone,  in  Albano,  Amiterno, 
Casilino,  Cuma,  Pozzuoli,  Pompei,  Pesto,  Otricoli,  Veleja, 
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Faleria,  Aquileja,  Angusta  Pretoria,  Frejus,  Terracona, 
ed  anche  rivolgendosi  alle  più  lontane  regioni  in  Cartagine, 
ove  esiste  il  recinto  di  un’anfiteatro  decorato  nell’ esterno 
con  tre  ordini  di  arenazioni  in  modo  sontuoso  e ben 
conservato , non  si  rinvengono  ragguardevoli  variazioni 
nella  loro  struttura  da  meritare  una  particolar  considera- 
zione; ma  sono  esse  derivate  più  dalle  varie  proporzioni,  e 
di  adifferenti  materiali  con  cui  furono  costrutte  le  fitb- 
briclic,  che  da  parziali  sistemi.  Laonde  si  veggono  tutti 
composti  su  di  una  curva  formata  a più  centri,  simile  quasi 
ad  un'clisse;  ed  innalzati  sopra  sostruzioni  terminate  nel 
giro  esterno  con  aperture  arcuate  a diversi  ordini,  le  quali 
furono  comunemente  decorate  con  pilastri  e mezze  colonne 
e con  corrispondenti  corniciamenti.  È da  osservare  però  a 
questo  riguardo  che,  dagli  esempj  sopracitati,  si  vede  essere 
stata  impiegata  in  tale  decorazione  più  di  frequente  quella 
maniera  dorica  italiana,  che  comportava  le  basi  al  disotto 
delle  colonne,  e gli  architravi  senza  metope  e triglifi;  ed  an- 
zi è solo  in  questi  monumenti  che  se  ne  rinvengono  esempj 
più  ragguardevoli  di  una  siffatta  maniera.  Inoltre  c di  qual- 
che importanza  l’osservare  che  l’anfiteatro  Flavio  è quasi 
il  solo  monumento  di  tal  genere  che  ci  offra  una  decora- 
zione, benché  eseguita  con  poca  precisione  di  lavoro,  ripar- 
tita giustamente  nelle  differenti  tre  manieredistinte,  cioè 
dorica,  jonica,  e corintia,  come  lo  comportavano  le  pro- 
porzioni dei  piani;  mentre  nelle  altre  si  vede  replicata  solo 
la  maniera  dorica  in  ogni  piano. 

Oltre  gli  anfiteatri  avevano  gli  antichi  Romani  alcuni 
fabbricati  di  minor  grandezza,  nei  quali  si  facevano  eser- 
citare i gladiatori  nelle  differenti  specie  di  giuochi,  cd  erano 
detti  questi  precisamente.  Ludi,  dai  giuochi  medesimi. 
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in  Roma  se  ne  annoverano  diversi,  ed  erano  distinti  coi 
nomi  Ludus  Matutinus,  Gallicus,  Mamertinus,  Dacicus, 
e Magnus.  Di  quest’ultimo  solo,  benché  non  ci  rimangano 
come  degli  altri  più  alcuni  resti , si  può  però  dedurne  qual- 
che cognizione  intorno  al  modo  con  cui  era  disposta  la  sua 
architettura,  da  un  frammento  delle  lapidi  capitoline,  sul 
quale  si  vede  tracciata  la  metà  del  suo  piantato.  Ed  è da 
questo  documento  che  soltanto  possiamo  prendere  a cono- 
scere la  struttura,  che  avevano  tali  edi6z|,  per  non  lasciare 
in  questa  parte  imperfetto  il  nostro  ragionamento  su  gli  an- 
fiteatri e su  le  altre  fabbriche  che  al  loro  proprio  uso  erano 
destinate.  Doveva  trovarsi  il  suddetto  Ludo  Magno  preci- 
samente situato  a poca  distanza  dall’anfiteatro  Flavio,  che 
ci  servi  di  principale  guida  per  rintracciare  la  struttura 
degli  anfiteatri;  poiché  nei  cataloghi  dei  regionarii  si  vede 
registrato  subito  dopo  al  medesimo  anfiteatro;  e doveva 
esser  destinato  all’esercizio  dei  gladiatori  addetti  allo  stesso 
edifizio,  giacché  per  contenere  le  fiere  al  suo  uso  era  de- 
stinato il  vivajo  sovradescritto  situato  sulla  prossima  eleva- 
zione del  Celio. 

La  disposizione,  che  doveva  avere  questo  Ludo  Magno 
e che  abbiamo  dedotta  nel  modo  più  conveniente  al  carat- 
tere delle  fabbriche  antiche  di  tal  genere,  si  offre  delineata 
nella  Tav.  CXXXIV.  Stava  nella  parte  interna  di  detto 
fabbricato  un’area  di  forma  quasi  ellittica,  come  erano  le 
arene  degli  anfiteatri,  con  nel  mezzo  dell’asse  minore  due 
grandi  accessi.  Era  tale  area  evidentemente  circondata  da 
un  doppiò  muro  innalzato  a guisa  di  podio,  senza  che  vi 
fossero  altre  cinte  di  gradi  che  secondassero  la  stessa  cur- 
vatura; perchè  all’intorno  non  vi  doveano  stare  molti  spet- 
tatori come  negli  anfiteatri,  ma  solo  alcune  poche  persone 
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che  assistevano  alle  dette  scuole.  Questa  area  poi  veniva 
circondata  da  un  recinto  rettangolare  con  portico  all'intor* 
no;  e quindi  da  diversi  ambienti  destinati  evidentemente 
per  l’abitazione  dei  gladiatori  e delle  altre  persone  addette 
ai  giuochi.  L’architettura  di  questo  fabbricato  doveva  essere 
semplice  e conforme  all’uso  a cui  era  destinato,  e circa  in 
modo  simile  come  si  vede  indicato  nella  elevazione  dise- 
gnata in  detta  Tavola.  Quindi  dalla  disposizione  di  questo 
Ludo,  potremo  dedurre  quella  degli  altri,  e credere  cosi 
essere  stati  anche  in  modo  più  semplice  distribuiti;  poiché 
venendo  il  medesimo  distinto  col  soprannome  di  grande, 
si  deve  dedurre  in  conseguenza  che  fosse  anche  più  grande 
di  tutti  gli  altri  che  vi  erano  in  Roma. 

Le  altre  tante  cognizioni,  diesi  hanno  sul  medesimo 
argomento,  risguardano  più  le  diverse  specie  di  giuochi, 
ed  il  mudo  con  cui  i gladiatori  combattevano  tanto  tra  Io> 
ro  stessi  quanto  con  le  fiere,  che  qualche  pratica  tenuta 
neH'architcttura  delie  fabbriche  destinale  a tali  spettacoli; 
onde  considerandole  estranee  al  nostro  assunto,  tralascere- 
nio  d’indicarle;  e solo  faremo  osservare  che  per  la  scoperta 
fatta  ultimamente  dei  gran  musaico  Borghesiano  a piedi 
del  colle  Tuscolano,  si  potranno  avere  su  di  ciò  più  chiare 
idee  di  quante  si  sono  finora  dedotte  da  altri  monumenti; 
perche  in  esso  si  rappresentano  effettivamente  di  seguito 
tutti  i differenti  generi  di  tali  combattimenti,  ed  il  modo 
come  erano  particolarmente  i gladiatori  armati  e vestiti. 

Pertanto  dalle  osservazioni  fatte  particolarmente  sulla 
architettura  degli  anfiteatri  potremo  conchiudere,  che  eb- 
bero questi  origine  in  Roma  evidentemente  in  seguito  di 
quanto  aveva  operato  C.  Curione  nella  grande  macchina 
da  lui  inventata;  quindi  furono  primieramente  riprodotti 


Digitized  by  Google 


CAP.  TU.  AIVFITEATRI  4»» 

con  struttura  fatta  di  solo  legno,  sino  a tanto  che  si  eresse 
con  solida  fabbrica  l’anfiteatro  di  Statìlio  Tauro,  ed  anche 
sino  a che  si  portò  a compimento  il  grande  anfiteatro  Fla- 
vio. Poscia  ad  imitazione  di  questi  molti  altri  simili  edifizj 
s’innalzarono  nei  paesi  soggetti  all’impero  romano,  eccet- 
tuati però  quei  della  Grecia  propria  e dcH’Àsia  minore,  poi- 
ché ivi  non  si  vollero  adattare  gli  spettacoli  che  si  solevano 
esibire  negli  anfiteatri  dai  Romani.  Infatti  mentre  molti 
avanzi  di  simili  edifizj  si  rinvengono  nelle  regioni  della 
Italia,  della  Francia,  della  Spagna,  in  alcune  dell’AlTrica, 
ed  anche  in  alcune  dell’Àsia  tenute  dai  Romani,  come  già 
si  sono  indicati,  non  se  ne  rinvengono  poi  nei  paesi  pro- 
prj  della  Grecia  , o almeno  soltanto  in  alcune  reliquie  di 
fabbriche  erette  negli  ultimi  tempi  dell’impero  romano. 

Si  eressero  tutti  i suddetti  anfiteatri  su  di  una  figura 
ellittica,  più  tondeggiata  nel  perimetro  esterno  che  nell’in- 
terno, come  veniva  prescritta  dalla  cinta  fabbricata  intorno 
su  curve  paralolle.  Si  appoggiarono  i gradi  degli  spettatori 
comunemente  sopra  grandi  sostruzioni,  le  quali  si  ornarono 
nel  giro  dell’elevazione  esterna  con  diversi  ordini  di  arcua- 
nozioni , e sì  coronò  il  giro  interno  con  un  portico  archi- 
travato. Si  disposero  sopra  le  varie  cìnte  delle  sostruzionì  ì 
gradi  componenti  i diversi  meniani  per  reggere  gli  spetta- 
tori, ed  inferiormente  si  cinse  l’arena  dal  podio.  In  fine  si 
formarono  sotto  la  stessa  arena  ì ricettacoli  per  le  fiere 
destinate  allo  spettacolo. 

A tanta  magnificenza  e grandezza  si  portarono  que- 
ste fabbriche  presso  ì Romani,  che  si  potevano  considerare 
per  le  più  importanti  che  avessero  erette  nelle  loro  città. 
Cosi  l’anfiteatro  più  rinomato  di  Roma,  che  fu  jiortato  a 
compimento  da  Tito,  si  giudicava  in  allora,  come  appa- 
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risce  dai  seguenti  versi  di  Marziale,  sorpassare  le  piramidi 
degli  Egiziani,  le  meraviglie  di  Mcmfì,  le  perpetue  opere  di 
Babilonia,  la  grande  mole  del  tempio  di  Diana  in  Efeso, 
il  tempio  di  Apollo  in  Oelo,  ed  il  mausoleo  di  Àlicarnasso. 

Barbara  Pyramidum  sileat  miracula  Memphis; 
jissiduus  jactet  nec  Babylona  labori 

Nec  Triviae  tempio  molles  laudentur  honores 
Dissimuletque  Deum  comibus  ara  frequens; 

Aere  nec  vacuo  pendentia  mausolea 

Laudìbus  immodicis  Cares  in  astra  ferant. 

Omnis  Caesareo  cedat  labor  Amphitheatro; 

Unum  prae  cunctis  fama  loquatur  opus. 

Alle  grandi  fabbriche  degli  anBteatri  aggiunsero  i Romani 
quelle  destinate  per  contenere  le  bere  per  più  lungo  tem* 
po  in  seguito  del  molto  uso  che  si  fece  nei  giuochi  delle 
cacce , e quindi  anche  si  edificarono  quelle  addette  espres- 
samente agli  esercizi  dei  gladiatori  dette  Ludi,  o scuole, 
delle  quali  diversi  esempj  si  conoscono  esservi  stati  in 
Roma. 
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CAPITOLO  Vili. 

CIRCHI 

l^ui  circhi  molte  cose  abbiamo  dagli  scritti  degli  antichi 
risguardanti  le  corse,  i giuochi  e le  pompe  che  in  essi  si 
celebravano,  ma  poche  relative  alla  loro  architettura;  onde 
noi,  che  solo  di  queste  è nostro  scopo  l’andar  in  traccia, 
ne  dedurremo  precipuamente  cognizioni  dai  monumenti 
che  ci  sono  rimasti.  Nè  ci  occuperemo  perciò  in  questi 
ragionamenti  di  conoscere  donde  avessero  i Romani  tratti 
tali  giuochi;  imperocché  giò  abbiamo  dimostrato  nella  sto- 
ria dell’architettura  Greca,  che  qualunque  fosse  la  origine 
dei  medesimi,  i primi  però  che  con  maggior  solennità  si 
celebrassero,  e che  a tale  uso  si  fossero  destinati  stabili 
luoghi,  furono  nei  paesi  dei  Greci,  ove  per  antiche  costu- 
manze i giuochi  Olimpici,  Pizj,  Nemei,  ed  Istimici  in  par- 
ticolare attraevano  genti  dalle  più  lontane  ragioni.  Ma 
indicheremo  solo  donde  provenisse  il  nome,  circus,  con 
cui  i Romani  in  modo  differente  dei  Greci  distinsero  gli 
edifizj  a tali  giuochi  destinati;  e ciò  principalmente  dedur» 
remo  da  Vairone,  giacche  da  lui  ne  abbiamo  una  più  chiara 
spiegazione.  Designava  questo  scrittore  che  detto  era  in  tal 
modo  il  circo  Massimo,  perche  tutto  intorno  ediBcato  per 
gli  spettatori  era  il  luogo  ove  si  esibivano  i giuochi,  e per- 
chè ivi  intorno  alle  mete  si  trasferivano  le  pompe,  e cor- 
revano i cavalli  (t).  Nei  più  antichi  tempi  le  corse  dei 


(1)  Circut  Maximut  dielus,  quod  circum  tpeclaculeis  aedificatus  ubi 
Ittdijìunt,  et  quod  ibi  circum  melos /ertur  pompa  et  equi  curruni,  (f'ar- 
rone  de  Ung.  Lai.  Ub  IV,")  Pti-imenli  cosi  scrìveva  Mooio.  Circut  dicilur 
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cavalli  si  facevano  dai  Romani  nel  campo  Marzio  in  spazio 
aperto  senza  che  fosse  circondato  da  stabili  luoghi  per  gli 
spettatori,  e suU’erba,  come  si  conosce  principalmente  da 
alcuni  versi  di  Ovidio,  e come  viene  Indicato  dallo  stesso 
Varrone  e Festo  nel  designare  le  feste  dette  Equine  (2); 
onde  anche  collo  stesso  nome  nel  seguito  si  distingueva  il 
luogo  in  cui  si  esibivano  tali  corse.  Cosi  dai  diversi  giuo» 

omnis  ambitus,  velgyrus,  cuius  diminutivurn  est  circulut.  (Cap.  If'.)  Altri 
poi  facevano  derivare  un  tal  nome  dai  primi  puoclìi  che  si  celebravano  dai 
Romani  lungo  le  sponde  del  6ume, ove  nella  parte  opposta  erano  situale  spa- 
de per  tener  lontani  dal  giro  gli  aunghi, come  si  deduce  dalle  seguenti  pattile 
di  Servio.  O/im  enim  in  lilùre  Jluminis  circenses  agitabantur^  in  altero 
latere  positisgladìis^ut  ab  utraque parte  estetignaviae  praesens  periculum^ 
unde  et  circenses  dicti  sant  quia  exhihebantur  in  circuita  ensihus  positiSy 
lieet  olii  a circumeundo  ditoni  circenses  vocari,  (Servio  nella  Georgiea 
di  Virgilio  Lib>  JIL  v.  18.)  Altrove  lo  stesso  interprete  spiegava  una  tale 
provenienza  circa  il  modo  stesso  dicendo:  Circenses  dicti  vel  a CfrairVu,  vet 
quod  ubi  nane  metae  sunt  olim  gladi ponebantur  quos  circum  ibant,(Enei~ 
de.  Libe  Viti.  V.  636.)  Onde  dal  girare  intorno  le  spade,  circum  enses  , si 
dedusse  eireenses^  ma  se  questa  provenienza  poteva  avere  qualche  relazione 
coi  giuochi,  non  risguardava  poi  in  alcun  modo  la  derivazione  del  circo  con- 
siderato come  fabbrica:  c questo  solo  con  più  evidenza  si  può  credere  deri- 
vato dalla  figura  che  prendevano  i gradi  degli  spettatori  edificati  intorno  il 
luogo  io  cui  si  esibivano  le  corse,  come  si  deduce  da  Varrone.  1 Greci  però 
distinguevano  i circhi  dei  Romani  col  loro  proprio  nome  ossia 

corso  dei  cavalli,  e in  riguardo  alla  lunghezza  delle  corse. 

(2)  Mitra  gramineo  spec*abis  Equina  campo 

Qutm  Tiberit  curvis  in  tatui  urget  aquis» 

(Ovid.  Fasti  Lib,  III.  v»  519.)  e ciò  viene  anche  confermato  coi  seguenti 
versi  dallo  stesso  poeta* 

lamque  dune  restant  noctes  de  mense  secundo 
Marsque  suoi  iunctis  curribus  urget  equosi 
Ex  vero  positum  permansit  Equiria  nomen, 

Quae  Deus  in  campo  perspecit  ipse  suo. 

(Ovid.  Fasti  Lib.  li,  v.  857.)  E cosi  Varrone,  Equiria  ab  equorum  cursuj 
eo  enim  die  eurrunt  equi  in  campo  Martio\  e Pesto  parimenti,  Equiria  tudi^ 
quos  Fomufus  Harti  instituit  per  equorum  cursum^  qui  in  camfto  Marlio 
exercebaiur» 
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chi,  che  si  solevano  fare  dai  Romani,  ne  derivarono  pure 
diversi  nomi  ai  luoghi  in  cui  alcuni  di  essi  particolarmente 
eseguivano,  come  daremo  a conoscere:  ma  primieramente 
le  disposizioni  del  circo  propriamente  detto  imprende- 
remo a descrivere. 

Il  primo  circo  eretto  dai  Romani  fu  quello  che  stabi- 
lirono i Tarquinj  nella  valle  posta  tra  il  Palatino  e l’Avcn- 
tino,  detta  Murtia  o Martia  secondo  le  varie  opinioni,  e 
che  circo  Massimo  dai  giuochi  massimi  o grandi  fu  nel 
seguito  denominato.  Ivi  si  posero  per  la  prima  volta  i gradi 
stabili  per  gli  spettatori;  giacche  per  l’ avanti  assisteva  il 
popolo  agli  spettacoli  stando  in  piedi  sopra  palchi  di  legno 
alti  dodici  piedi  che  si  dicevano  fori  (3).  Essendo  la  detta 
valle  primieramente  molto  incavata,  come  ci  venne  desi- 
gnato da  Dionisio,  si  dovettero  cosi  appoggiare  tali  gradi 
sul  dorso  delle  due  pendenze  dei  colli  senza  essere  alzati 
sopra  sostriizioni  d’opera  muraria.  In  allora  si  comparti- 
rono i luoghi  in  trenta  spazj  e si  assegnarono  i medesimi 
ad  altrettante  curie,  affinchè  stassero  a godere  lo  spetta- 
colo da  posti  distinti.  Ma  per  quanto  ragguardevole  fossa 
l’opera  in  allora  impresa  a farsi  per  la  costruzione  di  tale 
circo,  non  dovea  poi  costituire  una  fabbrica  perfetta,  nè 
da  eguagliarsi  in  alcun  modo  con  quella  che  fu  nei  suc- 
cessivi tempi  ivi  innalzata  al  medesimo  uso.  Imperocché 
Cesare,  Augusto,  Claudio,  Domiziano,  e Trajano  in  parti- 
colare tanto  r accrebbero,  che  si  potè  dire  essere  stato  il 
circo  non  solo  ingrandito,  ma  rinnovato  con  più  sontuosa  e 

(5)  Tum  primtim  circo,  qui  nunc  Marimus  dicitur , decignaius  locus 
esl:  loca  divisa  patribus,  equilibasque,  uhi  speclacuta  sibi  quisque  face- 
reni  , fori  appellati:  speclavere  furcis  duodenos  ab  terra  spectacula  atta 
suslinentibus  pedes.  {Livio.  Lib.  1.  c.  35.) 
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solida  struttura.  A questo  circo  Massimo  poi  altri  se  ne 
aggiunsero  dai  Romani  con  eguale  nobile  architettura;  c 
tra  questi  si  dovevano  render  degni  di  speciale  considera- 
aione  il  Flaminio,  l’Agonale,  il  Neroniano,  il  Sallusliano, 
quei  di  Adriano , di  Aureliano , c di  Caracalla  , ossia 
di  Romulo  figlio  di  Massenzio , e fuori  di  Roma  quei 
di  Boville,  di  Alessandria,  di  Erode  Attico  in  Atene,  e 
simili  altri  di  cui  o ci  sono  sopravanzate  rovine , o se  ne 
rinvengono  notizie  negli  scritti  degli  antichi.  Però  sembra 
solo  che  verso  il  fine  della  repubblica  i circhi  per  le  corse 
venissero  circondati  con  solide  opere  murarie;  imperocché 
conosciamo  da  Valerio  Massime  in  particolare  che  in  Roma 
anticamente  era  proibito  di  porre  luoghi  stabili  da  sedere 
per  godere  gli  spettacoli  (4).  Infatti  Plinio  la  intiera  co- 
struzione del  circo  attribuisce  a Giulio  Cesare,  per  averla 
evidentemente  in  si  ampio  modo  edificata  e consolidata, 
che  si  disse  essersi  da  lui  fatta  di  nuovo  (5).  Onde  se  già 
dal  tempo  dei  Tarquinj  eransi  ivi  costrutte  alcune  parti 
del  circo  con  opera  muraria,  si  deve  credere  che  queste 
fossero  state  ordinate  in  differente  mwlo  da  quello  che 
conosciamo  essersi  praticato  nel  seguito.  Inoltre  conside- 
rando che  se  già  avanti  alla  detta  epoca  si  fossero  dai  Roma- 
ni decisamente  fissate  le  regole  per  la  costruzione  dei  mede- 
simi loro  circhi,  Vitruvio  le  avrebbe  riferite  nei  suoi  prc- 


(4)  Àtque  edam  S.  C.  cautum  eti,  ne  quis  in  Urbe  propiusve  patsut 
mille  subsellia  posuisse,  sedentve  ludos  spedare  vellet,  ut  scilicel  remis- 
sioni animorum  iunda  stendi  virililas,  propria  Romanae  genlis  nota  esset. 
(Valerio  Mass.  Ub.  II.  c.  4.) 

(5)  A'om  ut  circum  Maximum  a Coesore  Didatore  extrudum  longitu- 
dine stadiorum  Irium,  latitudine  iinius,  sed  cum  aedificiis  iugerum  qua- 
ternum  ad  sedem  CCLX  millium  inter  magna  opera  dicamus.  {Plin.  Hist. 
Nat.  Ub.  XXXUI.  e.  24.) 
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celti , come  egli  fece  a riguardo  delle  altre  fabbriche  dei 
Romani  solite  ad  edificarsi,  si  viene  cosi  a confermare  la 
nostra  opinione.  L’ordinamento  dei  circhi  si  può  stabilire 
essere  accaduto  in  cgual  modo  di  quello  degli  anfiteatri 
poc'anzi  descritti;  poiché  questi  parimenti  nella  stessa  epoca 
incirca  furono  con  regole  determinate  stabilmente  costrutti. 
I Romani  però  non  furono  gl’inventori  dei  circhi,  come  Io 
furono  degli  anfiteatri;  imperocché  sappiamo  che  dai  tempi 
più  remoti  avevano  i Greci  formati  nei  loro  paesi  circhi 
allo  stesso  uso  di  corse  destinati , benché  fossero  con  altri 
nomi  distinti;  ma  erano  quelli  basati  per  più  gran  parte 
nell’incavamento  di  una  qualche  naturale  disposizione  di 
terreno,  ed  ove  mancava  una  sufficiente  elevazione,  veniva 
questa  supplita  con  argini  di  terra,  come  abbiamo  veduta 
essere  stato  praticato  nel  celebre  stadio  Olimpico,  descri- 
vendo la  speciale  maniera  di  costruire  dei  Greci  nella  Se- 
zione II  di  quest’opera.  Per  il  più  cospicuo  stadio,  eretto 
in  Grecia  con  solida  opera  di  pietre,  ci  venne  indicato  da 
Pausania  essere  stato  quello  che  Erode  Attico  sotto  l’im- 
pero dei  Romani  costrusse  in  Atene  vicino  all’Ilisso,  esau- 
rendo a tale  oggetto  le  cave  del  marmo  pentelico  ch’egli 
possedeva.  Inoltre  tanto  per  la  forma  ed  in  particolare  per 
la  disposizione  del  luogo  della  mossa,  quanto  per  la  loro 
propria  costruzione  differivano  in  molte  parti  i circhi  dei 
Romani  dagli  stadj  dei  Greci,  come  faremo  conoscere  nel 
darne  la  descrizione  nel  seguito  di  questo  ragionamento. 

Poiché  egualmente  degli  anfiteatri  non  si  rinvengono 
negli  scritti  di  Vitruvio  e degli  antichi  scrittori  precetti 
risguardanti  l’architettura  dei  circhi,  imprenderemo  a cono- 
scere questa,  come  poc’anzi  si  é indicato,  dai  monumenti 
più  ragguardevoli  che  ci  sono  rimasti.  E parimenti  come  ai 
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fece  nel  descrivere  gli  antìleatri,  che  adattammo  le  varie 
cose  ai  medesimi  relative  alla  struttura  dciranlìteatro  Fla- 
vio, che  fu  il  più  grande  eretto  dai  Romani;  cosi  al  circo 
Massimo , che  fu  pure  il  primo  ed  il  più  grande  formato 
dagli  stessi  Romani,  ci  rivolgeremo  per  stabilire  le  princi- 
pali disposizioni  da  essi  tenute  nella  costruzione  dei  circhi, 
benché  del  circo  Massimo  assai  minori  avanzi,  che  deU’anli- 
teatro  Flavio,  ci  rimangano. 

Per  ciò  che  risguarda  la  generale  struttura  dei  circhi 
osserveremo,  che  a somiglianza  dei  teatri  e degli  anfiteatri 
si  solevano  dasli  antichi  formare  nei  medesimi  circhi  luo- 
ghi  distinti  per  gli  spettatori  in  due  differenti  metodi. 
Coll’uno  adattando  i gradi  sopra  una  naturale  elevazione 
di  terreno  con  più  economia  di  spesa,  e maggior  fortezza;  e 
coll’altro  innalzandoli  sopra  a grandi  sostruzioni  di  opera 
muraria  con  molto  lavoro  bensì,  ma  pure  con  molti  como- 
di. Siccome  i Romani  nella  struttura  dei  loro  principali 
teatri  si  attennero  più  a questo  secondo  metodo  che  al 
primo;  cosi  egualmente  praticarono  nel  costruire  i loro  più 
cospicui  circhi.  Il  circo  Massimo  però  riuniva  l’uno  e l’altro 
metodo  nella  sua  grande  struttura;  poiché  mentre  la  parte 
inferiore,  che  era  quella  primieramente  stabilita,  appog- 
giava sopra  il  dorso  del  naturale  incavamento,  la  parte 
superiore  poi  era  innalzata  sopra  sostruzioni.  La  struttura 
di  queste  sostruzioni  era  fatta  nel  modo  stesso  di  quello 
ideato  nei  teatri  ed  anfiteatri,  perché  ebbero  la  stessa  ori- 
gine dai  palchi  o fori  che  primieramente  facevansi , ed 
erano  allo  stesso  uso  destinate.  Differivano  però  nella  loro 
disposizione;  poiché  quelle  che  nel  giro  della  parte  semicir- 
colare mentre  erano  egualmente  dirette  verso  il  centro 
come  nei  teatri, quelle  poi  che  stavano  lungo  i lati  del  circo, 
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distendendosi  questi  in  linea  retta , avevano  necessaria- 
mente direzioni  paralelle.  Queste  sostruzioni  nel  circo  Mas- 
simo ci  vennero  designate  da  Dionisio  essere  state  divise  in 
tre  piani,  ossiano  in  tre  ordini  di  giri  condotti  tutto  intorno 
ai  tre  Iati  del  circo,  nel  modo  che  si  offre  delineato  nella 
successiva  grande  Tavola  rappresentante  il  palazzo  dei  Ce- 
sari eretto  sul  Palatino,  il  quale  si  estendeva  lungo  il  lato 
settentrionale  del  circo.  Oltre  ai  detti  tre  giri  di  sostruzioni 
ve  ne  erano  altre  al  di  fuori  di  un  solo  ordine,  nelle  quali 
inferiormente  stavano  ofiicine  con  scale  diverse  onde  con 
esse  prestare  comodi  a coloro  che  si  portavano  a godere  lo 
spettacolo  senza  recar  confusione  tra  tante  migliaja  di  con- 
correnti; ed  al  disopra  vi  stavano  le  celle,  che  erano  desti- 
nate per  abitazioni  in  tempo  che  non  si  celebravano  i gran- 
di giuochi  (G).  Il  modo  poi  come  stavano  disposti  i gradi 
degli  spettatori  innalzati  sopra  le  dette  sostruzioni,  si  rap- 
presenta delineato  nella  Tav.  CXXXI  unitamente  alle  altre 
parti  del  circo,  che  ora  imprenderemo  ad  esaminare. 

I gradi,  che  stavano  posti  sopra  le  anzidette  sostru- 
zioni , erano  divisi  in  tre  parti  distinte  a somiglianza  di 
quelle  degli  anfiteatri;  ed  a somiglianza  delle  medesime 
diremo  meniani.  Questi  poi  erano  suddivisi  in  moltissime 
altre  parti  dalle  scale  ricavate  tra  i medesimi  gradi,  di  cui 
quelle  che  corrispondevano  nel  giro  posto  in  capo  del  circo 
si  potevano  dire  cunei,  poiché  ivi  prendevano  simil  figura, 
come  nei  teatri  e negli  anfiteatri:  ma  quelle  che  si  trova- 


te) Dionisio  Lib,  IH.  Erano  in  tali  luoghi  che  abitavano  donne  di  cat- 
tivo coatume  e ai  tenevano  lupanari,  come  da  Giovenale  f'iadica  col  seguen- 
te verso. 

. ...  et  ad  circum  juuas  prostrare  puellas. 

{Satira  111.  v.  65.) 
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vano  lungo  i due  lati  rettiiinei  non  si  potevano  giusta- 
mente distinguere  con  tale  denominazione.  Separavano 
questi  ordini  di  gradi  le  precinzioni,  come  nei  teatri  e negli 
anfiteatri.  Il  primo  ordine  di  gradi  doveva  essere  destinato 
per  i senatori  e gli  altri  magistrati  dell’impero;  il  secondo 
ordine  per  i cavalieri,  ed  il  terzo  per  il  popolo.  I primi 
ordini  inferiori  avevano  i gradi  di  marmo,  ed  i superiori 
dì  legno,  come  si  trovano  indicati  da  Dionisio, e come  preci- 
samente li  abbiamo  veduti  essere  stati  praticati  nell’anfi- 
teatro Flavio.  Sopra  i portici  eretti  fuori  degl’ indicati  tre 
giri  di  sostruzioni,  erano  stati  aggiunti  altri  gradi,  i quali 
nella  parte  rivolta  verso  il  Palatino  giungevano  sino  sotto 
alle  fabbriche  piu  elevate  del  palazzo  dei  Cesari,  e dall’altra 
parte  verso  l’Àventino  pure  sino  sull’alto  del  colle  dove- 
vano pervenire.  Coronava  la  parte  superiore  dì  tutti  i gradi 
degli  spettatori  un  portico,  come  nei  teatri  ed  anfiteatri,  e 
sotto  al  medesimo  dovevano  essere  i gradi  di  legno  ed  i 
posti  destinati  alle  donne.  La  separazione  dei  luoghi  degli 
spettatori  nel  circo  dovette  però  essere  stata  ordinata  assai 
posteriormente  a quella  dei  teatri;  poiché  ancora  sino  al 
tempo  di  Claudio  stavano  i senatori  a godere  lo  spetta- 
colo nel  circo  tra  il  popolo  (7);  mentre  Augusto  aveva  gìò 
disposti  i luoghi  ripartiti  nei  teatri  per  le  diverse  classi  di 
persone,  come  si  conosce  da  quanto  venne  esposto  da  Sve- 
tonio  in  particolare. 

Nella  parte  superiore  del  lato  del  circo  situato  verso 
il  Palatino,  e corrispondente  sopra  le  mete,  vi  era  un  luogo 
distinto,  dal  quale  stavano  a vedere  i giuochi  gl’imperatori 
e gli  attenenti  alla  famiglia  augusta.  Questo  luogo  si  dìcea 

(7}  Exculto  propria  tenatoribut  loca  conUUmt  promiicue  tpectart 
soliti*-  {Svclonio  in  Claudio  c.  21.) 
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pulvinare, /luA'OTar.o  suggestus,  ed  era  stato  fabbricato  da 
Augusto  (8).  Si  conosce  dalle  poche  tracce  superstiti  essere 
stato  il  medesimo  recinto  con  mura,  e con  colonne  nel 
d’avanti  a guisa  di  nobile  stanza.  Vuoisi  dedurre  da  un 
passo  di  Plinio  il  giovine,  nel  quale  egli  diceva,  narrando 
le  gesta  di  Trajano,  che  il  popolo  non  avrebbe  più  veduto 
solo  la  camera  del  principe,  ma  il  principe  stesso  assiso 
tra  i suoi  gradi  (9),  avere  Trajano  perciò  distrutto  tale 
suggesto  imperiale  per  potersi  far  vedere  allo  scoperto.  Però 
esaminando  il  vero  senso  dalle  indicate  parole,  si  conosce 
soltanto  che  Trajano  soleva  godere  lo  spettacolo  sedendo  tra 
il  popolo  in  luogo  non  distinto;  e perciò  è da  credere  che 
non  si  fosse  dato  cura  di  distruggere  il  detto  pulvinare.  Le 
prccinzioni,Ie  vie,  i vomitori,il  podio,  i gradi  diversi  degli 
spettatori,  dovevano  essere  egualmente  fatti  nei  circhi  che 
nei  teatri  e negli  anfiteatri , perchè  venivano  allo  stesso  uso 
destinati.  In  egual  modo  dovevano  essere  cinti  gli  ultimi 
gradi  degli  ordini  verso  le  precinzioni  con  plutei  di  mar- 
mo o parapetti  di  metallo,  dei  quali  Ovidio  ne  diede  una 
indicazione  nei  suoi  versi,  allorché  disse  ad  una  fanciulla 
assisa  a lui  vicino,  che  per  non  tenere  le  gambe  sospese, 
introducesse  il  piede  nei  vicini  cancelli  (10).  In  simil  modo 

(8)  I^ivicii . ID . cracTM  . liumvii.  Cosi  si  i legge  registrilo  nell’iscri- 
siooe  AnciriDi  tra  le  opere  fatte  da  Augusto. 

(9)  Quum  catterà  tpecie,  tum  quod  aequatiu  plebit,  oc  prineipit  toeu». 
Se  quidem  per  omne  spatium  una  facies,  omnia  continua,  et  patria,  nec  ma- 
gie prtqjrius  epectandi  Caetaris  euggestue,quam  propria,  quae  spectet.Lice- 
bit  ergo  civibus  tuie  invicem  contueri -,  dahitur  non  cubiculum  principie, 
eed  ipsum  principem  cernere,  in  publico,  in  popuh  eedentem.  (C.  Ptin. 
Paneg.  c.  SI.) 

(10)  Sedpendent  tibi  entrai  potte  ei  forte  juvabit, 

Cancellie  primoe  ineeruieee  pedee. 

(Ovidio  Amor.  Ub.  III.  Eleg,  II.  i».  63.)  Lo  stesso  Ovidio  con  i w^uentì 
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doverano  essere  custodite  le  aperture  dei  Tornitori  con  so* 
praornati  nel  mezzo  e ripari  nei  lati,  come  si  è designato 
essersi  praticata  neiranliteatro  Flavio  e Campano. 

Quella  estremità  del  circo  die  non  era  cinta  dai  gradi 
degli  spettatori,  e che  stava  d’incontro  alla  parte  luneata, 
serviva  per  trattenere  e far  partire  ad  un  tempo  i carri 
destinati  alla  corsa,  come  veniva  ordinato  dai  magistrati 
addetti  a dirigere  i giuochi.  Questa  parte  costituiva  ciò  che 
gli  antichi  dicevano  carceri,  carceres,  c nei  tempi  più  anti* 
chi  oppido,  oppidum,  per  le  mura  e torri  di  legno  che  ivi 
si  formavano  a guisa  delle  mura  di  un  castello  (11).  Le 
carceri  nel  circo  Massimo  vennero  primieramente  stabilite 
allorché  fu  richiamato  in  Roma  l'uno  dei  consoli,  che  tene- 
vano assediato  Piperno,  per  assistere  ai  comizj:  (12)  ma  nel 
seguito  in  miglior  modo  furono  costrutte  dai  censori  Q.  Fui* 
vio  Fiacco  e A.  Postumio  Albino,  unitamente  ad  alcune 
altre  parti  del  circo  destinate  a regolare  le  corse  (1 3).  Però 


▼ersi  ci  {•  conoscere  che  nei  sedili  vi  stavano  tirate  alcune  linee  per  dividere  i 
posile  DOQ  gih  proinioenti,  come  alcuni  hanno  spiegato«ma  evidenlemente 
solo  tracciale  con  incavo,  o con  colori. 

Quid  frustra  refugis^  cogit  not  linea  iungi* 

Haee  in  lege  loci  commoda  circus  habet* 

(flvidio  Àmor,  Lib,  III*  Eleg.  //.  v.  19.  < j4rte  am*  Lib*  /.  v*  141.) 

(11)  In  circo  primo f unde  mittuntur  equi  , nunc  dicuntur  carceres  \ 
Naevius  oppidum  appellai.  Carceres  dietim  quod  coercentur  equiy  ne  inde 
exeant  aniCy  quam  magistratus  rmsit\  oppidum  quod  a muri  parte  pinneis 
furrishusque  carceres  olim  fuerunt*  Scripsit  poeta^  dictator  ubi  currum 
insidi ty  pervehitur  usque  ad  oppidum*  [Varrone  de  Ling*  ÌÀSt*  IJb*  IV .) 

(12)  Privernum  duobus  consularibus  exerciiibus  quum  obsideretur^ 
alter  consul  comitiorum  causa  Romam  revocatus*  Carceres  eo  anno  in  circo 
primum  statuti*  (Livio*  Lib*  Vllf*  c*  20.) 

(13)  Et  carceres  in  circoy  et  oca  ad  notas  curricuìis  numerandis^  et 
rhedam  et  metas  transitusy  et  cavea  ferreasy  per  quas  intromitterentur  fe~ 
rae.  (Livio*  Uh*  XU*c*  17.) 
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tali  carceri  sembra  che  rimanessero  fatte  di  legno  o di  tufo, 
sino  al  tempo  di  Claudio  imperatore^  poiché  si  conosce  che 
egli  soltanto  le  fece  costruire  di  marmo  unitamente  alle 
mete  Come  fossero  composte  le  carceri  con  semplici 

legni,  ne  abbiamo  una  indicazione  nel  musaico  di  Lione 
riportato  nel  basso  della  Tav.  CXXXVIII;  e come  poscia 
venissero  edibcate  con  solida  costruzione  di  muro,  se  ne 
può  avere  una  chiara  idea  da  quanto  esiste  tuttora  nel  circo 
di  Boriile , ed  in  quello  di  Romulo , amendue  delineati 
nella  Tav.  CXXXVII.  Da  queste  indicazioni  abbiamo  pre- 
cipuamente dedotto  il  modo  con  cui  doveano  essere  le  mete 
disposte  nel  circo  Massimo;  giacché  ivi  di  tali  parti  non  ne 
rimangono  più  alcune  tracce.  Si  conoscono  essere  state  in 
numero  di  dodici,  come  precisamente  si  trovano  designate 
da  Cassiodoro,  ed  erano  poste  sci  per  parte  dei  grande  arco 
di  mezzo  che  serviva  di  principale  ingresso  al  circo.  Affin- 
ché i carri,  che  si  trattenevano  nelle  stesse  carceri,  si  tro- 
vassero tutti  ad  cgual  distanza  dalla  prima  meta,  furono  esse 
disposte  sopra  un’arco  di  circolo  che  avea  per  centro  preci- 
samente il  mezzo  di  tale  primo  ingresso  al  giro  delle  corse. 
Però  quell'auriga  che  gii  toccava  di  stare  nel  carcere,  posto 
neU’estremita  a destra  del  circo,  doveva  avere  qualche  mag- 
gior vantaggio  sugli  altri,  perché  gli  era  più  facile  di  acco- 
starsi alla  prima  meta.  Erano  tali  carceri  distinte  con  pro- 
gressiva numerazione,  e si  designava  ciascun  agitatore  nel 
seguente  modo , missus  ostia  ////,  per  esempio  quando 
usciva  dalla  quarta  carcere,  e così  per  gli  altri  numeri;  e 
quando  straordinariamente  usciva  dalia  porta  di  mezzo, 
che  era  destinata  per  l’ingresso  delle  pompe,  si  diceva, 

(14)  Circo  vero  Maximo  marmoreit  càrceribus  auratisquemetiSf  ifuaa 
utra^^ué  et  tophina  ac  lignea  anUafuerunt*  {^Sveton*  in  Claudio  c.  21.) 
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missus  a pompa;  come  si  deduce  dalla  ben  nota  iscrizione 
di  C.  Àpulejo  Diocle  celebre  agitatore  della  fazione  roa* 
sa  (15).  Queste  carceri  erano  tutte  egualmente  larghe  e 
rivolte  verso  il  centro  sovraindicato , ma  divise  tra  loro 
solo  per  una  piccola  parte.  L'apertura  di  mezzo  era  più 
ampia  e sporgente  alquanto  in  fuori  dalla  linea  in  cui 
erano  stabilite  le  altre;  serviva  quest’arco  maggiore  per  uno 
dei  principali  ingressi  al  circo,  e come  si  disse  per  fare 
entrare  le  pompe  avanti  di  cominciare  lo  spettacolo.  Si 
chiudevano  le  dodici  aperture  delle  carceri  sino  all'impo- 
sta degli  archi  col  mezzo  di  certi  cancelli  di  legno  o di 
metallo  che  si  aprivano  ad  un  tratto , allorché  il  pretore  o 
altro  magistrato  che  presiedeva  ai  giuochi  ne  dava  il  se- 
gno (16),  o col  mezzo  di  un  qualche  ordegno,  come  si 
deduce  da  varie  circostanze  narrate  dagli  antichi  scrit- 
tori (17),  o impiegandovi  tanti  uomini  quante  erano  le 
carceri  che  si  dovevano  aprire,  come  si  vede  rappresentato 
in  un  piccolo  bassorilievo  riportato  nella  Tav. CXXXVllI. 
Fig.  3.  Comunemente  si  crede  che  solo  quattro  per  volta 
partissero  gli  agitatori  da  queste  carceri;  ma  per  esempio 
nel  musaico  di  Lione  sopraindicato,  si  vedono  nel  giro 
delle  corse  otto  carri  in  moto,  cioè  quante  erano  ivi  preci- 
samente designate  le  aperture  delle  carceri.  Perù  qualun- 
que fosse  la  pratica  che  in  tali  giuochi  tenevano  gli  antichi, 
ciò  non  scompone  la  disposizione  da  noi  designata;  poiché 

(15)  Minvs . oiTio  . un . oclvii  . aliii  . m . d . e . lxii  . ronri . ex. 

{Grutero  pag.  337.) 

(16)  Maxima  jam  vacuo  praelor  speetacula  circo, 

Qttodrijuges  acquo  carcere  mitit  equos. 

{Ovidio  Àmor  tib,  JIl.  Eleg.  2.  v,  65.  e quindi  ciò  si  ripete  da  Giovenale 
Salir.  Il,  V.  193.  e da  Tertulliano  de  Specl.  e.  16.) 

(17)  BuUngero.  Del  Circo  Cap.  II.  e seg. 
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nel  caso  che  non  si  fossero  aperte  tutte  ad  un  tempo,  rima- 
nevano chiuse  quelle  che  non  servivano  per  il  minor  nume- 
ro degli  agitatori.  La  parte  superiore  delle  aperture  delle 
medesime  carceri  era  chiusa  con  una  lastra  di  marmo  tra- 
forata a guisa  delle  cancellate  dei  plutei,  come  si  dimostra 
con  un  (rammento  rinvenuto  vicino  al  circo  Massimo,  e 
che,  restituito  nel  suo  intiero  stato,  si  rappresenta  delineato 
nella  detta  Tav.  CXXXVIII.  Fig.  1.  Quindi  abbiamo  co- 
gnizione che  in  modo  più  nobile  erano  traforate  tali  lastre 
di  marmo,  ricavandovi  eleganti  ornamenti,  come  si  cono- 
sce da  due  intieri  esempj  che  esistono  nel  palazzo  Mattel 
ben  conservali,  e che  dovevano  evidentemente  appartenere 
alle  carceri  del  circo  Flaminio.  Uno  di  questi  sopraornati 
si  offre  delineato  nella  stessa  Tavola  Fig.  2.  Questa  pratica 
si  trova  confermata  da  quanto  vedesi  rappresentato  nel 
detto  bassorilievo,  riferito  alla  Fg.  3.  Le  parti  medie  di 
ciascun  piedritto,  sostenenti  gli  archi  delle  stesse  carceri, 
si  credono  comunemente  essere  state  ornate  con  grandi 
erme,  come  si  riferisce  particolarmente  da  Cassiodoro,  e da 
un  antico  scoliaste  di  Giovenale  (1 8),  e come  si  rappresenta 
nel  medesimo  bassorilievo  delineato  nella  Tav.  CXXXVIII. 
Fig.  3;  ma  nel  circo  diBoville,  il  quale  offre  l’unico  esempio 
che  abbiamo  conservato  nella  fronte  esterna  delle  carceri, 
si  conosce  che  erano  decorate  con  mezze  colonne,  come  si 
soleva  praticare  dai  Romani  in  tutte  le  loro  arcuazioni,  e 
come  si  offre  delineato  nella  Tav.  CXXXVIl.  Parimenti  se 
nel  bassorilievo  del  museo  Pio  Glementino,  che  si  riporta 
delincato  nella  Tav.  CXXXVIII.  Fig.  4,  si  fosse  rappresen- 
tata effettivamente  quella  parte  di  mezzo  delle  stesse  carceri 


(18)  Cauiodoro.  la  yariar.  Lib.  HI.  EpiU.  51.  e Scoliaste  di  dove- 
naie  Sai.  Vili.  V,  53. 
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su  cui  stavano  i consoli,  o il  pretore  o altri  magistrati  a 
distribuire  i premj  ai  vincitori,  si  vedrebbero  ivi  pure  i pie- 
dritti medesimi  ornati  con  pilastri  o colonne,  e non  erme. 
Laonde  tutte  quelle  supposizioni  che  si  fanno  per  stabilire 
il  modo  con  cui  si  potevano  aprire  ad  un  tempo  i cancelli 
delle  carceri  con  canapi  attaccati  alle  sovraindicatc  erme, 
riescono  male  fondate  qualora  si  considerano  come  pratiche 
generali:  ma  bensì  è da  credere  che  tali  erme,  ove  erano 
impiegate,  dovessero  più  comunemente  servire  a guisa  di 
un’ornamento  analogo  al  limitare  delle  corse;  ed  anche 
tali  ornamenti  fossero  stati  impiegati  solo  in  piccoli  circhi, 
poiché  altrimenti  sarebbero  riuscite  le  erme  troppo  colos- 
sali in  un  grande  edilìzio.  Al  di  sopra  poi  delle  carceri 
era  praticato  un  terrazzo,  il  quale  serviva  per  alcuna  classe 
di  persone  distinte,  che  si  recavano  a goder  lo  spettacolo;  e 
sopra  l'arenazione  di  mezzo  era  il  tribunale  per  il  pretore 
e gli  altri  magistrati  che  presiedevano  ai  giuochi,  come  se  ne 
ha  una  indicazione  nel  musaico  di  Lione  Tav.  CXXXVllI. 
Fig.  7.  e come  pure  si  rappresenta  nel  bassorilievo  deli- 
neato nella  stessa  Tavola  Fig.  4.  Nelle  estremità  poi  delle 
medesime  carceri  s'innalzavano  due  alte  torri,  che  conte- 
vano le  scale  per  salire  sopra  le  carceri,  e che  credonsi  esse- 
re state  destinate  per  situarvi  alcuni  sonatori  in  tempo  del- 
lo spettacolo:  però  dalle  medaglie  che  abbiamo,  rappre- 
sentanti circhi  diversi,  si  vedono  sull’alto  delle  medesime 
innalzate  quadrighe  di  marmo  oppure  di  bronzo. 

L’area  interna  dei  circhi  era  destinata  per  le  corse;  e 
questa  dicevasi  comunemente  arena  come  quella  degli  anfi- 
teatri per  l’arena  che  ivi  si  soleva  spandere.  Il  circo  Mas- 
simo, essendoci  indicato  da  Dionisio  essere  stato  lungo  tre 
sladii  e mezzo,  comprese  le  carceri  ed  il  fabbricato  della 
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parte  semicircolare,  veniva  ad  essere  la  sua  arena  lunga 
circa  tre  stadii,  come  si  prescrisse  da  Plinio  (19).  Quella 
del  circo  di  Romulo  si  trova  essere  lunga  circa  due  stadii  e 
mezzo,  e quella  del  circo  di  Boville  appena  giungeva  ad 
uno  stadio  e mezzo.  Laonde  si  deduce  da  questi  monu* 
menti  che  l’estensione  per  le  corse  non  era  determinata,  e 
che  l'arena  veniva  stabilita  ’piìi  a seconda  della  quantità 
degli  spettatori  che  si  doveano  situare  intorno  al  circo,  che 
per  altro  motivo.  La  larghezza  poi  dcU’arena  nei  tre  citati 
esempj  si  trova  corrispondere  approssimativamente  alla  se- 
sta parte  delle  rispettive  lunghezze.  La  forma  dell'arena 
medesima  veniva  in  ogni  circo  determinata  dai  due  lati 
retti,  e dal  semicircolare,  intorno  ai  quali  stavano  assisi  gli 
spettatori,  e dal  lato  minore  in  cui  stavano  le  carceri.  Si 
aveva  l’accesso  alla  medesima  arena  prineipalmente  per 
l’arco  posto  nel  mezzo  delle  carceri  detto  delle  pompe; 
quindi  da  altro  arco  grande,  situato  d’incontro  al  suddetto 
nel  mezzo  della  parte  semicircolare,  creduto  essere  la  porta 
dalla  quale  uscivano  i vincitori  trionfanti,  e perciò  era 
detta  trionfale,  ed  anche  da  due  aperture  lacerali  praticate 
accanto  alle  torri.  Poscia  vi  era  in  uno  dei  lati  maggiori 
una  porta  secondaria  detta  Libitinaria,  la  quale  serviva  per 
trasportare  fuori  dell’arena  i cadaveri  di  qualche  agitatore 
che  per  caso  fosse  perito. 

Nel  mezzo  dell’arena  era  la  spina,  intorno  alla  quale 
si  facevano  i giri  delle  corse.  Donde  fosse  derivato  un 
tal  nome  non  bene  ora  si  può  spiegare,  ne  si  conosce  pre- 
cisamente se  gli  antichi  se  ne  fossero  serviti  ; poiché  solo 
negli  scritti  di  Cassiodoro  si  trova  adottato  con  signi  Beato 

(19)  DiOHis.  Ub.  ///.  e Plin.  Hist.  tfat.  Ub.  XXX  ri.  c.  '24. 
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quasi  semicircolare.  Secondo  questa  forma  mistilinea  s’in- 
naizava  il  basamento  delle  mete,  racchiudendo  nel  mezzo 
un  vuoto  di  uso  incerto,  al  quale  però  si  avea  Tacccsso  da 
una  piccola  porta  praticata  nel  mezzo  del  lato  retto.  Sopra  a 
tale  basamento  stavano  eretti  i tre  coni  terminati  in  pun- 
ta a guisa  di  cipressi  (22),  come  si  veggono  bgurati  in  di- 
verse sculture  antiche,  di  cui  alcune  si  offrono  delineate 
nella  Tav.  GXXXVIII,  e nel  musaico  di  Lione  pure  ivi 
riportato.  Erano  tali  coni  delle  mete  decorati  con  bassiri- 
lievi  risguardanti  corse  circensi,  dei  quali  se  ne  sono  rinve- 
nuti resti  nel  circo  di  Romulo.  Si  dicevano  dagli  antichi 
prime  mete  quelle  che  stavano  verso  le  carceri , e seconde 
mete  quelle  situate  nell’altra  estremità  della  spina.  Avanti 
alle  prime  mete  si  ò rinvenuto  nel  circo  di  Romulo  un  pic- 
colo piantato  di  base  sbucato  nel  mezzo,  che  si  è creduto 
aver  servito  per  innalzarvi  un  legno,  onde  reggere  il  canape 
che  determinava  la  linea  della  lizza;  ma  siccome  in  tutte 
le  rappresentanze,  che  abbiamo  nei  bassirilievi  di  corse 
circensi,  non  si  vede  indicato  un  tale  ordegno,  ed  anzi 
nel  musaico  di  Lione  la  linea  della  lizza  ivi  stabilita  è pre- 
cisamente segnata  con  una  semplice  linea  bianca  , Ta- 
vola CXXXVlll.  Fig.  7,  e d’altronde  considerando  che  se 
ivi  fosse  stato  posto  ove  cominciava  la  spina  avrebbe  pre- 
sentato un’ostacolo  al  giro  dei  carri  intorno  le  mete,  i quali 
al  dire  di  Orazio  le  radevano  colle  ruote  (23),  siamo  perciò 
portati  a credere  invece,  se  effettivamente  era  tale  pian- 

(22)  melas  imitata  cupressus, 

{Ovidio  Afetamor,  Lib,  X.  v.  106.) 

(23)  Sunt,  quos  curriculo  polverem  Olympicum 
Coltegistc  iuvat,  metaque  fervidi! 

Evitata  roti! 

{Oraxio  Lib.  /.  Od.  1.) 
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tato  di  antica  costruzione,  che  abbia  servito  come  di  segna- 
le per  situare  l’ara  di  Conso  che  si  conservava  sotto  terra 
precisamente  vicino  alle  prime  mete,  e che  si  scuopriva 
solo  in  tempo  che  si  faceva  il  sacrifizio  (24);  come  si  soleva 
praticare  nel  circo  Massimo,  e ad  imitazione  di  questo  evi- 
dentemente pure  negli  altri  circhi  più  cospicui  dei  Romani. 

Tra  le  mete  stava  situata  la  spina,  la  quale  divideva 
l’arena  in  due  parti;  l’una  di  queste  si  crede  essersi  distinta 
col  semplice  nome  di  spazio,  e l’altro  flesso  delle  mete,  per 
quanto  si  deduce  dai  versi  di  Virgilio,  nei  quali  si  descrive 
una  corsa  fatta  dai  Trojani.  Nel  circo  di  Rumulo  si  cono- 
sce questa  spina  essere  stata  formata  da  un  basamento  lar^ 
go  poco  meno  di  venti  piedi,  ed  alto  circa  cinque,  il  quale 
era  interrotto  ila  tre  vie  praticate  ivi  evidentemente  per 
avere  una  comoda  comunicazione  tra  l’una  e l’altra  parte 
del  circo  senza  dovere  fare  il  giro  intorno  le  mete.  Sopra 
l.a  medesima  spina  stavano  erette  in  tutta  la  sua  lun- 
ghezza statue,  colonne  ed  altri  insigni  monumenti;  e nelle 
estremità  vi  erano  i delfini  c le  ova  che  servivano  dì  segnale 
per  numerare  i giri  delle  corse.  Si  dicono  da  Dione  essere 
state  queste  cose  stabilite  da  M.  Agrippa,  per  aver  egli 
conosciuto  che  accadevano  inganni  circa  il  numero  dei 
giri;  (25)  e credesi  che  questi  segnali  fossero  stati  in  allora 
scelti  per  essere  sìmboli  di  Nettuno  e dei  Uioscuri,  divinità 
protettrici  dei  cavalli.  Però  conoscendosi  che  le  ova  in  par- 
ticolare già  erano  state  stabilite  dai  censori  Q.  Fulvio  Fiac- 
co, cd  A.  Postumio  Albino  molti  anni  avanti  (20),  convien 

(24)  Et  nunc  ara  Conso  illi  in  circo  ad  fossa  est  ad  primas  melos  sub 
terra  cum  inscriptione  liuiusmodi.  CONSVS  . consiLio  . mais  . dvillo  . laiu  . 
CVM  . II.LO  . roTESTis.  {Tert.  DeSpect.  c.  1.) 

(25)  Pion.  Uh.  XI JX. 

(26)  Livio.  LA.  XU.  c.  17.  « Vedi  la  nota  17. 
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credere  che  Agrippa  non  inventasse  tali  cose,  ma  solo  le 
ordinasse  in  miglior  modo.  Si  i delfini,  che  le  ova,  si  vedono 
nelle  sovraindicate  scolture, riportate  nellaTav.CXXXVIII, 
innalzati  sopra  ad  architravi  sorretti  da  colonne,  ed  in  nu- 
mero di  sette  in  ciascuna  specie;  cioè  quanti  erano  i giri  che 
comunemente  si  facevano  dagli  agitatori  intorno  le.  mete. 
Questi  segnali  erano  replicati  nelle  due  estremità  della 
spina,  ed  i delfini  stavano  più  da  vicino  alle  mete.  Nel 
musaico  di  Lione,  delineato  nella  stessa  Tavola,  si  vedono 
tali  delfini  gittare  acqua  nel  mezzo  della  spina,  formando 
ivi  una  specie  di  euripo;  infatti  dalle  ultime  sco|ierte,  fatte 
nella  spina  del  circo  di  Romulo,  si  è conosciuto  che  il  suo 
piano  era  incavato  ed  intonacato  in  modo  da  contenere 
acqua  come  in  una  lunga  fontana.  Oltre  che  tale  acqua 
offriva  un  maggiore  ornamento  al  luogo , serviva  ancora 
per  rinfrescare  i cavalli  e le  rote  dei  carri  nel  tempo  che 
correvano  gli  agitatori.  Si  estraeva  l'acqua  da  tale  luogo,  e 
si  gittava  contro  i carri  col  mezzo  dei  vasi  detti  nassiterna  o 
meleUae,come  si  vedono  rappresentati  nel  suddetto  musaico 
di  Lione. 

Nel  mezzo  della  spina  del  circo  Massimo  stava  innal- 
zato Tohclisco  del  re  Semnerserteo,  che  Augusto  fece  espres- 
samente trasportare  daU’Egìtto,  ed  era  alto  centoventicin- 
que  piedi  e mezzo  (27).  Credesi  essere  stato  tale  obelisco 
sostituito  a quell’antenna  che  ivi  solevasi  nei  tempi  più 
antichi  innalzare , e che  una  volta  cadendo  avea  rovesciato 
la  statua  di  Pollenza  (28).  L'uso  di  porre  obelischi  nel  mez- 
zo delle  spine  si  estese  poscia  negli  altri  circhi,  e ciò  si 

P7)  Plin.BittJfat.Ub.XXXri.c.9.  edAmnuanoMarc.Lib.XriI.e.S. 

('J8)  Malut  in  circo  instabilis  in  tignum  PoUentiae  procedi!  atque  id 
deiecit.  {Livio  Lib.  XUX.  c.  6.) 
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prova  particolarmente  col  conoscere  clic  quasi  tutti  gli  obe- 
lischi, che  ora  rimangono  in  Roma,  si  rinvennero  nel  luogo 
occupato  dalle  spine  dì  qualche  circo  antico.  Ed  anzi  nel 
circoMassimo  un  secondo  obelisco,  anche  di  maggior  altezza 
del  suddetto , era  stato  aggiunto  da  Costanzo,  il  quale  ora  si 
vede  rialzato  sulla  piazza  Laterancnsc,  mentre  quello  di  Au- 
gusto adorna  la  piazza  del  Popolo.  Il  piii  alto  di  questi  due 
obelischi  si  disse  da  Cassiodoro  essere  stato  dedicato  al  Sole, 
e Pinferìore  alla  Luna.  In  simil  modo  abbiamo  cognizione 
che  erano  adornate  le  spine  degli  altri  circhi  di  Roma;  poi- 
ché l'obelìsiro  che  vedesì  innalzato  sulla  piazza  Vaticana  sta- 
va eretto  sulla  spina  del  circo  Ncronìano,  cosi  quello  che 
apparteneva  al  eìrco  di  Romulo  sta  eretto  sulla  fontana  di 
piazza  Navona,  e cosi  di  alcuni  altri  di  minore  altezza  che 
esistono  in  diversi  luoghi  di  Roma.  Erano  tali  obelischi  ivi 
innalzati  come  sìmboli  del  Sole,  alla  quale  divinità  venivano 
precipuamente  consacrati  i circhi;  e perciò  stava  sulla  spina  f 

eretta  una  edicola  che  avea  nella  sommità  l'immagine  del  j 

medesimo  nume(29).Si  venne  con  ciba  cambiare  la  vera  de-  I 

sanazione  che  ebbero  in  Egitto  gli  stessi  obelischi  ; ed  Au-  | 

gusto  più  strettamente  la  conservò  nel  farne  innalzare  due  | 

avanti  al  suo  mausoleo  nel  campo  Marzio,  i quali  ora  esi- 
stono l’uno  avanti  la  basilica  di  S.  Maria  Maggiore,  c l'altro 
sulla  piazza  del  Quirinale.  Quindi  immagini  ed  altari  di  al- 
tre diverse  divinità  stavano  erette  sulle  spine  dei  circhi,  oltre  I 

le  tante  statue  che  si  trasportavano  nelle  pompe.  Alcune  di  J 

(29)  Circut  Soli  princìpaliter  consecratur^  cuius  aedii  medio  tptUio 
et  effgies  de  fastigio  aedis  «m/ro/,  quod  non  putaverunt  sub  tecto  conse* 
crandum  quem  in  aperto  habent*  ( Tert,  De  Spect-.)  E parimenti  Tacilo  preS' 
so  il  circo  indica  esservi  stala  una  tale  cdiScola.  Propriusque  honosSoli  cui  t 

est  vetus  aedes  apud  Circum»  {Annoi*  Uh.  XV.) 
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tali  immagini  erano  innalzate  sopra  colonne  isolate,  ed  al- 
tre collocate  come  in  piccole  edicole  composte  con  due 
colonne,  quali  si  rappresentano  nei  tanti  bassirilievi  in 
cui  si  vedono  scolpiti  i giuochi  delle  corse.  La  spina  così 
adornata  doveva  offrire  veramente  un  aspetto  sontuoso,  e 
servire  di  grande  decoro  al  circo. 

Intorno  l’ area  del  circo  Massimo  girava  un  canale, 
detto  euripo  dallo  scorrere  in  esso  le  acque,  il  quale  era 
largo  e profondo  dieci  piedi  (30).  Era  stato  questo  scavato 
da  Giulio  Cesare,  allorché  volle  togliere  ogni  timore  agli 
spettatori  in  un  combattimento  di  elefanti  ch'egli  ivi  aveva 
esibito,  poiché  era  accaduto  in  altro  simile  spettacolo,  dato 
nel  tempo  della  dedicazione  del  tempio  di  Venere  Vit- 
trice,  che  aveano  gli  elefanti  tentato  di  rivolgersi  verso  il 
popolo.  Quest’euripo  si  dice  poscia  essere  stato  soppresso 
da  Nerone  per  aumentare  i posti  dei  cavalieri  (31).  Però 
vedendolo  nominato  da  posteriori  scrittori  antichi,  ed  in 
particolare  da  Cassiodoro , si  stabilisce  comunemente  dai 
varj  scrittori  della  topografìa  di  Roma  antica  che  sia  stato 
dopo  di  Nerone  riaperto.  Ma  siccome  altro  euripo  stava 
sul  mezzo  della  spina,  come  abbiamo  poc’anzi  osservato; 
così  più  a questo  che  al  primo  scavato  intorno  l’arena,  si 
deve  supporre  che  si  riferissero  le  cose  che  posteriormente 
si  narrano  su  tal  riguardo.  D’altronde  quest’ornamento 
non  essendo  proprio  dell’uso,  a cui  era  precisamente  desti* 

(30)  Dionii.  lib.  III. 

(31)  Dedicatone  templi  f'eneris  f^ictricis  pugnavere  in  circo  XX. 
Elephanti,  atti,  ut  quidam  tradunt,  XVll.  CaetuUs  ex  adverto  iaculan- 

libut Universi  eruplionem  teniavere , non  sine  vexatione  ptgndi 

eircumdati  clauslris  ferreis-,  qua  de  causa  Caesar  Dictator  postea  simile 
spectaculum  edilurus  euripis  arenam  circumdedil,  quos  Nero  Princips  su' 
stulit  equiti  loca  addens.  (Plinio  Uisl.  Nat.  lib.  Vili.  i.  1.) 
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nato  il  circo,  e dovendo  essere  più  d’impedimento  che  di 
utile  nelle  corse,  non  si  può  credere  die  venisse  conservato 
dopo  la  costruzione  degli  anfiteatri,  nei  quali  si  esibivano 
poscia  quei  simili  giuochi  dati  da  Cesare,  che  portarono 
di  dover  fare  l’euripo;  ne  si  conosce  che  venisse  un  tale 
esempio  imitato  in  altro  circo:  mentre  altre  notizie  abbiamo 
dell’acqua  che  si  faceva  zampillare  sul  piano  della  spina. 
A questo  euripo  delia  spina  sembra  che  si  debba  riferire 
ciò  che  Lampridio  narra  di  Eliogabalo,  cioè  avere  questo 
principe  riempito  l’curipo  di  vino  per  solennizzare  alcuna 
festività,  ed  avere  esibiti  in  allora  i giuochi  circensi  navali: 
perchè  non  sarebbe  stata  facil  cosa  riempire  con  vino  l’euri- 
po  che  girava  intorno  tutta  l’arena  del  circo,  nè  con  que- 
sto, in  tal  modo  riempito,  rappresentare  i giuochi  navali. 

Come  si  eseguivano  i giuochi  delle  corse  nei  circhi,  e 
come  si  facevano  precedere  le  pompe,  diversi  eruditi  scrit- 
tori lo  hanno  dimostrato,  c non  è di  nostro  scopo  l’intrat- 
tenersi su  tale  argomento;  però  osserveremo  solo  che  si  de- 
terminava il  principio  delle  corse  con  una  linea  tirata  con 
creta  bianca  a traverso  dell’arena  (32);  con  altra  linea  simi- 
le si  prescriveva  il  termine  alle  corse  dopo  di  essere  stato 
compito  il  numero  dei  giri  stabilito.  La  situazione  della 
prima  linea  di  comun  consenso  si  pone  ove  aveano  princi- 
pio le  corse  vicino  alle  prime  mete,  e precisamente  ove 
cominciava  la  spina,  come  si  vede  indicato  nel  musaico  di 

(32)  Est  vilissima  creta,  qua  circum  praeducere  ad  victoriae  nolam 
pedesque  venalium  trans  mare  adveclorum  denotare  instituerunt  majores- 
{Plin.  Itisi.  Hai.  lùb.  XXXF.  c.  58.)  Per  quanto  poi  si  trova  indicalo  da 
Casaiodoro  sembra  che  tale  linea  si  tirasse  nelPuna  e nell'altra  parte  del  po- 
dio e che  stasse  tutta  su  di  una  stessa  direzione.  Àlba  linea  non  lon^e  ab 
osliis in  utramque podium  quasi  regala  directaperdttdlur.[y ariar.Lib.tII. 
Epist.  51.) 
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Lione  Tav.  GXXXVIII.  Fig.  7.  Ma  in  differenti  luoghi  si 
suole  stabilire  la  seconda  linea,  e più  comunemente  in  con- 
tinuazione della  prima  nciraltra  parte  dcirarcna.  Però  nel 
citato  musaico  vedesi  chiaramente  la  seconda  linea  situata 
dalla  stessa  parte  delParena  come  la  prima,  e circa  in  cor- 
rispondenza di  un  trapasso  praticato  nella  spina  vicino 
all’obelisco  ivi  designato;  ed  infatti  nel  circo  di  Romulo 
precisamente  d'incontro  ad  un  siinil  trapasso  si  vede  pra- 
ticata una  specie  di  tribunale,  che  dovea  servire  per  coloro 
che  presiedevano  a tale  parte  dei  giuochi.  D’altronde  consi- 
derando che  i giri  si  dichiaravano  compiti  solo  quando  si 
aveva  rivoltato  intorno  le  due  mete,  non  potevano  cos'i 
avere  i medesimi  termine  nella  seconda  parte  dell’arena, 
come  altri  hanno  supposto;  nè  tale  termine  potevasi  limi- 
tare subito  dopo  la  voltata  d’intorno  le  mete  per  la  diffi- 
coltà di  trattenere  ivi  il  corso  ai  cavalli:  ma  bensì  dopo 
qualche  tratto,  in  cui  potevano  essi  distendersi,  come  acca- 
deva nel  luogo  indicato  nel  suddetto  musaico. 

Queste  sono  le  cose  principali  che  si  possono  indicare 
intorno  la  disposizione  generale  dei  circhi  degli  antichi. 
Quindi  passando  a considerare  particolarmente  le  pratiche 
tenute  nei  più  ragguardevoli  circhi,  di  cui  ci  rimangono 
alcuni  resti,  osserveremo  che,  allorquando  volevasi  dare 
all’arena  del  circo  una  competente  lunghezza  per  eseguirvi 
grandi  corse , e disporre  intorno  non  grande  numero  di 
posti  per  gli  spettatori,  ne  riesciva  necessariamente  un  solo 
ordine  di  sedili  aU’ìntorno,  e perciò  il  circo  veniva  cinto  da 
sostruzioni  elevate  a poca  altezza,  e senza  portici  aldi  sotto, 
come  ne  offre  esempio  il  circo  di  Romulo,  Tav.CXXXVlI. 
Mentre  al  contrario  qualora  si  voleva  collocare  gran  nume- 
ro di  spettatori  intorno  ad  un’arena  destinata  per  le  corse 
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minori , accadeva  di  necessitk  di  disporre  intorno  diversi 
ordini  di  sedili,  come  se  ne  può  dedurre  un’importante 
esempio  dalle  tracce  che  rimangono  del  circo  Flaminio 
Tav.  CVIII,  ed  anche  del  circo  Agonale  che  si  riporta  deli- 
neato nella  successiva  Tav.  CXLIII  unitamente  alle  terme 
Neroniane.  Nel  circo  Massimo,  già  descritto,  si  trovavano 
unite  queste  due  capacità,  cioè  arena  per  grandi  corse,  e 
luoghi  per  immenso  numero  di  spettatori;  mentre  all’op- 
posto nel  circo  di  Boville,  per  esempio,  erano  assai  limitate 
tali  parti.  Queste  disposizioni , siccome  dipendevano  da 
circostanze  particolari;  così  non  si  possono  ora  in  nessun 
modo  definire.  Pertanto  potremo  stabilire  che  non  in  tutti  i 
circhi  vi  erano  intorno  diversi  ordini  di  sedili , come  si 
vedeva  praticato  nel  circo  Massimo;  ma  solo  erano  i mede- 
simi regolati  in  proporzione  del  numero  degli  spettatori 
che  vi  potevano  concorrere  ai  giuochi.  Per  avere  una  qual- 
che idea  delle  più  probabili  disposizioni  e particolari  di- 
mensioni, che  aveano  i circhi  di  Nerone  nel  Vaticano,  di 
Adriano  negli  orti  Domizj,  di  Sallustio  negli  orti  distinti 
collo  stesso  nome,  di  Flora  a’piedi  del  colle  Quirinale,  e 
di  Domiziano  nel  campo  Marzio,  si  veda  la  Tav.  I,  ove 
sono  i medesimi  delineati.  Pausania  poi  descrivendo  il  cir- 
co eretto  in  Atene  da  Erode  Attico,  lo  dimostra  chiara- 
mente formato  in  mezza  luna  verso  il  monte  ai  di  là  del- 
rilisso,  e con  due  bracci  retti  che  si  estendevano  sino  alla 
ripa  del  fiume  (33),  come  erano  tutti  i descritti  circhi  dai 
Romani  stabiliti. 

Per  le  diverse  specie  di  giuochi  si  adattavano  pure 
diverse  forme  di  circhi,  i quali  anche  coi  nomi  d’ippo- 
dromi estadii,  proprii  dei  Greci,  si  distinguevano.  Coll’uno 

^53)  Pausania  Ub.  /.  c.  19. 
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sì  denotaya  nn  laogo  destinato  al  corso  dei  caTalli,  e coirai- 
tro  un’area  corrispondente  alla  misiva  designata  con  egual 
nome.  Benché  i Romani  colla  denominazione  di  equine 
supplissero  a quella  di  ippodromi  dei  Greci,  pure  si  rin- 
viene da  essi  alcune  volte  quest’ultima  adottata  per  desi- 
gnare i luoghi  delle  corse  dei  cavalli.  Parimenti  distinsero 
essi  col  nome  di  stadio  alcuni  simili  luoghi;  ma  se  si  rife- 
riva alla  misura , con  egual  nome  designata , quella  dei 
Romani  doveva  corrispondere  ai  seicento  ventìcinque  piedi, 
cioè  quanto  si  stabilisce  da  Plinio  essere  stato  lo  stadio  Ita- 
liano. Però  questa  misura  non  sembra  che  si  dovesse  adat- 
tare a tutta  la  lunghezza  dell’area  dello  stadio,  ma  solo 
alla  lunghezza  della  spina,  intorno  alla  quale  soltanto  si 
facevano  i giri  delle  corse.  Uno  stadio  per  i combattimenti 
gimnici  avea  prima  Cesare  e poi  Augusto  eretto  nel  cam- 
po Marzio  momentaneamente  in  legno  (34).  Domiziano 
altro  stadio  con  stabile  architettura  eresse  nello  stesso  cam- 
po Marzio  unitamente  alla  naumachìa  ed  all’odeo,  comesi 
rinviene  scritto  da  Svetonio  nella  di  lui  vita:  ma  di  queste 
opere  non  se  ne  ha  nessuna  certa  indicazione.  Pausania 
ci  narra  aver  Trajano  eretto  il  fabbricato  intorno  al  luogo 
ove  correvano  i cavalli , che  era  della  lunghezza  di  due 
stadj  (35);  e questo  essere  stato  quello  che  si  diceva  equine 
dal  corso  dei  cavalli  (36),  sembra  potersi  dedurre  da  quan- 
to si  trova  designato  a tal  riguardo  dagli  antichi  scrittori. 
La  struttura  di  questi  luoghi  doveva  essere  in  tutto  simile  a 
quella  dei  circhi,  eccetto  nella  parte,  ove  stavano  le  car- 

(34)  Svetonio  in  Cesare  c.  39.  a Dione  Uh.  LUI. 

(35)  Pausania  Uh.  V.c.  12. 

(36)  XII  enim  mensis  fuit  Februarius,  et  cum  intercalatur  In/eriores 
tjuin^ue  dies  PII  demuntur  mense.  Equiria  td>  equorum  cursu:  eo  enim 
die  currunt  equi  in  campo  Martio.  (P arr.  L.  P .) 


Digitized  by  Google 


469  architettura  ROMANA.  PARTE  U- 
tì  girarano  evidentemente,  come  nella  parte  opposta, 
gli  ordini  dei  sedili  in  forma  semicircolare;  giacche,  per 
i semplici  esercizj  delle  corse  dei  cavalli , non  erano  ne- 
cessarie le  dette  carceri , come  lo  erano  per  la  corsa  dei 
carri.  In  Alessandria  di  Egitto  esistono  ancora  tracce  di 
nno  stadio  in  tal  modo  disposto;  ed  è precipuamente  secon* 
do  la  disposizione  di  questo  che  si  è delineata  la  forma 
che  doveva  avere  quello  fabbricato  da  Trajano  intorno  le 
equiric  nel  campo  Marzio,  che  esibiamo  delineato  nella 
successiva  Tav.  CXLIII  unitamente  alle  terme  di  Agrippa  e 
di  Nerone  a cui  corrispondeva  vicino.  Avanti  la  fronte  di 
queU'edifìzio  rotondo  che  esiste  lungo  la  via  Numentana 
circa  distante  due  miglia  da  Roma,  detto  volgarmente  tem- 
pio di  Bacco  e con  più  probabilità  creduto  essere  il  mau- 
soleo di  Costanza,  si  rinvengono  tracce  di  un  recinto  simil- 
mente disposto  in  forma  d’ippodromo  tondeggiato  nelle 
due  estremità  come  quello  di  Alessandria,  ma  pero  di  di- 
mensioni minori,  e senza  avere  al  d’intorno  molti  luoghi 
per  gli  spettatori;  laonde  se  era  stato  stabilito  a tale  uso 
doveva  esserlo  per  privata  destinazione.  Però  qualunque 
fosse  il  suo  vero  uso  ci  serve  per  confermare  la  indicata 
disposizione  designata  per  gli  stadii.  Cosi  riuscivano  questi 
particolari  edihzj  più  regolarmente  disposti  e di  forma  più 
compita  dei  circhi  proprii.  Di  quei  piccoli  stadii  poi  di  va- 
ria forma  che,  ad  imitazione  di  quanta  praticavano  di  fare  i 
Greci  nella  struttura  delle  loro  palestre,  ponevano  i Roma- 
ni nei  recinti  delle  terme,  ne  daremo  una  più  chiara  idea 
nel  descrivere  queste  loro  fabbriche  che  si  sostituirono  alle 
dette  palestre  o ginnasj  dei  Greci. 

Ai  circhi  poi  andavano  quasi  congiunti  i luoghi  per 
contenere  i cavalli  ed  i carri  in  tempo  delle  corse;  poiché 
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questi  non  correvano  tutti  unitamente,  nè  si  potevano  in- 
trattenere nelle  parti  del  circo  che  erano  destinate  allo  spet- 
tacolo. Stabula  erano  detti  dagli  antichi  tali  luoghi,  e nel 
circo  di  Romulo  vuoisi  riconoscere  essere  stato  destinato  a 
tale  uso  quel  recinto  situato  intorno  ad  un  tempio  rotondo, 
di  cui  nella  Tav.  CXXXVII  se  ne  ofire  delineata  una  parte 
del  suo  piantato.  Quindi  se  tale  fabbricato  era  effettiva- 
mente stato  eretto  per  questo  uso,  il  tempio,  che  stava  nel 
mezzo,  si  deve  credere  che  servisse  per  gli  apparccclij  delle 
pompe,  che  si  portavano  nel  circo  prima  di  cominciare  lo 
spettacolo;  mentre  il  portico  del  recinto  serviva  per  l’uso 
dei  cavalli,  dei  carri  ed  altre  cose  spettanti  alla  corsa.  Nel 
campo  Marzio  poi  più  ampj  luoghi  vi  erano  per  servire 
non.solo  di  momentaneo  intrattenimento  ai  cavalli  ed  ai 
carri  in  tempo  delle  corse,  ma  pure  di  continuo  albergo 
alle  quattro  fazioni  dei  corridori,  che  erano  delti  perciò 
Stabula  quatuor  factionum,  come  si  trovano  registrati  nei 
cataloghi  dei  regionari;  cioè  per  la  fazione  detta  Prasina 
dal  color  verde,  la  Veneta  dal  ceruleo,  la  Rossata  dal  ros- 
so, e l’Àlbata  dal  bianco  onde  erano  ciascune  distinte.  Di 
questi  alberghi,  benché  non  ne  rimangano  più  alcuni  certi 
avanzi,  ciò  nonostante  ne  diamo  una  indicazione  nella 
Tav.  CXLIll  come  abbiamo  potuto  dedurre  da  quanto  si 
rinviene  designato  in  un  importante  frammento  della  anti- 
ca pianta  di  Roma.  Si  veggono  ivi  essere  state  composte 
da  quattro  file  di  luoghi  quadrangolari,  in  ciascuno  dei 
quali  potevano  avere  stanza  distintamente  gli  agitatori 
delle  quattro  fazioni  coi  loro  cavalli  e carri.  Così  resta  com- 
pito il  nostro  ragionamento  per  tutto  ciò  che  risguarda  l’ar- 
chitettura  che  avevano  i circhi  e gli  altri  fabbricati  che  a 
questi  spettavano,  benché  brevemente  compilato,  ma  pure 
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CAPITOLO  IX. 

BAGNI  DIVERSI  E TERME 

Cxrande  era  l’uso  che  facevano  i Romani  dei  bagni  sì  caldi 
sì  freddi,  come  venne  dimostrato  dagli  antichi  scrittori,  e 
come  lo  contestano  palesamento  i molti  resti  che  rimangono 
delle  fabbriehe  edificate  per  tale  destinazione;  ed  un  tale 
uso  crebbe  progressivamente  presso  di  essi  a misura  che 
cresceva  la  grandezza  del  loro  impero.  D'onde  avessero  pri- 
mieramente i Romani  dedotto  il  metodo  tenuto  nei  bagni 
c ora  incerto  a conoscersi;  perchè  ncH’epoca,  in  cui  ebbe 
principio  la  nazione  romana  , già  si  erano  stabilite  varie 
costumanze  di  bagnarsi  presso  tutte  le  altre  nazioni  più 
antiche  ; ma  bene  poi  si  pub  conoscere  come  progressiva- 
mente un  tale  uso  si  propagò  , e come  maggiormente  si 
adornarono  le  fabbriche  a ciò  destinate  , ed  inoltre  come 
si  ritrovarono  nuovi  metodi  per  bagnarsi  o prendendoli  da 
altre  nazioni  da  loro  conquistate,  o venendo  introdotti  da 
loro  stessi,  come  già  abbastanza  si  è indicato  nella  prima 
parte  di  quest’  opera.  Ora  per  riferirne  una  particolare  in- 
dicazione , migliore  argomento  non  si  potrebbe  ritrovare 
di  quello  che  ci  offre  Seneca  nel  fare  il  paragone  tra  i 
semplicissimi  bagni  che  ritrovò  nella  villa  di  Litcrno  , già 
appartenenti  a Scipione  Africano , con  quei  magnificen- 
tissimi che  si  facevano  al  suo  tempo. 

Era  tale  villa  stata  costrutta  con  pietre  quadrate,  ed 
il  suo  muro  veniva  circondato  da  selve;  cranvi  pure  torri 
che  in  ogni  parte  reggevano  il  propugnacolo  della  villa; 
una  cisterna  sottoposta  agli  edifìzj  ed  ai  viridarj,  che  poteva 
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quei  bagni,  i quali  non  venivano  disposti  in  modo  che 
tutto  il  giorno  avessero  ricevuto  il  sole  da  grandissime  fine- 
stre; c nei  quali  non  si  fosse  potuto  insieme  lavarsi  e riscal- 
darsi al  sole,  e vedere  dal  soglj  i campi  ed  il  mare.  Così 
tali  bagni  concorso  ed  ammirazione  ottenevano,  quando 
si  dedicavano;  e nel  novero  degli  antichi  si  rimettevano 
allorché  una  nuova  lussuria  si  era  ritrovata  . Almeno  per 
l’avanti  pochi  erano  i bagni , ne  con  alcun  culto  onorati; 
perche  in  fatti  non  si  dovevano  così  onorare  le  cose  pecu- 
niarie per  l'uso,  e non  per  diletto,  ritrovate.  Non  si  spor- 
geva acqua  , se  non  recente  , e sempre  a guisa  di  calido 
fonte  correva;  nè  si  credeva  di  trasferirla  in  altri  recipienti 
per  depurarla  . Ma  osservava  lo  stesso  Seneca  , che  buon 
compenso  si  avea  nell’entrare  in  tali  oscuri  bagni,  ricoperti 
con  rustico  intonaco,  dal  sapere  che  edile  dei  medesimi  era 
stato  Catone,  o Fabio  Massimo,  o alcuno  dei  Cornelii  che 
con  mano  propria  ne  temperava  l’acqua;  imperocché  pure 
a questo  offizio  nobilissimi  edili  si  adattavano  tanto  per 
regolare  l’ ingresso  in  quei  luoghi  in  cui  il  popolo  era  ac- 
cettato, quanto  per  mantenere  la  polizia,  e la  salubre  tem- 
peratura, non  però  quell’uso,  che  poscia  era  stato  ritrovalo, 
col  quale  si  mettevano  nei  bagni  le  acque  bollenti  in  modo 
che  potevano  essere  capaci  di  far  bruciare  vivo  un  qualche 
servo  che  si  fosse  reso  colpevole.  Quindi  nessuna  differenza 
giu  si  faceva  se  il  bagno  fosse  ardente  o se  fosse  soltanto 
caldo.  Di  quanta  rozzezza  si  condannava  poscia  da  alcuni 
Scipione,  perché  nel  calidario  suo  non  veniva  trasmessa  la 
luce  col  mezzo  delle  lastre  trasparenti,  onde  non  con  molta 
luce  in  esso  si  cuoceva,  e non  si  attendeva  che  nel  bagno 
si  condolesse;  e perciò  come  uomo  miserabile  c che  non 
sapeva  vivere  si  reputava.  Non  cuU’acqua  depurata  si  lavava, 


Digitlzed  by  Google 


484  ARCHITETTURA  ROMANA-  PARTE  li- 
ma spesso  era  torbida  , e quando  pioveva  più  veemente 
era  quasi  fangosa.  Non  molto  a lui  premeva  che  cosi  si 
lavasse;  imperocché  ivi  si  recava  allorché  voleva  levarsi 
il  sudore  e non  l’unguento  ( I),  Cosi  Seneca  dimostrava 


(1)  f'irfi  villani  siruclam  lapide  quadrato-,  murum  circumdatum  lilvoe-, 
turres  quoque  in  propugnaculitm  villae  ulrimque  suhrectas'n  ciiternam  ae^ 
dijiciis  hac  viridibus  subditam.,  qtiat  sujficere  in  usum  vel  exercitus  posset\ 
balneohtm  angustum^  ienebricosum^  ex  consneiudine  antiqua:  non  videba^ 
tur  majoribus  noitris  caldum^  nisi  obscurum.  Magna  ergo  me  voluptas  subiti 
contrmpfanfes  mores  Scipionis  oc  nostros»  In  hoc  angulo  ille  Carthaginis 
horror^  cui  Itoma  debet^  quod  tantum  semel  coftta  est^  ahluebai  corpus  la- 
horibus  rusticis  fessum\  exercehat  enim  opere  se,  terramque  (m/  mosfuit 
priscis)  ipse  subigebai.  Sub  hoc  ille  tecto  tam  sordido  stetit-,  hoc  illum  pa- 
vimentum  toni  vile  sustinuìt\  Àt  nane  quis  est,  qui  sic  lavari  sustineatì  pau-~ 
per  sibi  videtur  ac  sordidus,  nisi  parietes  magnis  et  pretiosis  orbibus  re~ 
fulserunt\  nisi  Àlexandrina  marmora  Xiimìdicis  crustis  disfincta  sunti  nisi 
illis  ttndique  operosa  et  in  picturae  modum  variata  circumlitio  praetexitus\ 
nisi  vitro  absconditur  camera’,  nisi  Thasius  lapis,  quondam  rarum  in  ali~ 
quo  spectaculum  tempio,  piscinas  nostras  circumdedit,  in  quas  multa  suda^ 
tione  corpora  exinanita  demittimus'j  nisi  aquam  argentea  epistomiafude- 
ruute  Et  adhuc  plebeias  fìstulas  loquor:  quid,,  quum  ad  balnea  libertinorum 
pervenerol quantum  statuarum  quantum  columnarum  est  nihil  sustinentium^ 
$ed  in  ornamentum  posìtarum,  impensae  caasu\  quantum  aquarum  per  gra^ 
dus  cum  fragore  /abentium\  Eo  deheiarum  pn'venimus,  ut  nisi  gemmas 
calcare  nolimus.  In  hoc  balneo  Scipionis  minimae  sunt,  rimae  magis,  quam 
Jenestrae ,muro  lapideo  exsectae,ut  sine  iniuria  munimenti  lumen  admitte^ 
terent:  at  nunc  hlattaria  vocant  balnea,  si  qua  non  ita  optata  sunt,  ut  io- 
tius  dici  solem  fenestris  amplissimis  recipiant',  nisi  et  lavantur  simul  et 
colorantur^^nisi  ex  solio  agros  et  maria  prospiciunt .ltaque,qnae  concursum 
et  admirationem  halmerunt  quam  dedicarentur,  in  antiquorum  numerum 
reiiciuntur,  quum  aliqtiid  novi  ìttxuria  commentaest,quo  ipsa  se  obrueret, 
j4dolim  et  panca  crani  balnea,  nec  ullo  cultu  exornata:  cur  enim  ornare- 
tur  res  quadrantaria  , et  in  usum  , non  ohlectamentum  , repertal  A'on 
suffundehatur  aqua,  nec  recens  semper  velut  ex  calido /onte  ciirrebaV,  nee 
referre  eredebant,  in  quam  perlucida  sordes  deponerent.  Sed,  Dii  boni, 
quam  iuvat  illa  balnea  intrare  obscura,  et  gregali  tectorio  inducta.,  quae 
scires  Catonem  tibi  aedilem^  aut  Fabium  Maximum,  aut  ex  Cornelìis  ali~ 
quem,  manu  sua  ^emoerasset  Nam  hoc  quoque  nobilissimi  aediles  funge- 
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quale  fosse  stata  la  diversità  che  vi  passava  tra  il  modo  di 
bap;narsi  che  si  teneva  nei  tempi  più  antichi  di  Roma  , 
quando  si  soleva  vivere  senza  alcuna  specie  di  delicatezza, 
a quello  stabilitosi  nei  tempi  di  maggior  grandezza,  allor- 
ché si  era  introdotto  presso  i Romani  ogni  specie  di  lusso. 
Simili  descrizioni  si  hanno  da  altri  scrittori  antichi  ed  in 
particolare  da  Marziale  e da  Stazio,  dimostrando  la  sontuo- 
sità dei  bagni  di  Etrusco;  ma  siccome  risguardano  esse  più 
il  metodo  che  si  teneva  nel  bagnarsi  che  quello  proprio 
dell’  edificazione  delle  fabbriche  a tale  uso  destinate,  cosi 
tralascercmo  di  riferirle. 

Per  il  frequente  uso , che  nei  più  prosperi  tempi 
deir  impero  in  particolare  facevano  i Romani  dei  bagni,  si 
edificarono  fabbriche  si  sontuose  e si  vaste  che  sorpassavano 
quanto  mai  fecero  in  quest’arte  di  più  sontuoso  anterior- 
mente e posteriormente  ai  Romani  le  altre  nazioni.  Si 
dividevano  questi  in  bagni  privati,  balneae  o balineae  pri- 
vatae,  eh’  erano  edificati  da  particolari  tanto  per  uso  pro- 
prio quanto  per  commercio,  ed  in  bagni  pubblici, 
balineae,  ch’erano  mantenuti  a spese  di  quei  principi  che 
li  avevano  fatti  edidcare,  e che  comunemente  si  dicevano 


hantur  officio y intrandi  ea  loco^  quaopopuium  reeeptabantf  exigendique 
munditiaSy  et  utilem  oc  salubrem  temperaturarrty  non  bancy  quae  nuper 
inventa  esty  similit  incendio\  adeo  quidem^  ut  convìcium  in  aliquo  scefere 
tervunt  vivum  lavori  oporteat.  Nihit  mihi  videtur  iam  interesse  y ardeat 
balneum,  an  co/ea/.  Quantae  nane  aliqui  rusticitatis  damnant  SdjHonemy 
quod  non  in  caldarium  suum  latis  tpectdaribus  diem  adnùserat\  quod  non 
in  multa  luce  decoquebatur  , et  exspectabai  ut  in  balneo  cunqueretur  ! O 
hominem  calamitosum  ! nesciit  vivere  ! ^on  saccata  aqua  lavabatur  y sed 
taepe  turbiday  ety  quum  plueret  vehementiuSy  paene  lutulenta}.  Nec  multum 
eius  intereraty  an  sic  lavaretur\  veniebat  enim,  ut  sudorem  illie  ahluerety 
non  ut  un^entum,  {Seneca  Epiit»  LXXXVL) 
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terme,  thermae,  per  l’aggiuzionc  «li  alili  luoghi  adiietti  a 
diversi  esercizj  «li  ginnastica,  come  si  solevano  praticare  dai 
Greci  nelle  palestre  (2).  Avanti  d’ imprendere  a dimostrare 
quale  fosse  l’architettura  «li  queste  vaste  fabbriche  edificate 
per  munificenza  dei  principi  , osserveremo  la  particolare 
struttura  dei  bagni  privati;  e ciò  tanto  più  perchè  Vitruvio, 
che  ci  serve  di  guida  in  queste  ricerche  , avendo  scrìtti  i suoi 
precetti  prima  che  si  costruissero  e destinassero  a«l  uso  pub- 
blico alcune  delle  indicate  immense  terme,  precìpuamente 
soltanto  dei  semplici  bagni  privati  ne  prescrisse  regole,  le 
quali  sono  nel  seguente  modo  da  lui  riferite. 

Primieramente  si  doveva  scegliere  un  luogo  quanto 
più  sì  poteva  caldissimo  , cioè  opposto  al  settentrione  ed 
aU’acqtiilone  ; ed  anche  i calidarj  ed  i tepidari  avessero  il 
lume  dall’  occidente  invernale:  ma  se  ciò  fosse  stato  impe- 
dito dalla  natura  del  luogo,  lo  dovevano  ricevere  da  mezzo- 
giorno; perchè  il  tempo,  destinalo  a bagnarsi,  era  tra  il 
mezzogiorno  e la  sera  . Quindi  principalmente  sì  doveva 
osservare  che  i calidarj,  tanto  per  le  donne  quanto  per  gli 


Varrooe  nel  seguente  modo  distingueva  le  vane  denominazioni  che  si 
davano  dagli  antichi  ai  bagni  tanto  privali  quanto  pubblici.  Item  reprehendunt 
analogiaSf  quod  dicantar  maltitudinis  nomine  publicae  batiueae^  non  baii^ 
nea,  cantra  quod  privati  dicunt  unum  balineum^  quod  plura  balineasdicant* 
Quibus  resftonderi  p ìtesiy  non  esse  reprekendendum^  quod  sca/ae,  et  aquae 
etdìdey  pleraquej  quae  cum  muUiludìnis  vocabuleis  sint  appeUatUy  nequt 
eorum  singularia  in  usum  veneriat,  IdemquCy  item  conira  primum  balineum 
novumj  et  Graecum  introiit  in  urbem^  publice  ibi  conceda  y ubi  bina  essent 
coniuncla  aedi/lcia  lavandi  causa-y  unum  ubi  viriy  alterum  ubi  muheres  la- 
varentunab  eadem  catione  doni  suaequisque  ubi  lavatury  balineum  dixerit\ 
et  quod  non  eroi  duo  belineuy  dicere  non  consueveruni:  cum  hoc  antiqui 
nonbalineumy  sed  lavairinam  appellare  consuevissent.  {Marron*  De  Ling. 
fjOt.  Uh.  yill).  D'onde  poi  avessero  ricevuto  il  nome  le  terme^  lo  spiegbe* 
remo  nel  seguito  dimoslrandone  la  loro  forma. 
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nomini,  fossero  congiunti  e collocati  sotto  una  stessa  dire/.io* 
ne;  perchè  cosi  accadeva  di  poter  rendere  comune  l’uso  dei 
fornelli  e dei  vasi.  Sopra  l’ ipocausto  , ossia  il  fornello  , si 
dovevano  situare  tre  vasi  di  rame,  l’uno  per  l’acqua  calda, 
r altro  per  la  tepida  , il  terzo  per  la  fredda  , e disposti  in 
modo  che  tanta  acqua  calda  usciva  dal  tepidario  altrettanta 
ne  entrasse  nel  caldario,  e cosi  dal  frigidario  al  tepidario. 
Le  testuggini  degli  alvei  dovevano  essere  riscaldate  dal  for- 
nello comune.  Le  sospensioni  nei  calidarj  si  dovevano  fare 
nel  seguente  modo  , Primieramente  si  estendeva  un  suolo 
di  tegole  alto  un  piede  e mezzo  e talmente  inclinato  verso 
il  fornello,  che  gettandovi  una  palla  non  potesse  fermarsi 
sopra,  ma  fosse  obbligata  ad  entrare  nella  bocca  del  detto 
fornello;  cosi  la  fiamma  più  facilmente  avrebbe  potuto  rag- 
girarsi sotto  le  sospensioni  . Al  di  sopra  poi  si  costruivano 
pilastri  con  mattoni  di  otto  once  , e disposti  in  modo  che 
potessero  sostenere  tegole  di  due  piedi.  1 detti  pilastri  si  fa- 
cevano alti  pure  due  piedi  ,e  collegati  con  argilla  e peli,. 
Quindi  sopra  siffatti  pilastri  si  ponevano  le  dette  tegole  di 
due  piedi  per  sostegno  del  pavimento. 

Le  volte  poi,  se  si  facevano  di  fabbrica,  riescivano  più 
vantaggiose,  e se  si  facevano  di  legno  si  dovevano  cnoprire 
con  opera  di  creta,  ma  nel  modo  seguente  . Si  dovevano 
fare  regoli  od  archi  di  ferro  ritenuti  sospesi  all’  impalca- 
tura con  spessissimi  uncini  di  ferro.  Questi  regoli  od  archi 
si  dovevano  disporre  in  modo  che  sopra  a due  vi  si  potes- 
sero collocare  tegole  senza  margini , e cosi  le  volte  col  le- 
gate col  ferro  si  perfezionavano.  Le  commessure  poi  delle 
superiori  si  dovevano  chiudere  di  creta  impastata  con  peli. 
La  parte  interna  rivolta  verso  il  pavimento,  si  doveva  ciio- 
prire  con  cocci  e calce,  e quindi  ripulire  con  stucco  bianco 
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o altro  intonaco  simile.  Se  tali  volte  si  fossero  fatte  doppie 
nei  calidarj  , avrebbero  di  piìi  giovato  all’uso  ; perchè  in 
allora  l’umido,  che  veniva  dal  vapore,  non  poteva  danneg- 
giare il  legname  dell’  impalcatura,  ma  si  disperdeva  tra  le 
due  volte. 

Le  grandezze  poi  dei  bagni  si  dovevano  regolare  in 
proporzione  della  moltitudine  delle  persone,  e disporre  nel 
modo  seguente  . Dalla  lunghezza  , detraendone  una  terza 
parte,  si  aveva  la  larghezza  non  compresa  la  scola  del  labbro 
e dell’alveo.  Il  labbro  doveva  essere  situato  sotto  il  lume, 
afiinchc  i circostanti  colle  proprie  ombre  non  oscurassero 
la  luce.  Le  scale  poi  dei  labbri  si  dovevano  fare  spaziose, 
acciocché  quando  i primi  avevano  occupati  i luoghi,  gli 
altri , che  stavano  ad  aspettare  intorno  , potessero  trovare 
posto  da  stare  in  piedi.  Finalmente  la  larghezza  dell’alveo, 
fra  le  pareti  ed  il  pluteo,  non  doveva  essere  minore  di  sei 
piedi,  aftinchè  oltre  il  grado  inferiore  ed  il  cuscino  avan- 
zasse lo  spazio  di  due  piedi. 

11  laconico  ed  i sudato]  dovevano  congiungersi  al 
tepidario,  ed  avere  essi  tanta  altezza  sino  alla  curvatura 
inferiore  deH’emisferio,  quanta  era  la  loro  larghezza,  e si 
doveva  lasciare  nel  mezzo  dell’emisferio  un  lume,  da  cui 
pendere  dovea  uno  scinlo  di  rame  con  catene  per  gli  ab- 
bassamenti, coi  quali  si  perfezionava  la  temperatura  del 
sudatojo.  Lo  scudo  dovessi  fare  rotondo , affinchè  la  forza 
della  fiamma  del  vapore  dal  mezzo  si  potesse  egualmente 
spandere  per  tutti  i giri  della  curvatura  della  rotondità  (3). 

(3)  Primum  etigrndus  loeus  est  quam  calidìssimusyidest  aversus  a 
septenirione^  et  aquilone:  ipsa  autem  caldaria  tepidariaque  lumen  hnbennt 
ah  occidente  hiherno.  Sin  autem  natura  loci  impediente  utique  a meridiey 
quod  maxime  iempus  Lavandi  a meridiano  ad  vesperum  est  constitutum: 
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Queste  sono  tutte  le  cose  che  Vitruvio  prescrisse  intorno  U 
costruzione  dei  bagni  in  generale,  e che  sono  replicate  con 

tt  ilem  ett  animadverteniium,  uti  addarla  ntuliebria  viriliaque  coniunela, 
et  in  iisdem  reglonibus  sini  collocala:  tic  enim  ejficietur,  ut  in  vatariit^  et 
hyftocauti  communi!  tit  usui  eorum  utrisque,  Àheua  tupra  hypocautim  tria 
sunt  componcnda,  unum  caldarium,  allerum  tepidarium,  terliumfrigida- 
rium  , et  ila  collocanda,  ut  «x  tepidario  in  caldarium,  quantum  aquae 
caldae  exierii,  injiuat,  de  frigidario  in  tepidarium  ad  eumdem  modum: 
tettudinesque  alveorum  ex  communi  bypocausi  calefacientar,  Suipenturae 
calidariorum  ita  sunt  faciendae,  ut  primiim  setquipedalibui  tegulis  tolum 
stematur  inctinaliim  ad  hypocautim,  ut  pila  cum  miltatur,  non  possit  intra 
retislere,  sed  rnrsus  redeat  ad  praefurnium  ipsa  per  tf,  ita  fiamma  faa- 
lius  pervagabitur  sub  suspensione  : tupraque  laterculis  betsalibut  pilae 
ttruantur  ita  dispositae,  ut  bipedales  legulae  postini  tupra  ette  collocatae. 
Jltitudinem  autem  pilae  habeant  pedum  duorum,  haeque  ttruantur  argilla 
cum  capitio  iiibacla,  tupraqae  eollocenlur  legulae  bipedalet,  quae  tutti- 
neon!  pavimenlum^  Concamerationes  vero,  ti  ex  struetura  factae  fuerint, 
eruni  utilioret:  sin  autem  eonlignationes  fuerinl.figlinum  opus  subiicialur'- 
ted  hoc  ila  erit  faciendum.  Beguine  ferrae  aul  arcus  fiant,  haeque  uncini! 
ferrei!  ad  conlignationem  sutpendanlur  quam  ereberrimis,  haeque  regu- 
lae,  !ive  arcus  ita  disponantur,  ut  legulae  tine  marginibtis  sedere  in  dua- 
bus,  invehique  postini,  et  ita  totae  concamerationes  inferro  nitentes  sint 
perfeclae:  earumque  camerariim  superiora  coagmenta  ex  argilla  cum  ca- 
pillo  suhacta  linianfur,  inferior  autem  pars,  quae  ad  pavimenlum  special, 
primum  testa  cum  calce  trullissetur,  deinde  opere  albario  sive  iectorio  po- 
liatur.  Haeque  camerae  in  catidariis,  ti  duplice!  factae  fuerint , meliorem 
hahehunt  utum',  non  enim  a vapore  humor  corrompere  poteri!  maleriem 
conlignationis,  ted  inier  duas  camerat  vagabitur.  Magnitudines  autem 
balncurum  videntur  fieri  prò  copia  hominum.  Sint  autem  ita  compotilae: 
quanta  longitudo  fuerit,  tertia  dempta  latitudo  sii  praeter  tcholam  labri 
et  alvei:  labrum  utique  sub  lamine  faciendum  videtur,  ne  staniti  sircum 
luis  umbri!  obscurent  lucem:  tcholat  autem  labrorum  ita  feri  oporlel  tpa- 
liotas,  ut  cum  priores  occupaverint  loca,  circumspectantes  reliqui  recte 
stare  postini:  alvei  autem  latitudo  inter  parietem  et  pluteum  ne  minai  ùt 
pedes  tenos,  ut  gradui  inferior  inde  auferat  et  pulvinui  duospedet.  Ijico- 
nicum,  ludalionei  sunt  coniungendae  tepidario,  haeqae  quam  latae  fue- 
rint, lanlam  altiludinem  habeant  ad  imam  curvaluram  hemisphaerii:  me- 
diumque  lumen  in  hemitphaerio  relinqualur,  ex  eoque  clypeum  aeneum 
ealenii  pendeat,  per  cuiut  reduclionet  et  demittionesperfcieturtudationit 
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poca  diversità  da  Palladio  (4);  però  vengono  in  vario  modo 
spiegate  dai  diversi  loro  commentatori.  Ma  noi  per  trarne 


temperattira:  ìpsumque  ad  cireìnum  fieri  oportere  videlur^  ui  aequaliier  a 
medio  Jlammae  vaporisque  vis  per  curvaturae  rotundationes  pervagetur* 
(Vitruv*  Lib,  y»  c.  10). 

(4}  Nel  modo  seguente  Palladio  con  poca  diversitli  designava  nei  suoi 
scritti  come  si  facevano  dagli  antichi  i bagni,  e tali  cose  quivi  trascriveremo 
tanto  perchè  ci  offrono  maggiori  lumi  onde  meglio  spiegare  ciò  che  abbiamo 
da  Vitruvio,  quanto  perchè  sono  riferite  da  Palladio  in  modo  dlslinlo  dalle 
altre  cose  che  risguardono  usi  rurali.  Non  alienum  est^  ti  aquae  copia  /vo/ia- 
lur,  pairem  familias  de  structura  balnei  cogitare:  quae  res  et  voluptaii 
plurimum  con  fert  et  salati^  Itaque  bafneum  constituemus  in  ea  parte^  qua 
ealor  futurus  est^  loco  ah  humore  snspenso^  ne  uligo  eum  fornacihus  vicina 
refrigeret.  Lumina  ei  dabimus  a parte  meridiana  et  occidentis  hiherni^  ut 
tota  die  tol.s  iuvetur  et  illusfretnr  apiectu,  Suspensuras  vero  cellarum  sic 
facies:  aream  primo  hipedis  sternisy  inclinata  sit  tamen  stratnra  ad  for~ 
nacem,  (4/  ri  piìam  miseriti  intra  stare  non  possiti  sed  ad  fornacem  rerrir- 
rat\  sic  eveniet  ut  fiamma  altum  potendo^  cellas  faciai  plus  ctdere,  Supra 
bone  straturam  pilae  laterculis  argilla  subacta  et  capillo  constructae  fiant 
distantes  a se  spatio  pedis  unius  ei  remirrir,  altee  pedihus  hinis  semis. 
Super  bas  pilas  hipedae  constituantur  binae  in  altum^  atque  bis  superfun~ 
danfur  testacea  pavimenta^  et  /unc,  si  copia  est  ^ marmora  collocentur^ 
Miliarium  vero  plumbeumi  cm  aerea  patina  suhest^  inter  solioriim  spatia 
forinsteus  staiuamus  fornace  subiecta^  ad  quod  miliarium  fistula  frigida^ 
ria  dirigatur^  et  ab  hoc  ad  solium  similis  magnitudinis  fistula  procedati 
quae  tantum  calidae  dueai  interius^  quantum  fistula  illi  frigidi  liquoris 
intulerit*  Cellae  atitem  sic  disponantur,  ut  quadrar  non  sint  , sed  verbi 
gratiaf  si  Xy  pedihus  longae  fuerint  X laiae  sint:  fortius  enim  vapor 
inter  angusta  luctahìinr»  Soliorum  forma  prò  uniuscuiusque  voluntatefun-^ 
detur,  Piscinales  cellae  in  aestivis  balneis  a septentrione  lumen  accipiant^ 
in  hiemalibus  a meridie.  Si  fieri  poteste  Ita  constituantur  halneae^  ut  omNis 
earum  per  hortos  decurrat  eluvies,  Camerae  in  balneis-^  si^  signinae^  fianfj 
fortiores  rti/if,  quae  vero  de  tabulis  fiant^  virgis  ferreis  transversis  et 
ferreis  arcuhus  sustineatur.  Sed  si  tahulas  nolis  imponere,  super  arcus  oc 
virgas  hipedas  constitues  ferreis  ancoris  colligatas^  capillo  inter  se  atque 
argilla  subacta  cohaerentes  , et  ita  impensam  testaceam  subter  indueis  ; 
deinde  albarii  operis  nitore  decorabis,  Possumus  etiam^  si  compendio 
studemuSy  hiberna  aedifieia  balneis  imponere:  bine  et  habitationi  ieportm 
submitlimusy  et  fundamenta  lucramur,  Pallad.  {De  He  Fustic,  lÀh*  /• 
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una  più  conveniente  spiegazione  le  confronteremo  colla 
struttura  elei  bagni  scoperti  in  Pompei  a poca  distanza  dal 
foro;  perchè  questi  più  dei  tanti  altri,  di  cui  ci  sono  rima- 
ste tracce  nelle  antiche  città,  meglio  si  adattano  ai  mede- 
simi precetti , e sono  anche  più  conservati  in  quelle  parti 
essenziali  che  costituiscono  questa  specie  di  bagni,  benché 
sieno  stati  costrutti  senza  una  regolare  disposizione,  come  si 
può  conoscere  dai  disegni  che  si  offrono  nelle  Tav.CXXXIX 
e CXL.  Ivi  primieramente  si  trova  esistere  tutto  il  piantato 
del  fornello  grande,  hjrpocaustum,  ossia  il  luogo  ove  sta- 
vano i vasi  per  l’acqua  fredda , tepida  e calda,  ciò  che  non 
si  rinviene  in  altri  monumenti;  e da  tali  tracce  si  conosce 
che  il  semplice  fornello,  ossia  il  luogo  ove  si  faceva  il  fuo- 
co, praefurnium  (5),  distinto  nella  pianta  colla  lettera  A , 
aveva  inferiormente  due  condotti  che  comunicavano  il  va- 
pore sotto  i pavimenti  sospesi  dei  contigui  calidarj.  Sopra 
questo  fornello  stava  il  vaso  per  I’  acqua  calda  , calda- 
rium-,  a lato  del  medesimo  vi  era  altro  ambiente  circolare B, 
nel  quale  stava  il  vaso  per  l’acqua  tepida,  tepidarium, 
e riceveva  il  calore  dal  vicino  fornello  per  mezzo  di  una 
apertura  di  comunicazione. Quindi  nell’altro  ambiente  pure 
circolare  C,  vi  stava  il  vaso  per  l’acqua  fredda,  frigidarium^ 
che  si  traeva  da  una  conserva  quadrangolare  D,  formata  di 
muro  intonacato  a stagno.  L’acqua  dall’uno  all’altro  vaso 

fit.  40.)  Simili  precelli  si  trovsno  designali  ancora  nel  ben  nolo  antico  com- 
pendioMi  Arebitettura;  {Àrchitecturae  Compendium  c.XVl  e XVII^  e sic- 
come questi  parte  si  conoscono  essere  stali  dedotti  da  Vitruvio  e parte  dal 
Palladio  ancora,  cosi  tralasceremo  dal  i ifci  irli. 

(5)  Con  la  denominazione  hrpocautliim  o hypocausim,  tratla'dal  greco, 
ai  spega  comunemente  aver  voluto  Vitruvio  indicare  tulio  il  luogo  in  cui  si 
taceva  il  fuoco  e si  scaldava  l’acqua,  e con  la  denominazione  prar/urnùm  il 
fornello  ove  si  faceva  il  fuoco. 
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si  dovea  comunicare  nel  metodo  che  si  offre  delincato  nella 
Tav.  CXLI  fìg.  1,  ossia  in  modo  clie  sopravanzasse  il  livello 
del  vano  superiore  sull’  inferiore  di  quanto  era  necessario 
per  il  trapasso  dell’acqua  (G),  e non  potevano  tali  vasi 
essere  disposti  l’uno  superiormente  all’altro  per  quanto  era 
tutta  la  loro  altezza,  come  comunemente  si  crede;  poiché 
non  si  sarebbe  mai  ottenuto  il  designato  intento  di  con- 
servare sempre  i vasi  pieni  di  acqua.  Potevasi  pure  comu- 
nicare l’acqua  da  un  vaso  all’altro  col  mezzo  di  alcuni  tubi 
che  la  ricevevano  dall’alto  del  vaso  anteriore  e la  met- 
tevano nel  fondo  del  vaso  posteriore;  e cosi  prendendo 
l’acqua  dall’alto  del  tepidario  si  comunicava  nel  fondo  del 
caldario,  ove  risalendo  si  poteva  prendere  riscaldata  col 
mezzo  di  un  tubo  egualmente  rivoltato  e chiuso  da  una 
chiave  regolatrice;  ma  questo  metodo  essendo  più  compli- 
calo doveva  essere  anche  meno  adoperato.  L’ac(|ua  nel 
caldario  pure  poteva  essere  riscaldata  in  vario  modo,  cioè 
o facendo  ambire  la  fiamma  il  d’intorno  del  vaso,  come 
si  suol  praticare  nelle  comuni  fornaci,  oppure  investendo  il 
giro  del  vaso  con  tubi  disposti  in  regolare  declivo  a forma 
coclide,  ossia  di  un  serpente  o dragone,  c perciò  draconet 
si  dicevano  secondo  Seneca  siffatti  apparecchi,  coi  quali 


(6)  Questa  disposizìoDe  sì  trova  confermarsi  da  quanto  ci  rimane  da 
alcuni  bagni  esistenti  vicino  al  porto  Claudio  Ostiense;  poiché  il  luogo  su  cui 
dovevano  essere  collocati  siffatti  vasi,  era  solo  per  poco  inclinato  verso  il 
fornello.  Per  essersi  poi  rinvenuta  una  quantità  di  pece  nella  stanza  dei  bagni 
di  Pompei  vicino  al  fornello  ove  stavano  evidentemente  i servi  destinali  a 
mantenere  e conservare  il  fuoco,  si  viene  a conoscere  che  ivi  pure  si  pone- 
vano le  diverse  caldarie , come  sono  da  Palladio  descritte,  nelle  quali  vi  si 
mescolava  la  pece.  Calidariae  compositio  talis  est»  Picem  durante  ceram  al^ 
bamy  ponderibus,  aeqttis  stupamy  picis  liquidaé  to/ius  ponderis  dimidiam 
partem,  tesiam  minutarne  Jlorens  calcis^  omnia  simul  mista  in  pila  contun^ 
des  et  iuncturis  curabis  inserrere  {Pallad.  De  J7e  Rustica  Uh.  f»  Tit»  41.) 
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osservava  egli  che  si  otteneva  eli  riscaldare  prontamente 
l’acqua  fredda  che  si  introduceva  nel  vaso.  Altri  simili 
vasi  impiegati  a scaldare  l’acqua  erano  detti  miliaria,  ed 
erano  di  forma  alta  ed  angusta.  Poscia  lo  stesso  calore, 
dopo  di  avere  raggirato  intorno  al  caldario,  si  comunicava 
nelle  sospensioni  per  riscaldare  le  pareti  ed  i vasi  proprj  dei 
bagni  con  tubi  chiusi,  onde  non  esalasse  alcun  vapore  (7). 

Le  sospensioni  dei  pavimenti  nei  calidarj,  sospensu- 
rae  caldariorum  , che  stavano  dall’  una  e dall’  altra  parte 
del  fornello,  si  trovano  essere  state  formate  nel  modo  stesso 
con  cui  sono  da  Vitruvio  e da  Palladio  descritte,  e come  si 
vedono  costrutte  in  moltissimi  altri  simili  monumenti  dei 
Romani  ; cioè  ai  di  sopra  di  un  suolo  fatto  con  cemento 
pulito  per  poco  inclinato  verso  la  bocca  del  fornello, 
fumium,  si  formavano  tanti  pilastrini  di  mattoni,  laterculis 
pilae,  incirca  della  misura  prescritta  da  Vitruvio,  e sopra 
si  posavano  i tavoloni  quadrati  come  meglio  si  dimostra 
delineato  nella  citata  Tav.  CXLI  fig.  2.  Di  più  sopra  io 
strato  dei  detti  tavoloni  si  vede  essere  stato  fatto  un  suolo 
di  musaico  figurato.  Cosi  da  ambo  i lati  le  fiamme  del  for- 
nello potevano  essere  portate  col  mezzo  dei  designati  tubi 

(7)  EmpeJoclet  exittimal  ignibut , quot  muliis  locis  terra  opertot 
tegity  aquam  caUscercy  si  subiteti  sunt  solo,  per  quoti aquis  transcursus  est, 
Facert  solemus  tirucones  et  miliaria  et  complures  formas  in  quibus  aere 
tenui  Jistulas  struimusy  per  declive  circumdatasy  ut  saepe  eumJem  ignem 
ambiens  aqua  per  tantum  Jluat  spatiiy  qitanfum  ejjicienth  calori  sai  est» 
Frigida  itaque  intraty  effluii  caltda.  Idem  sub  terra  Empedocles  existimat 
feeiy  quem  non  falli  credent  ii  quibus  baìnearia  sine  igne  calefmnt»  4^- 
ritus  in  illa  fervens  loco  aestuanti  infunditur,  Hic  per  rivos  lapsus  y non 
aliter  quam  igne  subditoy  parietes  et  uosa  balnei  calefacit*  Omnis  denique 
frigida  transita  mutaiur  in  calidam,  nec  trahit  saporem  evaporatiOy  quia 
ciausa  perlabitur*  (Seneca  Natur  quaest.  Uh.  Ili,  e.  24.)  Vat  aeneum  m* 
liaria  similcy  id  est  altu/n  ed  angustum,  (Palladio  Lib,  V,  Tit.  8>) 
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a spanilere  II  calore  sotto  i pavimenti  dei  contigui  calidarj 
e raggirarlo  in  ogni  più  recondita  parte  (8).  Quindi  le 
pareti  dei  medesimi  luoghi  si  vedono  essere  state  rivestite 
di  mattoni  quadrati  espressamente  formati  con  parti  rile- 
vate nei  quattro  angoli , le  quali  lasciavano  nella  parte 
interna  un  ristretto  spazio  che  serviva  per  far  comunicare 
il  calore  delle  sospensioni  del  pavimento  in  tutte  le  super- 
6ci  delle  pareti  che  circondavano  tali  calidarj.  Di  questa 
pratica  , benché  nessuna  cosa  si  riferisca  da  Vitruvio  nei 
suoi  sovraindicati  precetti,  riguardanti  i bagni  in  partico- 
lare, pure  altrove  nel  prescrivere  le  regole  per  preservare 
le  mura  dall’  umidità,  designava  che  si  dovevano  rivestire 
le  superfici  interne  con  tegole  eh’  egli  distinse  col  nome 
hamatae  (9) , ossieno  uncinate  ; perchè  avevano  tali  parti 
sporgenti  che  le  ritenevano  assicurate  alle  pareti  per  una 

(8)  Valerio  Massimo  credeva  essere  slato  C.  Sergio  Orata  il  primo  che 
ÌDtrodusse  l'uso  di  fare  i bagni  sospesi.  C.  Sergius  Orata  pensiìia  halnea 
primus  facere  instituit\  quae  impensa  levibus  initiis  coepta^  ad  suspensa 
calìdae  aquae  tantum  non  aequora  penetravit,  {f^at.  Max,  Uh,  IX,  c,  1.) 
Plinio  parimenti  confermava  la  stessa  circostanza  col  dire  essere  stato  Sergio 
Orala  , ut  qui  primus  pensiles  inveneris  balineas,  ita  mangonizafas  villas 
binde  vendendo  (P/m.  Hist,  Nat,  Lib,  iX,  c,  79).  DioneCassio  poi  asseriva 
essere  stato  solo  da  Macenate  introdotto  in  Roma  Tuso  dei  bagni  di  acqua 
calda.  {^Dione  Lib,  LV.)  Onde  si  deve  credere  che  colle  sospensioni  praticate 
da  Sergio  non  andassero  uniti  t bagni  caldi,  oppure  che  questi  fatti  da  5Iece- 
nate  erano  ad  uso  pubblico  destinati,  mentre  quei  di  Sergio  erano  semplice- 
mente per  uso  privato. 

(9)  Vitruv,  Ub,  yil,  c,  4.  Seneca  poi  con  le  seguenti  parole  chiara- 
mente designava  tanto  le  sovraindicate  sospensioni  fatte  nei  pavimenti  dei 
bagni  quanto  i rivestimenti  di  tubi  praticati  intorno  le  pareti  per  maggior- 
mente spandere  il  calore.  Quaedam  nostra  dotnum  produsse  memoria  sci-^ 
fnuSy  ut  speculariorum  usum^perlucente  testa  ctarum  trasmittentium  lumeni 
ut  suspensuras  balneorum^  et  impressos  parientibus  tubos  per  quos  ctr^ 
cumfundereitir  cofor,  qui  ima  sitnul  aesumma  foveret  aequaliter,{Seneca 
Epist,  90.  25.) 
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piccola  distanza.  Di  queste  tegole  ne  esibiamo  nella  Ta- 
vola CXLI.  6g.  3,  tanto  la  forma  quanto  il  modo  con  cui 
stavano  attaccate  alle  pareti.  Alle  quattro  parti  sporgenti, 
che  aveano  tali  tegole,  sì  attaccavano  evidentemente  uncini 
di  ferro  per  meglio  tenerle  coilegate  al  muro,  onde  da  ciò 
deve  essere  derivato  il  nome  sovraindicato,  che  venne  dato 
da  Vitruvio  a siffatte  tegole.  Si  trovano  in  altri  monumenti 
frequenti  esempj  di  queste  tegole  impiegate  per  far  comu- 
nicare il  calore  in  tutta  la  estensione  interna  delle  pareti 
nei  bagni  caldi  : ma  anche  più  comunemente  si  rinven- 
gono esempj  di  altro  metodo  destinato  ad  ottenere  il  me- 
desimo scopo;  e consisteva  nell’ addossare  alle  pareti  invece 
delle  designate  tegole , tanti  tubi  di  terra  colta  di  forma 
quasi  quadrata  e della  lunghezza  incirca  simile  alle  mede- 
sime tegole  , come  si  rappresentano  delineati  nella  detta 
Tavola  CXLl  fig.  4.  Con  questo  metodo,  mentre  l’opera 
di  un  tale  rivestimento  riusciva  più  facile  e più  collegata 
coir  interna  costruzione  delle  mura  , si  otteneva  poi  di 
avere  un  maggiore  spazio  per  far  comunicare  il  calore  dalle 
sospensioni  del  pavimento  nell’  alto  del  calidario  , e non 
erano  necessarie  tutte  quelle  legature  che  si  richiedevano 
per  tenere  attaccate  le  tegole  uncinale.  Le  superfici  esterne, 
tanto  delle  tegole  quanto  dei  tubi,  erano  ricoperte  con  in- 
tonaco e dipinte  a varie  rappresentanze,  come  se  avessero 
appartenuto  a muri  interamente  formati  di  solida  costru- 
zione ; e tali  rivestimenti  giungevano  sino  alle  imposte 
delle  volte  , ove  pure  Vitruvio  sembra  averne  prescritto  il 
termine.  Nei  bagni  di  Pompei  si  comunicava  il  calore  a 
due  camere  nello  stesso  tempo,  e si  spandeva  al  di  sotto  dei 
pavimenti  e nelle  superaci  dei  muri  nel  modo  designato. 
La  camera  a destra  sembra  essere  stata  destinata  per  uso 
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degli  uomini,  e quella  a sinistra  I,  per  le  donne,  alla  quale 
se  ne  congiungeva  una  seconda  L,  che  era  riscaldata  in  si> 
mil  modo,  ma  però  con  un  minor  grado  di  calore  ; perchè 
si  trovava  a maggior  distanza  dal  fornello.  È da  osservare 
inoltre  come  in  tutte  tali  camere  non  venisse  praticata  al- 
cuna apertura  decisamente  dal  di  fuori,  ma  si  avesse  l’ac- 
cesso solo  passando  per  l’altra  camera , onde  con  ciò  con- 
servare in  esse  più  regolarmente  il  calore. 

Le  volte  di  dette  camere,  concamera liones  (10),  nei 
bagni  di  Pompei  vennero  fatte  secondo  il  miglior  modo 
che  indicava  Vitruvio  , cioè  con  costruzione  di  fabbrica. 
Soltanto  di  questa  specie  di  volte  possiamo  trovarne  esempj 
nei  monumenti  antichi;  poiché  di  quelle  costrutte  con  le- 
gnami certamente  non  se  ne  poterono  conservare  tracce 
sino  a’  nostri  tempi  : ma  è da  credere  che  sicno  state  for- 
mate nel  modo  che  viene  prescritto  da  Vitruvio  conser- 
vando tutte  quelle  precauzioni  designate  per  impedire  che 
il  calore  facilmente  si  spandesse,  ed  anche  facendole  doppie 
per  vieppiù  ottenerne  l’ intento,  come  pure  si  trova  stabi- 
lito dal  medesimo  precettore.  Considerando  poi  il  rivesti- 
mento delle  volte  esistenti  sopra  le  dette  camere  nei  bagni 

(10)  Tutto  ciò  che  li  trova  da  Vitruvio  gotto  la  denominazione  conca- 
meraiiOyóesignBìey  dovea  risguardare  semplicemente  alla  struttura  della  volta, 
c non  mai  alla  maniera  con  cui  erano  rivestite  le  pareti  con  tubi  o tegole 
uocinate,  come  alcuni  interpreti  hanno  creduto  di  dover  spiegare;  perchè 
•ollanlo  alle  volte  conveniva  il  nome  di  camerae*  Cosi  nel  successivo  capi- 
tolo, dimostrando  egli  in  qual  modo  si  facevano  dai  Greci  le  palestre,  e vo- 
lendo indicare  la  situazione  del  calidario,  lo  distìnse  col  nome  concamerata^ 
tudntio^  ossia  la  cella  coperta  con  volta  destinata  a sudare.  Parimenti  nel 
designare  altrove  che  le  arene  fossicce  favorevolmente  si  potevano  impiegare 
nella  costruzione  delle  volte  a preferenza  delle  marine,  distinse  tale  parte 
di  struttura  col  nome  di  concameratio»  (Vitru\^,  Lib,  //.  c.4.)  Laonde  mai 
concamerata  si  potrè  dire  una  parete  in  qualunque  modo  fosse  rivestita. 
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di  Pompei,  si  scorgono  adornate  con  tanti  baccelli  divisi 
tra  loro  con  regoli  precisamente  simili  a quei  delle  colonne 
corintie,  che  scorrono  intorno  a tutta  la  superficie  delle 
medesime  volte  come  si  olTrono  delineate  nella  Tav.  CXXi. 
Questa  particolare  specie  di  ornamento  venne  ivi  ricavata 
intieramente  collo  stucco  attaccato  alla  struttura  cementizia 
della  volta , ed  in  molte  parti  si  conserva  tuttora  intatto. 
Alcuni  resti,  che  avanzano  di  bagni  a Baja  , presentano 
altro  esempio  di  eguale  specie  di  ornato:  però  vedendosi 
questo  metodo  di  decorare  le  volte  solo  impiegato  nei  cali- 
darj'dci  bagni,  si  dovrebbe  credere  che  venisse  praticato 
per  maggiormente  conservare  in  essi  il  calore:  ma  nessun 
altro  ragguardevole  esempio  si  rinviene  per  potere  confer- 
mare essere  stato  un  tale  sistema  comunemente  adottato. 
Più  soventi  si  trovano  le  volte  dei  bagni  adornate  con 
pitture  e con  stucchi  distribuiti  in  diverse  figure  di  com- 
partimento. 

La  grandezza  dei  bagni , ossia  delle  celle , in  ogni 
luogo  si  regolava  in  proporzione  delle  persone  che  si  reca- 
vano a bagnarsi,  come  prescrisse  Vitruvio;  così  i sovrain- 
dicati  bagni  di  Pompei  non  erano  grandi  come  non  era 
grande  la  citta,  benché  evidentemente  non  sieno  stati  i 
soli  bagni  che  vi  fossero;  mentre  poi  bagni  vastissimi  vi 
erano  nella  vasta  citta  di  Roma  come  nel  seguito  osserve- 
remo. La  larghezza  delle  celle  si  trova  prescrìtta  da  Vitruvio 
dover  essere  due  terze  parti  della  lunghezza,  non  compresa 
la  scola  del  labbro  e dell’alveo;  e Palladio  più  chiara- 
mente stabilisce  la  proporzione  di  dieci  a quindici.  Con- 
frontando queste  pro[M>rzioni  nella  camera  del  bagno  di 
Pompei  sovraindicato,  non  si  trovano  molto  verificarsi; 
perchè  è essa  alquanto  più  ristretta  della  terza  parte  meno 
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della  lunghezza:  ma  poi  ivi  sono  bene  designate  e distinte 
separatamente  le  scole  del  labbro  e dell’alveo.  Imperocché 
non  altro  si  può  intendere  per  la  scola  , schola  , che  quel 
luogo  in  cui  stava  posto  il  labbro  e 1’  alveo  per  bagnarsi* 
e che  era  formato  comunemente  come  un  apside  semicir- 
colare con  diversi  gradi  neU’intorno  disposti  (11).  Nell’in- 
dicato  bagno  di  Pompei  la  scola  del  labbro  si  vede  essere 
stata  in  tal  modo  formata,  perchè  tondo  era  il  labbro  in  esso 
collocato  : ma  quella  dell’alveo  era  quadrangolare , come 
era  la  forma  dell’alveo  stesso  ivi  situato.  Che  la  scola  semi- 
circolare  appartenesse  al  labbro  , lo  dimostra  chiaramente 
la  iscrizione  tuttora  esistente  sulla  tazza  rotonda  , che  ri- 
mane, nella  quale  si  legge  che  Cn.Melisseo  e M. Staio  Duum- 
viri per  decreto  dei  Decurioni  e col  denaro  del  pubblico 
ebbero  cura  che  si  facesse  il  labbro,  il  quale  costò  750  se- 
sterzi (12).  Da  questo  documento  in  specie  si  può  stabilire 
essere  state  ad  uso  di  labbri  destinate  quelle  tante  grandi 
tazze  che  ci  rimangono  particolarmente  in  Roma,  tra  le 
quali  sono  rinomate  per  la  loro  grandezza  e preziosità  della 
pietra  con  cui  vennero  composte,  quelle  che  esistono  nel 
museo  Vaticano.  Servivano  questi  labbri  per  lavande  par- 


(11)  Il  nome  di  scola  dato  dagli  anlicliì  al  luogo  ove  separatamente  del 

calidario  si  situava  il  labbro  e l'alveo  per  bagnarsi , comunemente  si  crede 
essere  stato  derivato  dal  simil  vocabolo  greco  latino  si  trasporta 

per  feriari,  otiari,  e ebe  per  essere  stato  disposto  a somiglianza  dagli  altri 
luoghi  in  cui  più  propriamente  risiedevano  i maestri,  o alcuni  particolari 
magistrati,  come  se  ne  ba  esempio  nella  scuola  Zanta  ebe  slava  vicino  al  foro 
Romano,  la  quale  veniva  evidentemente  con  egiial  nome  distinta. 

(12)  ca  . HiLisSASo  . ca  . r . arso  . m . staio  . m . r . avrò  . ii  . via  . 
iTsa  • I . D . lAsavH.  ax.D.D.ax.r.  r . r . c.coasTAT  .n.s.c.c.l.ll  labbro 
era  uno  degli  oggetti  principali  dei  bagni,  e questo  precipuamente  Cicerone 
indicava  a Terenzio  che  avesse  cura  di  farlo  trovare  nel  bagno  della  di  lai 
villa  Tusculana.  [Ciceron.  Epist.  ad  Div,  Lib.  Xiy , c.  20-) 
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siali,  come  la  loro  forma  ed  il  modo  elevato  in  cui  erano 
|)oste  chiaramente  lo  dimostra.  Per  vieppiù  far  conoscere 
quale  fosse  la  forma  di  questi  labbri  riportiamo  delineato 
nella  Tav.  CXLI  6g.  5,  quello  vastissimo  di  porfido  che 
esiste  nel  mezzo  della  sala  rotonda  del  suddetto  musco,  che 
è uno  dei  più  conservati  c dei  più  grandi  che  sieno  rimasti; 
mentre  quello  del  bagno  di  Pompei,  non  è nè  di  bella 
forma,  nè  di  buona  struttura.  Prescriveva  Vitruvio  che  il 
labbro  nei  bagni  si  dovesse  situare  sotto  il  lume,  affinchè  i 
circostanti  colle  proprie  ombre  non  oscurassero  la  luce; 
infatti  il  suddetto  labbro  del  bagno  di  Pompei  precisa- 
mente stava  in  tal  modo  situato;  perchè  al  di  sopra  dei 
medesimo  vi  era  praticata  una  ajiertura  che  tramandava 
la  luce  nel  suo  mezzo,  come  si  può  conoscere  dai  disegni 
riferiti  nelle  sovracitate  Tavole.  Vitruvio  stabiliva  quindi 
che  le  scole  dei  labbri  si  dovessero  fare  spaziose , acciocché 
quando  i primi  avevano  occupati  i luoghi,  gli  altri  che 
stavano  ad  aspettare  intorno  potessero  trovare  posto  da  starvi 
in  piedi.  Nel  d’intorno  del  labbro  anzidetto,  benché  non 
vi  fosse  luogo  spazioso,  pure  rimaneva  bastante  posto  per 
stare  comodamente  due  giri  di  persone.  Passando  a conside- 
rare l’alveo,  alveus,  che  stava  situato  d’incontro  al  labbro, 
osserveremo  primieramente  che  questo  doveva  servire  per 
bagnarsi  intieramente  nell’acqua  calda,  che  si  faceva  ri- 
scaldare nel  vicino  fornello.  Lo  stesso  luogo  da  bagnarsi 
credesi  che  egualmente  si  dicesse  dagli  antichi  solio,  soUum; 
infatti  con  questa  denominazione  lo  stesso  Vitruvio  lo  di- 
stinse nell’indicare  come  Archimede  avesse  ritrovalo  il  modo 
di  scuoprire  quanto  argento  si  era  mescolato  nella  corona 
di  Jerone  coll’avere  osservato  che,  entrando  egli  nel  solio 
pieno  di  acqua,  vi  era  uscita  tant’acqua  quanta  era  la  massa 
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del  suo  corpo  (13).  Parimenti  Palladio  con  simil  nome  lo 
distinse  nell’ indicare  che  la  forma  di  essi  si  profondasse  a 
volontà  (14).  Si  facevano  questi  solii  comunemente  colle 
pietre  più  rare  come  erano  fatti  i labbri,  ed  anche  si  era 
giunto  persino  a farne  alcuni  di  argento  per  uso  delle 
donne  (1.5),  La  loro  forma  era  alquanto  lunga  all’  opposto 
di  quella  dei  labbri  ch'era  tonda,  ed  avevano  differenti 
dimensioni,  come  dai  tanti  esempj  che  ci  sono  rimasti  si 
conosce.  Per  dimostrarne  più  precisamente  quale  fosse  la 
loro  forma,  offriamo  nella  Tav.  CXLI  fìg.  6 l’uno  dei  solii 
che  ora  servono  di  fontana  sulla  piazza  del  palazzo  Farnese 
in  Roma;  perchè  sono  questi  annoverati  tra  i più  grandi 
che  ci  rimangono,  ed  anche  perchè  sono  i più  cogniti. 
Tali  solii  stavano  situati  nei  bagni  in  mezzo  delle  scole 
circondate  dai  gradi,  su'quali  sedevano  gli  astanti,  come  in 
particolare  si  deduce  da  Petronio,  allorché  ci  narra  essere 
egli  stato  costretto  a recitare  versi  a coloro  che  sedevano 
d’intorno  al  solio  (16),  e non  si  potevano  i medesimi 
considerare  come  oggetti  stabili,  ma  bcns'i  suscettibili  da 


(13)  Tunc  is  cum  haberet  eiut  rei  curam,  caia  venti  in  baineum,  ibi- 
que  cum  in  solium  descenderet,  animadvertit  quanlum  corporis  sui  in  eo 
insiderei,  tantum  aquae  extra  solium  efjluere\  itaque  cum  eius  rei  ratio- 
nem  erplicationis  offendisset,  non  est  moratus,  sed  exiluil  gaudio  molus 
de  solio,  et  nudus  vadens  domum  versus  significabat  dora  voce  invenisse 
quod  quaereret.  (f^itruv.  IX.  Praef.) 

(14)  Soliorum  forma  prò  uniuscuiusque  voluniale  fundelur.  {Palladio 
De  Re  Rustica.  Uh.  I.  Tit.  40.) 

(15)  Feminae  laventur,  et,  nisi  argentea  , solia  faslidiant)  eadetnque 
materia  et  cibis,  et  probris  serviat.  Fiderei  haec  Fabricius,  et  siralas  ar- 
gento mulierum  balineas,  ita  ut  vestigio  locus  non  sit,  cum  viris  lavantium. 
{Plin.  Hisl.  Nat.  Ub.  XXXIII.  c,  54)  Si  faceviDO  «ncora  di  legno,  come  si 
conoice  da  Svclonio.  (in  Xug.  c.  81 .) 

(16)  Nam  et  dum  lavor,  ail  poene  vapulavi,  quia  eonatus  sum  circa 
solium  sedeiUibus  carmen  recitare.  {Petronio  Satire  c.  XCII.) 


I 


Digitized  by  Googl 


CAP-  IX.  BAGNI  DIVERSI  E TERME  »0I 
potersi  trasportare  da  un  luogo  all’altro.  Per  l’alveo  poi 
nominato  da  Vitruvio  sembra  che  si  dovesse  intendere  quel 
luogo  da  bagnarsi  che  stava  congiunto  alla  fabbrica,  e 
formato  con  diversi  pezzi  di  marmo,  come  in  particolare 
si  rinviene  essere  stato  fatto  quello  di  Pompei.  Infatti  con* 
siderandone  la  sua  forma,  bene  si  possono  spiegare  le  cose 
che  prescrisse  Vitruvio  a questo  riguardo;  cioè  che  l’alveo 
tra  la  parete  ed  il  pluteo  non  si  fosse  fatto  meno  largo  di 
sei  piedi,  affinchè  oltre  il  grado  inferiore  ed  il  cuscino  vi 
fosse  rimasto  lo  spazio  di  due  piedi;  imperocché  essendo 
il  medesimo  sdossato  per  un  lato  al  muro  della  camera, 
presentava  per  tale  parte  la  parete , e nell’  altro  stava 
il  pluteo,  che  ivi  rimane  ancora  ben  conservato,  come 
si  pub  osservare  nella  sezione  delineata  nella  Tav.  CXL. 
Esiste  pure  il  grado  inferiore  entro  al  medesimo  alveo, 
il  quale  doveva  servire  pure  di  cuscino,  se  però  questo 
non  veniva  posto  sopra  il  piano  del  pluteo.  Siflàtto  alveo 
occupava  tutta  la  larghezza  della  cella,  e vi  si  ascendeva 
dal  piano  di  questa  con  due  scalini  fatti  di  marmo  come 
il  pluteo.  Vi  rimane  ancora  il  condotto  che  dal  vaso  posto 
nel  vicino  fornello  comunicava  in  esso  l’acqua  calda;  con 
questo  monumento  in  modo  assai  chiaro  abbiamo  potuto 
spiegare  tutte  quelle  cose  narrate  da  Vitruvio  tanto  a ri- 
guardo del  labbro  quanto  dell’alveo,  le  quali  non  rima- 
nevano ancora  ben  intese  in  molte  parti. 

Parimenti  collo  stesso  monumento  crediamo  di  potere 
spiegare  chiaramente  ciò  che  Vitruvio  prescrisse  a riguardo 
del  laconico;  imperocché  molte  cose  si  sono  scritte  sul  me- 
desimo argomento,  e non  bene  ancora  ci  pare  che  si  sia 
dimostrata  la  precisa  sua  forma.  Vitruvio  designava  doversi 
congiungerc  il  laconico,  laconicum,  ed  i sudatoj,  sudatio- 
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nes,  al  tepidario  e che  avessero  tanta  altezza  sino  alla  cur- 
vatura inferiore  deiremisfcrio  , hemisphaerium  , quanta 
era  la  loro  larghezza;  quindi  si  doveva  lasciare  nel  mezzo 
dell'emisferio  un  lume  da  cui  pendeva  uno  scudo  di  rame 
con  catene  per  poterlo  abbassare  cd  alzare  onde  regolare 
la  temperatura  del  sudatojo.  Lo  scudo  si  doveva  fare  ro- 
tondo, affinchè  la  forma  della  fiamma  del  vapore  si  potesse 
spandere  dal  mezzo  per  tutta  la  curvatura  della  rotondità 
egualmente.  Dione  Cassio  nell'indicare  che  M.  Agrippa 
fu  il  primo  ad  introdurre  in  Roma,  o almeno  a destinare 
ad  uso  pubblico  il  sudatojo  laconico,  coll’aver  fatto  edifi- 
care nel  Campo  Marzio  un  ginnasio  che  fu  da  lui  poi  di- 
stinto collo  stesso  nome  del  laconico,  designava  che  ciò  si 
era  fatto  perchè  in  allora  pareva  che  i Caconi  particolar- 
mente portati  fossero  a denudare  i lor  corpi  e ad  ungersi 
di  olio  (17).  Cosi  da  questa  circostanza  in  particolare  ci 
viene  confermato  essere  stato  l’uso  del  laconico  tratto  pre- 
cisamente dai  Caconi,  Ora  Vitruvio  chiaramente  ci  dimo- 
stra essere  stato  il  laconico  di  forma  rotonda,  e siccome 
sappiamo  che  in  Grecia  era  antica  consuetudine  di  costruire 
le  volte  circolari  su  di  una  curvatura  alquanto  elevata,  co- 
me per  esempio  erano  quelle  dei  tesori  di  Orcomeno  e di 
Micene;  cosi  principalmente  con  una  volta  di  simil  forma 
dobbiamo  credere  che  fossero  stati  coperti  i veri  laconici; 
e non  mai  formati  o in  ristrette  celle  impraticabili  o in 
semplici  apsidi  semicircolari  annesse  ad  altre  celle  come  si 


(17)  Dione  Uh.  LUI.  Ei-a  il  ginnisio  che  Agripp*  distinse  col  nome 
di  Laconico,  dilTerente  dal  bagno  caldo,  ossiano  dalle  forme  dal  medesimo 
edificate,  poiché  dallo  stesso  Dione  il  primo  è nominato  ri mipLOTifan,  ri 
Atntntrirt,  ossia  sudatojo  laconico,  mentre  l'altro  si  distingue  da  luì  col 
proprio  nome  ri  ^laviiav. 
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è da  diversi  scrittori  dimostrato  (18).  Vitruvio  in  fatti  come 
un  luogo  appartato  e distinto  dimostra  essere  stato  il  laco* 
nico,  allorché  descrivendo  la  forma  che  avevano  le  palestre 
dei  Greci,  disse  che  nei  rivolti,  versuris,  del  sudatojo  vi 
doveva  essere  da  una  parte  il  laconico,  e dell’altra  il  bagno 
caldo  (19).  Quindi  è che  vedendosi  nei  designati  bagni  di 
Pompei  una  piccola  cella  di  forma  rotonda  e precisamente 
coperta  con  simile  volta  posta  in  un  iato  del  tepidario  come 
prescrisse  Vitruvio,  e come  si  designa  nella  Tav.  GXXXIX, 
e nella  sezione  delineata  nella  Tav.GXL,  possiamo  stabilire 
essere  stato  questo  il  laconico  nonostante  che  si  attribuiscano 
altre  destinazioni  : imperocché  l'avere  adottata  una  tale 
forma  di  volta,  quando  già  se  ne  conoscevano  delle  migliori, 
si  deve  supporre  essere  ciò  stato  prodotto  da  qualche  par- 
ticolare motivo.  Secondo  una  tale  forma  conveniva  bene 
ciò  che  Vitruvio  prescrisse  a farsi  per  regolare  il  calore  ; 
perché  lo  scudo  si  poteva  adattare  all’apertura  che  stava 
praticata  nella  sommità  della  volta , ed  il  calore  cosi  si 

(18)  Nei  bagni  di  Pompei  si  credelle  di  poter  riconoscere  per  il  laconico 
quelPapsìde^  che  nel  calidario  poc'anzi  designato  stava  collocato  il  labbro; 
perchè  vi  rimane  ancora  traccia  della  finestra  al  di  sopra,  e di  qualche  indi- 
zio di  attaccatura  per  una  catena  creduta  essere  quella  a cui  stava  appeso  lo 
scudo  designato  da  Vitruvio  {^Becchi  nel  Museo  Bdrbonico  Tom,  ll)\  ma  nè 
la  forma  semicircolare  aperta  nel  d'avanti  poteva  convenire  alla  figura  emi- 
sferica del  laconico,  nè  all'apertura  quadrangolare  della  luce  praticata  sopra 
al  labbro  si  poteva  adattare  uno  scudo  rotondo  per  regolare  il  calore,  e nè 
conveniva  io  alcun  modo  al  laconico  il  labbro  che  ivi  si  trova  esistere:  mentre 
poi  bene  si  adattava  alla  scola  il  lume  proveniente  dall'alto  e tutto  ciò  che 
Vitruvio  prescrìsse  a riguardo  del  labbro,  ed  anche  l'attaccalura  ivi  esistente 
che  doveva  servire  per  chiudere  ed  aprire  dal  basso  s volontà  la  detta  luce 
senza  essere  costretti  di  salire  sopra  la  volta. 

(19)  Sudatio^  longitudine  duplex  quam  latitudine^  quae  habeat  in  vcr- 
iuris  ex  una  parie  laconicum  ad  eundem  modunt,,  uti  supra  scriptum  estj  com^ 
pcsitum\  ex  aib^ersoy  laconici^  ealdam  lauationem  (f^iiruu,  Lib,  V,c,\  I). 
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spandeva  regolarmente  intorno  come  Vitruvio  descrisse.  Si 
doveva  ivi  promuovere  il  calore  col  mezzo  di  un  qualche 
grande  braciere  che  ponevasi  nel  mezzo,  e che  accendendosi 
comunicava  anche  le  fiamme  oltre  il  vapore.  Nè  si  può 
credere  che  i Laconi  in  altro  modo  praticassero  di  riscal- 
dare i loro  luoghi  da  sudare;  perchè  le  sospensioni  dei 
pavimenti  ed  i rivestimenti  di  tiihi  nelle  pareti  ci  vengono 
rappresentati  dagli  scrittori  antichi  come  invenzioni  proprie 
dei  Romani;  e queste  si  erano  ritrovate  per  riscaldare  le 
celle  dette  calidarj  colla  comunicazione  del  calore  che  si 
riceveva  dal  fornello  su  cui  stavano  i vasi  dell’acqua,  e non 
mai  per  introdurre  le  fiamme  designate  da  Vitruvio  essersi 
praticate  nei  laconici;  nè  si  hanno  documenti  per  compro- 
vare che,  tanto  le  sospensioni,  quanto  i rivestimenti  delle 
pareti,  si  sieno  eseguiti  in  una  cella  intieramente  rotonda. 
Lo  shocco  del  condotto,  che  si  è trovato  esistere  nelle  pareti, 
e che  doveva  servire  per  portare  in  tale  luogo  l’acqua  fredda, 
in  vece  di  far  credere  essere  stato  destinato  ad  altro  uso, 
ed  in  specie  per  frigidario,  come  comunemente  viene  no- 
minato, ci  serve  per  confermare  questa  nostra  opinione; 
poiché  ci  viene  rappresentato  dagli  scrittori  antichi  essere 
stato  l’uso  del  laconico  crudo,  ossia  mentre  in  esso  si  otte- 
neva un  forte  sudore  col  fuoco,  che  si  faceva  nel  mezzo, 
si  poteva  poi  risentire  una  sensìbile  crudezza  col  farsi  ba- 
gnare dall’acqua  fredda  che  shoccava  dal  detto  acquedotto. 
Nè  in  altro  modo  sì  può  meglio  spiegare  tuttociò  che  si 
trova  prescritto  a riguardo  del  laconico , cioè  che  servisse 
per  fortemente  promuovere  il  sudore  con  secco  calore,  e 
che  parimenti  lo  estorcesse  con  crudezza  ad  un  tempo  stesso. 
Cosi  ancora  si  può  adattare  convenientemente  non  solo  ciò 
che  abbiamo  riferito  avere  prescritto  Vitruvio,  ma  pure 


Digitized  by  Google 


CAP-  IX-  BAGNI  DIVERSI  E TBRHE  605 
quanto  si  deduce  da  Columclla,  che  è Io  scrittore  il  quale 
meglio  abbia  spiegato  l’uso  dei  laconici  • allorché  volle  in- 
dicare come  i Romani  della  sua  età  usavano  della  quotidiana 
crudezza  che  essi  si  facevano  preparare  nei  laconici  (20). 
Nè  in  altro  modo  che  in  quello  da  noi  stabilito  potevasi 
meglio  ottenere  la  crudezza  indicata.  Cosi  con  questa  spie- 
gazione bene  si  dimostra  ciò  che  designava  Seneca,  scri- 
vendo contro  coloro  che  cercavano  di  pervertire  la  natura; 
poiché  indicava  esser  frequente  uso  di  quei  giovani  viziosi, 
che  pretendevano  fregiarsi  uomini  forti,  allorché  entravano 
nei  bagni,  di  bere  tra  i nudi  sino  a tanto  che  gli  fosse 
stato  promosso  il  sudore,  e quindi  istantaneamante  Io  tron- 
cavano (21).  E tale  sudore  parimenti  non  in  altro  modo 
che  col  farsi  bagnare  dall’acqua  fredda  come  si  é indicato, 
prontamente  poteva  togliersi  ; e non  mai  coi  semplici  stri- 
gili,  come  hanno  alcuni  moderni  scrittori  opinato,  spie- 
gando tali  cose  riferite  da  Seneca.  La  stessa  circostanza  si 
trova  confermata  da  Marziale  nel  descrivere  i bagni  di 
Etrusco,  che  erano  al  suo  tempo  in  Roma;  poiché  diceva 
ad  Oppiano  che  se  gli  piacevano  gli  usi  dei  Laconi  si  sa- 
rebbe soddisfatto  coll’arido  vapore,  e coll’ immergersi  nel- 
l’acqua fredda  (22);  come  ancora  Io  stesso  uso  bene  si  adatta 


(20)  Mnx  deinde  ut  opti  veniamus  ad  ganeas^  quolidianam  crudita- 
tem  Laconitis  et  exsucto  sudore  sitim  quaerimut,  noclesque  libidinibus  et 
Arietatibus,  dies  ludo  vel  tomno  contumimus.  [Columella.  De  Re  Rustica, 
tib.  I.  Praef.) 

(21)  Alqui  Jrequens  hoc  adolescenlium  vitium  est,  qui  vires  excolunt, 
ut  in  ipso  paene  balnei  limine,  inter  nudos  bibant,  immo  polent-,  ut  sudo- 
riem,  quem  moverunt  polionibus  crebis  ac  ferventibus  sssbinde  distringtuit. 
{Seneca.  Epist.  122.) 

(22)  Ritus  si  plaeeant  tibi  fjoconum, 

Contentus potest  arido  vapore. 

Cruda  yirgine  Marliave  mergit.  {Martial.  Lib.  VI.  Ep.  4Z) 
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ad  alU'e  circostanze  riferite  da  alcuni  altri  scrittori  antichi. 
In  due  modi  chiaramente  trovasi  definito  da  Celso  potersi 
promuovere  il  sudore,  l'uno  col  calore  secco,  e l'altro  col 
calore  dcU'acqua  (23);  il  primo  solo  era  proprio  dei  laco- 
nici, mentre  l’altro  apparteneva  ai  già  descritti  calidarj, 
perchè  in  essi  vi  era  il  luogo  per  bagnarsi  nell’acqua  calda. 
Nè  con  le  designate  aspersioni  fatte  coll’acqua  fredda  ces- 
savano di  essere  i laconici  principalmente  destinati  a pro- 
muovere il  sudore  secco,  come  spesso  si  rappresenta  dagli 
antichi  scrittori  ed  in  particolare  da  Seneca  in  una  lettera 
scritta  al  suo  Lucilio  (24);  poiché  l’acqua  ivi  non  si  fer- 
mava, ma  solo  serviva  per  bagnare  coloro  che  bramavano 
di  troncare  istantaneamente  il  sudore  ponendosi  sotto  lo 
sbocco  di  essa,  espressamente  posto  ad  altezza  comoda 
per  quei  che  stavano  a sedere  sopra  i gradi  ; e poscia  la 
stessa  acqua,  dopo  di  avere  servito  ad  un  tale  momen- 
taneo uso,  usciva  immantinenti  dal  fondo  del  laconico. 
Forse  nei  tempi  successivi,  allorché  i Romani  non  bra- 
mavano di  sentire  una  si  forte  crudezza,  praticavano  di 
far  promuovere  il  sudore  in  più  ampj  luoghi,  formati  con 
suoli  sospesi,  e con  pareti  rivestite  di  tubi  come  erano  fatti 
quelli  dei  tanti  calidarj  dei  quali  ci  sono  rimaste  tracce; 
perchè  in  essi  egualmente  colle  designate  sospensioni  si 
otteneva  di  far  entrare  dai  vicini  ipocausti  un  calore  suf- 
Bcente  da  promuovere  un  sudore  secco,  come  si  otteneva 
nei  semplici  laconici,  e come  in  particolare  si  trova  indi- 

(23)  Sudar  etiam  duobus  modis  elicilur,  aut  sicco  calore,  aal  balneo, 
Sieeus  calar  est,  et  harenae  caliJae,  et  laconici,  et  clihani,  et  quarundam 
Httturalium  sudationes  ubi  a terra  prqfusus  calidus  vapor  ae’bjlcio  includi’ 
tur,  sicut  super  Bajas  in  mjrrletis  habemus.  (Com.  Celso  IJb.  II.  c.  16.) 

(24)  QiHd  mibi  ciim  istis  calentibus  stagnisi  quid  cuoi  sudatoriis  in 
quae  siccus  vapor  corpora  exhausturus  includiturl  ^Seneca,  Epist.  LI.) 


Oiqitized  by  Googlc 


CAP.  IX.  BAGNI  DIVERSI  E TERME  B07 
eato  nei  versi  di  Stazio  descrivendo  il  bagno  di  Claudio 
Etrusco  (25).  Dopo  di  essersi  dagli  antichi  ottenuto  il  de- 
signato sudore  secco , si  portavano  a tuffarsi  nell’acqua 
fredda  in  pescine  separate;  cosi  passando  da  un  luogo  al- 
l’altro restava  meno  sensibile  la  diversità  del  caldo  al  freddo 
di  quanto  si  sarebbe  sentita  stando  nel  medesimo  luogo. 
E tale  cambiamento  di  luogo  bene  si  spiegava  da  Seneca 
nel  dire  che  vi  erano  piscine  circondate  di  marmo  Tasio, 
ove  i corpi  spogliati  s’immergevano  con  molto  sudore  (26); 
quindi  più  chiaramente  si  trova  indicato  da  Petronio  nel 
dire  che  allorquando  entrò  nel  bagno,  ed  in  breve  tempo 
divenuto  immerso  dal  sudore,  passò  immantinenti  all’acqua 
fredda  (27);  ed  anche  da  Celso  nei  suoi  scritti  viene  spie- 
gata la  stessa  circostanza  (28).  Questa  seconda  maniera  di 
troncare  il  sudore  deve  avere  prevalso  sulla  primitiva  pre- 
cisamente propria  dei  Laconi;  poiché  solo  dai  più  antichi 
scrittori  si  trova  fatta  menzione  della  prima,  mentre  della 
seconda  diverse  notizie  si  hanno  dagli  scrittori  dei  tempi 
posteriori.  Differiva  l’una  dall’altra  tanto  per  la  diversità 
dei  luoghi,  in  cui  si  faceva  promuovere  il  sudore  e si  estin- 
gueva nell’acqua  fredda,  quanto  ancora  per  la  forma  pre- 
cisamente rotonda  che  dovevano  avere  i varj  laconici , e 

(25)  Quid  nane  tirala  loto  rrjeram  lobulata  crepanles 
jludilura  pilas,  ubi  languidut  igni!  inerrat 
jledibut,  et  tenuem  volvuHt  bypocautta  vaporemì 

(Slatio.  Selve  Lib.  1.  c.  5.) 

(26)  ffisi  Thatiut  lapis  quondam  rarum  in  aliquo  spcctaculum  tem- 
pio, piteinas  notiras  circumdedii,  in  quas  multa  sudalione  corposa  exina- 
nila  demiltimus,  nisi  aquam  argentea  epistomia fuderunt.  {Seneca  Fpist.%6.) 

(27)  Itaque  iniravimut  balneum,  et  sudore  calejacli  momento  lem- 
poris  ad frigidam  eximus.  (Peiron.  Salir,  c.  28.) 

(28)  Tum  tepida  uti,  dein  frigida,  diutusque  ea  caput,  quam  celeras 
parles  per/undere.  {Celso.  Lib.  I.  c.  4.) 
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nei modo  con  cui  erano  questi  riscaldati  ; poiché  i sudatoj 
posteriori  erano  di  forma  allunf^ata  e riscaldati  col  calore 
che  si  traeva  da  un  fornello  situato  vicino,  e che  veniva 
comunicato  col  mezzo  delle  sospensioni  dei  pavimenti  e dei 
rivestimenti  di  tubi  nelle  pareli;  mentre  i laconici  erano 
tondi  e si  scaldavano  con  il  fuoco  che  si  poneva  nel  mezzo, 
regolando  il  calore  cogli  scudi  appesi  all’unica  apertura 
praticata  nell’apice  della  volta. 

Si  sogliono  comprovare  dai  commentatori  di  Vitruvio, 
e da  tutti  coloro  che  scrissero  ultimamente  su  questo  stesso 
argomento  le  differenti  opinioni  tanto  sui  laconici  e sudatoj, 
che  sulle  altre  parti  dei  bagni  sinora  descritte,  da  quanto 
si  vede  espresso  in  un  dipinto  che  si  dice  tratto  dalle  terme 
di  Tito,  del  quale,  per  non  trascurare  questo  tanto  comune 
documento,  ne  offriamo  un  disegno  nella  Tav.  CXLI  : ma 
poi  non  possiamo  omettere  dall’  indicare  che  nessuna  prova 
si  accenna  che  faccia  conoscere  essere  stato  veramente  un 
tale  dipinto  rinvenuto  nelle  designate  terme,  e che  lo  di- 
mostri essere  opera  antica;  poiché  tra  tutte  le  notizie  che 
abbiamo  e che  ancor  si  comprovano  con  ciò  che  si  vide 
ultimamente  ritornare  alla  luce  in  tale  monumento,  nulla 
si  rinviene  che  contesti  una  tale  asserzione.  Mentre  poi  tutte 
le  cose,  che  si  vedono  espresse  nel  medesimo  disegno,  si 
trovano  concordare  con  le  più  comuni  opinioni  di  tutti 
quegli  eruditi  scrittori  che  impresero  per  il  passato  a com- 
mentare i precetti  Vitruviani.  Onde  é che  contro  la  comune 
opinione,  siamo  indotti  a stabilire  essere  stata  quella  rap- 
presentanza ideata  per  meglio  dimostrare  ciò  che  si  credette 
dedurre  dai  suddetti  precetti , ed  essersi  tratta  dalle  dette 
terme  di  Tito,  non  da  una  simile  pittura  ivi  rinvenuta, 
ma  dalla  disposizione  che  s’ imaginò  di  riconoscere  in  tali 
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bagni  ad  imitazione  di  quei  descritti  da  Vitruvio.  Infatti  si 
vedono  in  essa  i tre  vasi  per  riscaldare  l’acqua  nelle  diffe- 
renti degradazioni  l’uno  posto  al  disopra  dell’altro  per 
quanto  portava  la  loro  altezza,  mentre  nelle  indicazioni 
avute  dai  monumenti  solo  per  poca  diversità  di  piani  tra 
loro  differivano.  Gii  stessi  vasi  sono  ivi  figurati  non  in 
modo  da  potere  ricevere  il  calore  dal  sottoposto  fornello 
con  un  largo  fondo  ad  uso  di  caldaje:  ma  formati  a somi- 
glianza dei  vasi  comuni  stretti  ed  alti,  e destinati  a tut- 
t’ altro  uso  di  quello  da  porsi  al  fuoco.  Le  sospensioni 
sono  ivi  rappresentate  riempite  di  fiamme  ardenti  e non  di 
vapore,  e con  altri  fornelli  al  di  sotto  che  non  potevano  in 
alcun  modo  sussistere,  nè  in  conseguenza  se  ne  trovano 
esempi  nei  monumenti.  Il  laconico  si  vede  formato  come 
un  fornello  coperto  sopra  con  uno  scudo  tondo,  ed  atto  a 
riscaldare  semplicemente  il  sudatojo,  come  hanno  partico- 
larmente spiegato  alcuni  interpreti  di  Vitnivio;  perchè  si 
dai  designati  precetti  stessi  si  dai  monumenti  il  laconico 
ci  viene  indicato  dovere  essere  una  cella  praticabile,  c non 
un  semplice  recipiente  da  riscaldare  altra  cella;  nè  il  me- 
desimo piccolo  recipiente  si  può  adattare  in  nessun  modo 
a ciò  che  si  prescrive  essersi  dovuto  fare  per  regolare  il  ca- 
lore collo  scudo.  D’altronde  tutte  le  altre  parti  Bgurate  in 
tale  dipinto  non  concordano  affatto  con  il  carattere  delle 
fabbriehe  antiche  destinate  a tale  uso,  come  si  conoscono 
bene  ora  dai  diversi  monumenti  che  ci  rimangono.  Appa- 
risce poi  chiaramente  ohe  è stato  solo  ad  oggetto  di  accre- 
ditare per  antico  lo  stesso  dipinto  o per  meglio  spiegare  le 
designate  particolari  opinioni  che  vennero  aggiunti  i nomi 
dei  diversi  luoghi,  ed  anche  una  striglie,  quale  si  adope- 
rava nei  bagni.  Laonde  queste  circostanze  ci  confermano 


Digitized  by  Google 


iSlO  ARCHITBTTUai  ROHIIA.^A-  PARTE  If. 
nell’opinione  che  tale  rappresentanza  non  sia  stata  tratta 
da  un  dipinto  antico,  ma  solo  immaginata  da  quanto  si 
credette  riconoscere  nelle  terme  di  Tito. 

Altra  rappresentanza  di  bagni,  che  con  più  certezza 
si  conosce  essere  stata  tratta  da  una  pittura  veramente 
antica  , è quella  che  offriamo  delineata  nella  medesima 
Tav.  CX.LII:  ma  questa  ci  presenta  l’aspetto  esterno  sol- 
tanto di  un  regolare  fabbricato  destinato  per  uso  di  bagni, 
e non  la  interna  disposizione,  sulla  quale  generalmente  si 
contrasta.  Però  meglio  si  comprovano  le  designate  pratiche, 
tenute  dagli  antichi  nel  distribuire  i luoghi  interni  destinati 
a bagnarsi,  da  quanto  si  ritrae  dai  monumenti  più  con- 
servati che  ci  rimangono,  ed  in  particolare  dai  bagni  o terme 
che  si  scuoprirono  non  sono  molti  anni  in  Badcnweiler  e 
che  pur  sono  considerati  da  quasi  tutti  gli  ultimi  commen- 
tatori di  Vitruvio;  perciò  ne  riportiamo  la  loro  pianta 
delineata  nella  stessa  Tav.  GKLII.  Dovevano  avere  i mede- 
simi bagni  due  accessi  distinti  e situati  nei  lati  designati 
nella  detta  pianta  in  A,  e da  questi  si  passava  in  vestibuli 
ornati  con  pilastri, che  mettevano  in  due  grandi  ambientiD, 
i quali  erano  incavati  nel  mezzo  con  gradi  intorno  eviden- 
temente destinati  per  bagni  freddi.  Da  questi  ambienti  si 
aveva  la  comunicazione  con  due  locali  posti  a Iato  dei  ve- 
stibuli suddetti  di  cut  quello  designato  con  la  lettera  C, 
doveva  servire  per  spogliatore,  e l’altro  F per  un  particolare 
calidario  che  veniva  formato  con  sospensioni  e riscaldato  da 
un  fornello  posto  in  un  piccolo  vano  dell’  angolo  opposto 
all’ingresso.  In  E vi  erano  due  altri  ambienti  pure  incavati 
nel  mezzo,  che  dovevano  servire  per  uso  di  bagni  eviden- 
temente tepidi.  In  F altro  calidario  posto  nel  mezzo  della 
fabbrica.  G Altri  due  calidarj  pure  formati  con  pavimenti 
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sospesi.  H Laconici  quali  si  sono  riconosciuti  nelle  antece- 
denti osservazioni  essere  stati  comunemente  formati.  Nei 
luoghi  poi  indicati  con  le  lettere  I,  K,  L,  Q stavano  i for* 
nelli  per  scaldare  l’acqua  e tramandare  il  vapore  nei  vicini 
calidarj  : e gli  altri  luoghi  designati  con  le  successive  let- 
tere servivono  agli  altri  usi  accessorj  dei  bagni,  come  si  di- 
mostreranno nella  particolare  descrizione  di  questa  fabbri- 
ca. Pertanto  osserveremo  che  dalla  ripetizione  di  ciascun 
membro,  che  si  vede  chiaramente  eseguita  in  questi  bagni, 
si  deve  dedurre  che  i medesimi  servissero  per  i due  sessi 
in  modo  distinto  e separati  gli  uni  dagli  altri. 

Tra  i diversi  oggetti  che  stabilmente  servivano  agli 
usi  dei  bagni,  oltre  i labbri  e solii  già  descritti,  si  devono 
considerare  inoltre  le  sedie  di  marmo,  sulle  quali  sedevansi 
gli  antichi  entro  i bagni  per  riposare  in  essi  con  miglior 
agio,  oppure  per  farsi  asciuttare  con  comodo  dopo  il  ba- 
gno ; e perciò  erano  le  medesime  traforate  nel  mezzo  onde 
avessero  potuto  avere  esito  le  acque  che  su  di  esse  colava- 
no. Con  il  nome,  solium,  col  quale  si  designavano  pure  le 
tazze  anzidette  , sembra  che  alcune  volte  venisse  distinta 
una  tale  specie  di  sedie  : ma  più  comunemente  siffatte  se- 
die, sellae,  si  dovevano  denominare;  mentre  quelle  comuni 
e continuate  tutte  intorno  ai  bagni  erano  dette  sedilia  , 
come  si  deduce  da  quanto  scrisse  Olimpiodoro  sulle  terme 
Antoniniane.  Un  bellissimo  esempio  esiste  nel  museo  Va- 
ticano di  una  tale  sedia  fatta  di  marmo  rosso , la  di  cui 
forma  si  offre  delincata  nella  Tav.  GXLI.  Altre  ne  esistono 
fatte  col  porfido  di  circa  simil  forma , ed  altre  pure  col 
marmo  bianco  , ma  tutte  egualmente  traforate  nel  mezzo 
del  sedile.  Per  uso  d’ intrattenimento  poi  vi  erano  nei  ba- 
gni e nei  calidarj  alcune  banche  da  sedere , come  ancora 


\ 


Digitìzed  by  Google 


ttiS  ARCHITETTURA  ROMANA-  PARTE  li- 
se ne  sono  trovati  esempj  nei  bagni  di  Pompei  ; e queste 
erano  ivi  fatte  di  bronzo  e della  forma  delineata  nella  Ta- 
vola medesima  a destra  della  sovraindicata  sedia . Nella 
parte  opposta  altra  figura  di  simile  banea  si  offre  delineata, 
ed  è tratta  da  alcuni  frammenti  di  marmo  trovati  tra  le 
fabbriehe  antiche  di  Roma.  Per  riscaldare  gli  ambienti  dei 
bagni  praticavano  gli  antichi,  oltre  il  calore  che  deriva- 
vano dai  vicini  fornelli  col  mezzo  delle  sospensioni  e dei 
rivestimenti  di  tubi  designati , di  servirsi  di  grandi  braceri 
fatti  intieramente  di  bronzo  secondo  varie  forme,  come  si 
conoscono  dai  ragguardevoli  esempj  che  si  son  rinvenuti 
tra  le  rovine  delle  fabbriche  di  Pompei  in  particolare. 
Nella  parte  inferiore  della  stessa  Tav.  CXLI  sì  offrono  le 
figure  di  tre  differenti  forme  solite  praticarsi  in  tali  braceri; 
il  primo  rotondo,  il  secondo  quadrilungo,  ed  il  terzo  quasi 
quadrato.  Un  tal  genere  di  braciere  si  deduce  in  partico- 
lare da  Polluce  essersi  detto  dai  Greci  ioréa,  nel  descrivere 
il  luogo  in  cui  si  accendeva  il  fuoco  nei  sacrifizj;  però 
più  chiaramente  da  questo  scrittore  nel  trattare  dei  bagni 
venne  designato  col  nome  di  ^ simil  nome 

si  dovette  distinguere  dai  Latini. 

Tra  i bagni  privati  di  varia  specie  praticati  dagli  an- 
tichi si  devono  considerare  ancora  quei  che  si  prendevano 
colle  acque  del  mare  o dei  fonti,  mediante  però  un  rag- 
guardevole apparecchio  di  fabbrica.  Celebri  erano  in  par- 
ticolare i tanti  bagni  di  mare  che  erano  a Baja,  come 
sono  dagli  antichi  scrittori  vantati  tanto  per  la  loro  amena 
località,  quanto  per  la  loro  grandezza;  onde  Seneca  ebbe 
a dire  su  tale  riguardo  doversi  considerare  cosa  sopra  na- 

(29)  PMuee.  Uh.  VII.  c.  33. 
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turale  le  fondamenta  delle  terme  che  si  stabilivano  entro 
il  mare  (30).  Lungo  la  suddetta  spiaggia  di  Baja  rimangono 
tuttora  ragguardevoli  rovine,  che  contestano  la  grandezza 
e la  sontuosità  di  tali  bagni  tanto  apprezzati  e graditi  giu- 
stamente dagli  antichi.  Egualmente  vantati  erano  dagli 
antichi  i bagni  di  mare  che  esistevano  in  Ostia,  dei  quali 
ancora  se  ne  sono  rinvenute  diverse  tracce.  Parimenti  lungo 
la  spiaggia  Anziate  infinite  altre  rovine  di  bagni,  che 
s’inoltravano  nel  mare,  si  vedono  tuttora,  i quali  dove- 
vano essere  attenenti  alle  tante  ville  che  furono  edificate 
dai  più  ricchi  Romani  in  tale  pure  amena  località.  Fra 
tutti  questi  ruderi  quei  che  di  più  lasciano  conoscere  la 
intiera  disposizione  del  fabbricato  a cui  appartenevano, 
sono  quei  che  rimangono  in  Stura,  nel  luogo  dell’antico 
villaggio,  fiume  ed  isola  distinto  con  egual  nome  di  Àstura, 
e che  si  credono  avere  appartenuto  a quella  ben  nota  villa 
che  aveva  ivi  Cicerone.  La  loro  forma  si  offre  delineata  nella 
Tav.  CXLIII,  e si  vedono  composti  nella  parte  media  da  un 
grande  fabbricato  che  s’inoltrava  nel  mare,  e che  aveva 
nei  lati  ampj  recinti  formati  con  piccole  celle,  nelle  quali 
entrava  tanta  quantità  di  acqua  marina  quanta  era  ne- 
cessaria per  individualmente  bagnarsi.  I detti  recinti  poi 
racchiudevano  nel  mezzo  recipienti  di  acqua,  nei  quali 
potevano  bagnarsi  e notare  con  sicurezza  diverse  persone. 
Siffatti  bagni  venivano  pure  in  alcuni  luoghi  riscaldati  col 
mezzo  delle  comuni  sospensioni  e rivestimenti  di  tubi  ; 
onde  à che  avevano  ipocausti  e calidari  in  egual  modo 
fabbricati  di  quei  che  vi  erano  nei  bagni  di  acque  dolci 

(30)  ffon  vivunl  contro  natiiram  qui Jimdamenta  ihcrmanim  in  mari 
inciunt,  nec  delicate  notare  ipsi  sibt  videantur,  ni$i  colemia  ttagna  Jluctu 
ac  tempestate  ferianturì  {Senec.  Epist.  122.) 

32 
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antecedentemente  considerati.  Per  dimostnire  quale  fosse 
la  struttura  dei  bagni  formati  colle  acque  dei  fonti , un 
bell’esempio  ci  offrono  i bagni  di  Nimes  che  riportiamo 
delineati  nella  Tav.  CXLIV.  Erano  questi  adornati  con 
portici  atti  a servire  di  ricovero,  e con  ampj  laghi  ad  uso 
di  bagni,  disposti  in  modo  ameno  e delizioso.  La  struttura 
di  questo  genere  di  bagni,  doveva  essere  varia,  come  varie 
sono  le  località  naturali  che  somministrano  acque  perenni; 
cosi  non  essendo  possibile  di  poterne  precisare  alcune  pra- 
tiche determinate,  tralasceremo  d' in  trattenerci  su  di  essi. 

TERME.  I grandi  bagni  che  fecero  i Romani  ad  imi- 
tazione di  quei  che  avevano  i Greci  nelle  loro  palestre  o 
ginnasj,  si  dissero  comunemente  terme,  thermae,  e deriva- 
rono un  tal  nome  dal  vocabolo  greco  BipjJiè;,  caldo,  o 
calore  (31);  onde  propriamente  dai  Greci  i bagni  caldi  si 
dicevano  Bepjii  'hiirzpi  : ma  i Romani  coll’  indicata  denomi- 
zione  conservarono  il  solo  significato  della  qualità  di  tal 
genere  di  bagni;  poiché  venivano  questi  ad  occupare  la 
principale  parte  dei  loro  fabbricati.  A riguardo  della  me- 
desima denominazione  convien  osservare  che  sembra  più 

(31  ) Thermas^  appeltalas  quoti  caieant.  Graeci  enim  ^ipfjtòv  catorem 
vocant.  Baineis  vero  nomen  inditum  a iavatione  moeroris.  Nam  Graeci 
Ba.\cntloi  dixerunt  quoti  anxielalem  animi  lollat.  Haec  et  gymnatia  dicun- 
lur,  quia  ibi  alhfetae  anelo  corpore  et  perfricato  manibus  exercilantuTé 
Nam  '/ujiwjiov  Graeee,  iMine  exercitium  dicilur,  yOuviK  vero  nuJus.  (Isidor, 
DeOrig.  Lib.  Xf^.c,  2.)  Da  Livio  in  particolare  descrivendo  le  Termopoli, 
asseriva  die  quel  lungovenne  così  denominalo  per  una  parte  delle  acque  calde 
che  nelle  stesse  fauci  vi  erano  : Ideo  Pylea,  et  ab  a/iis,  quia  calitlae  aquae 
in  ipsis  faucibut  suni , Thermopylae  locu$  appellalur.  (IJvio.  L.  XXXVl. 
c.  15.)  onde  poi  da  questa  stessa  denominazione  data  alle  acque  calde  si  de- 
dusse la  sovraiudicata  stabilita  dai  Romani  per  i bagni  caldi.  Tale  metodo  di 
bagnarsi  si  era  introdotto  presso  i Greci  da  tempi  anlicliissimi,  come  si  com- 
prova in  particolare  con  quanto  si  trova  scritto  da  Omero  [Odiss.  6.  v.  24S.) 
e come  si  è dimostralo  nella  parte  risguardante  rArcbitellura  greca. 
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probabile,  che  i Romani  stabilissero  un  tal  nome  per  il 
calore  secco  che  in  essi  si  effettuava  col  mezzo  dei  soliti  ca> 
lidarj,  che  per  il  caldo  delle  acque  appositamente  riscaldate 
per  i bagni.  Conservarono  palesemente  ancora  i Romani 
l’uso  dì  dedicare  questi  bagni  ad  Ercole  come  era  praticato 
dai  Greci  (32);  perchè  la  più  bella  statua  di  Ercole,  che  si 
conosca  e che  ora  esiste  nel  museo  dì  Napoli , detta  l’Èrcole 
Farnesiano,  fu  rinvenuta  nelle  terme  di  Caracalla  in  Roma. 
Venendo  però  in  più  gran  parte  le  terme  dei  Romani  ese- 
guite per  disposizioni  dei  prìncipi  che  ressero  l’impero,  col 
nome  dei  loro  edificatori  erano  comunemente  distinte.  Il 
primo  che  stabili  una  tale  specie  di  fabbriche,  e che  le  de- 
stinò ad  uso  pubblico,  narrasi  essere  stato  M.  Agrippa;  al- 
lorché morendo  lasciò  per  testamento  al  popolo  Romano 
coi  suoi  orti  ì bagni  che  erano  distinti  col  nome,  di  lui 
come  si  trova  riferito  da  Dione.  Queste  terme  vengono  de- 
signate dallo  stesso  Dione  ancora  col  nome  di  ginnasio, 
yv[j.véi(Tiov,  solito  darsi  dai  Greci  alle  fabbriche  destinate  al 
lo  stesso  uso;  ed  aggiunse  egli  al  medesimo  riguardo  che 
questo  ginnasio  era  stato  detto  pure  laconico,  ì.txxuvcxòv , 
perchè  in  allora  pareva  che  i Laconi  fossero  particolarmente 
portati  a denudare  i loro  corpi,  ed  a ungersi  coll’olio  (33); 
mentre  poi  allorché  registrò  la  suddetta  concessione  fatta  da 

(^2)  Ateneo  tate  cirrontanra  in  specie  itesignava  nel  ^ìrc  elio  lutti  i ba- 
gni caldi  uscenti  dalla  terra  si  credevano  essere  sacri  ad  Ercole.  Tà5ip^ 
XovT^  rà  fatvcf/tva  tx  rf,(  nàvn;  ilj^x)érj;  tl  vou  (ipà^  (>^/erteo  Liv.  XII.) 
e lo  stesso  si  trova  confcrninlo  da  Aristofane  nel  dire  che  dove  vi  erano  freddi 
lavacri,  non  mai  si  vedeva  Ercole:  Flou  dr.Tcr  nwroT'  ’llpax^ria  iev- 

vp«.  (jiristot.  in  Aub.  v.  1047.)  Hìverse  iscrizioni  antiche  rinvenute  nei  ba- 
gni Homani  concordano  a diniostinrc  la  sfessa  circostanza;  onde  è che  sì  può 
stabilire  asscre  stati  cvidcnlcmmle  i suddetti  bagni  dedicati  ad  Ercole. 

(33)  Aaxuwxòv  rò  ^v|ivaawv,  inidriffcp  ol  y'jptvove^ai  Tl 

iv  Tù  rdri  xoU  Xirei  ào^tv  pàAXov  Idaxavy,  bnxàXioi.  {^DioneLib*LHi»c.MI •) 
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Agrìppa,  distinse  lo  stesso  ginnasio  col  nome  comune  di 
bagno,  /3acXorvE?0v,  unitamente  agli  orti  (34);  onde  si  viene 
a conoscere  che  il  fabbricato  del  bagno,  compresi  gli  orti, 
componevano  il  ginnasio  suddetto.  Così  si  può  ancora  sta- 
bilire che,  quantunque  non  fosse  molto  comune  presso  i 
Romani  il  nome  di  ginnasio,  pure  conveniva  alla  designata 
specie  di  fabbrica  di  più  di  quello  solito  praticarsi,  cioè 
terme,  come  in  particolare  più  chiaramente  si  trova  da  Isi- 
doro spiegato  (35).  Ad  imitazione  di  queste  terme  poi  molte 
altre  si  ediBcarono  in  Roma  stessa,  in  modo  che  se  ne  nu- 
meravano negli  ultimi  anni  dell’impero  da  circa  venti, 
ed  erano  distinte  coi  nomi  di  Agrippa,  di  Domizio,  di  Ne- 
rone, di  Vespasiano,  di  Tito,  di  Trajano,  di  Adriano,  di 
Commodo,  di  Antonino,  di  Severo,  di  Aureliano,  di  Dio- 
cleziano, di  Vario,  di  Filippo,  di  Olimpiade,  di  Decio,  di 
Costantino,  e di  altri  principi,  oltre  quelle  che  erano  dette 
semplicemente  pubbliche  ed  invernali,  le  quali  tutte  si  tro- 
vano dimostrate  da  Ammiano  Marcellino,  nell’annoverare 
le  meraviglie  vedute  da  Costanzo  nella  di  lui  venuta  in 
Roma,  essere  l’immagine  di  province  (36).  Tra  questi  stessi 
bagni  pubblici  di  notabile  ampiezza  erano  considerati  gli 
Antoniniani,  i quali  avevano  mille  e seicento  sedili  fab- 
bricati di  marmo  per  commodo  di  tutti  coloro  che  anda- 


(34)  Kkì  r4rf  youv  rt  ffftn  xal  ri  ^xXitnin  ri  ìnùyufio*  etvroO  xort- 
, ùart  irpotxa  uimix  Xeva3xi.  (Dione  Lib.  LIV , c.  29.) 

(35)  Gjmnasium , generalis  est  exercitiorum  locus.  Tamen  apud  A~ 
thenas  locus  eroi  ubi  discabatur  philosophia  , et  sapientiae  ; exercebatur 
studium,  ffant -pijsyàam  Graece  vocatur  quod  Latine  cxercilium  dicitur^ 
hoc  est  meditatio.  Sed  et  balneae^et  loca  cursorum  et  athletarum  gjmnasia 
Munì  eo  quod  illic  omaes  in  suae  artis  studio  exercitenlur.  (Isidor.  Orig. 
Ub.  XV.  e.  2.) 

(36)  Ammiano  Marcellino  (lib.  XVI.  c.  10-) 
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vano  a bagnarsi;  naa  quei  di  Diocleziano  ne  avevano  quasi 
il  doppio  (37).  Nelle  altre  città  dell’impero,  imitandosi 
l'esempio  della  capitale,  diverse  simili  fabbriche  si  ediBca* 
rollo,  come  si  conosce  tanto  dalle  memorie  tramandateci 
dagli  antichi  scrittori, quanto  dalle  iscrizioni,  e come  ancora 
lo  comprovano  i tanti  avanzi  che  rimangono. 

I bagni  pubblici,  ai  quali  appartenevano  quegli  sta- 
biliti nelle  terme,  si  dicono  essere  stati  nei  tempi  più  an- 
tichi destinati  ad  uso  comune  tra  i due  sessi;  imperocché 
la  divisione  che  indicava  Vitruvio  a farsi  tra  i calidarj  degli 
uomini  e quei  delle  donne,  risguardava  solo  i bagni  pri- 
vati, come  abbiamo  antecedentemente  osservato.  Così  Dione 
narrando  gli  stabilimenti  fatti  di  Àgrippa  a riguardo  dei 
bagni  pubblici,  scrìsse  solo  che  tanto  per  gli  uomini  quanto 
per  le  donne  gratuitamente  egli  aveva  questi  fatti  prepa- 
rare (38).  Osservava  Io  stesso  Dione  avere  Adriano  ordinato 
che  i due  sessi  separatamente  si  bagnassero  (39);  ma  si  crede 
che  una  tale  disposizione  non  avesse  pienamente  effetto  ; 
perchè  Capitolino  l’attribuiva  solo  a Marco  Aurelio  (40). 


(37)  Oìimpioiioro  Storie  presso  Foùo  Bihliotec»  Plinio  •nnoTer»ndo  le 
opere  fatte  da  Agrippa  a benrBr.io  pubblico,  osftervara  che  questo  principe 
■rea  preparali  cento  sessanta  bagni  gratuiti:  ma  al  suo  tempo  erano  giunti  ad 
un  numero  infinito:  Adiicit  ipse  in  aedilUatis  suae  commemorationey  et  lu^ 
dos  unde  seraginta  diebus  factoSy  et  gratuita  praehita  halinea  eenfum  se- 
ptuagintOy  quae  nunc  Bomae  ad  injinitum  auxere  numerum.  (Plin»  Hist» 
Nat,  Uh.  XXXFL  c,  24.) 

(38)  Tà  TI  ^liavira  itpiZxa  d* irev;  xeci  roCf  iiApàet,  x«l  raU 
e^Tnpitrxt.  (Pione  /Jb.  XUX.  c.  43.) 

(59)  Kat  yàp  xal  Xowie3ou  , aùrol;  (Dione  li- 

bro LXIX,  c,  8.)  Una  tale  legge  si  trova  pure  accennata  da  Sparsiano  nel 
dire;  ÌAvacra  prò  stxihus  separavit»  (Sport,  in  Adrian^ 

(40)  Idem  Marcus  sederi  in  civitatibus  vetuit  in  equit  sive  vehiculiSy 
lavacra  mixta  submo\>it\  mores  maironarum  composuit  dijj/luentes.  (Capito- 
lino. in  M.  Anton.  Filosofo.) 
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Questa  stessa  legge  venne  ristabilita  da  Alessandro  Severo, 
pcrclic  era  stata  per  l’avanti  da  Cliogabalo  tolta  (4i).  Di- 
versi ordinamenti  poi  si  conoscono  essersi  fatti  dagli  impe- 
ratori a riguardo  delle  terme,  tra  ì quali  sì  annovera  quei 
dello  stesso  Alessandro  Severo  con  cui  dispose  che  non 
mancassero  i lumi  nelle  medesime  fabbriche,  affìncbè  non 
più  come  per  l’ innanzi  accadesse,  che  non  si  aprivano  pri- 
ma dell’aurora  e si  chiudevano  al  cader  del  sole  (42):  ma 
questa  disposizione  portando  gravi  inconvenienti,  venne 
poscia  ordinato  da  Tacito  che  tutte  le  terme  avanti  i lumi 
sì  chiudessero;  aflinchè  nelle  notti  non  accadessero  sedi- 
zioni (43).  Sì  conosce  ancora  in  particolare  dai  versi  di 
Marziale  quali  erano  gli  esercizj  che  nelle  terme  si  face- 
vano, in  quale  ora  a suono  di  campana  si  solevano  aprire 
e chiudere  i bagni  (44),  e simili  altri  usi  che  non  sono 

(41)  Bcdneamixta  Bomae  exhiheri proibnit\  quod  quidem  jam  ante  pro~ 
hibitum^  fìelìogahaltis  fieri  permiserat.  {ìxtmpridio  in  jitcssandro  Severo.) 

(42)  Addidit  et  oleum  luminibus  thermarumy  quam  aniea  non  auro* 
ram  paierenty  et  ante  solis  occasum  clauderentur.  [Lampridio  iu  Ales^ 
Sandro  Severo.) 

(45)  Thermos  omnes  ante  lucernam  ctaudi  iussity  ne  quid  per  noctem 
teditionis  oriretur.  (Sopisco  in  Tacito.) 

(44)  vSi  sogliono  comprovare  ì varj  usi  che  si  facevano  nelle  terme  e le 
loro  istituzioni  in  particolare  coi  seguenti  versi  di  Marziale. 

Aon  pila^  non  folliSy  non  te  paganica  thermis 
Praeparaty  aut  nudi  stipifis  ictus  hebes 
Vara  nec  iniecto  ceromate  hrachia  tendisy 
Non  harpasta  vagus  pulverulenta  rnpis. 

(Uh.  Vìi.  Ep.  32.) 

E come  si  dessero  il  segnale  con  suono  per  i bagni  col  seguente  epigramma. 
Bedde  pilam\  sonat  aes  thermarum.  ÌAtdere  pergisì 
Virgine  vis  sola  lotus  abire  domum. 

{Lib.  XIV.  Ep.  163.) 

Cosi  Torà  più  atta  per  Tesercizìu  della  palestra  si  designava  dal  medesimo 
Marziale  essere  stata  tra  Totlava  c la  nona. 
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necessari  pel  nostro  scopo  di  conoscerli.  Quindi  solo  a 
questo  riguardo  aggiungeremo  che  era  stato  persino  divi- 
samento  di  Gordiano  di  fare  terme  per  l’estate  separate  da 
quelle  d’inverno  (45);  ed  infatti  terme  invernali  si  dicono 
essere  state  designate  a farsi  da  Aureliano  nella  regione  Tra- 
steverina, perchè  ivi  si  mancava  di  acqua  più  fredda  (40). 
Con  quanta  magnificenza  poi  venissero  adornate  dagli  an- 
tichi le  fabbriche  delle  terme,  oltre  gli  scritti  degli  antichi 
stessi  (47),  lo  dimostrano  ancora  palesemente  i resti  che 
avanzano  in  si  gran  numero  ed  in  si  grande  vastità  in 
modo  che  per  descriverli  occupare  si  dovrebbero  grossi 
volumi. 


Si^cit  in  no/iom  nttidis  octava  pafaestris» 

{Uh,  IV,  Epig,  8.) 

Nelle  lettere  di  Cicerone  poi  ed  io  quelle  di  Plinio  si  indicano  anche  più  par* 
ticolarmente  queste  circostanze. 

(45)  CogHaverat  praeterea  cum  AfysUheo  ut  posi  basii icam^  thermas 
aestivas  sui  nominìs  /acereta  ita  ut  hyemales  in  principio  porticus  poneret 
{Capitolino  in  Gordiano  terzo,) 

(46)  Thermos  in  Transtiberina  regione  Aurtlianus  Jacere  paravit 
hyemales  ^ quod  aquae  frigidioris  copia  Ulte  deesset,  {Vopisco  in  Au- 
reliano.) 

(47)  Plinio  moltissime  opere  di  sommo  pregio  annoverava  essere  stale 
collocate  nelle  terme  di  Roma*,  e particolarmente  accennava  avere  Agrippa 
nelle  sue  terme  fatto  dipingere  alPincaiislo  le  mura,  e coperte  le  volle  con 
opere  di  vetro.  Agrippa  certe  in  Thermis.f  quas  Homae  fecit^  figlinum  opus 
encausto  pinxit^  tu  reliquis  albaria  adornai>if‘,  non  duhie  vitreas  facturus 
cameras.,  si  prius  inventum  id  fuisset^  aut  ad  parietibus  seenne,  ut  diximus 
Scauri ypervenisset  in  cameras.  [Plin,  Hist.  Nat,  Lib,  XXXVI,  c.  55.)  Mar- 
ziale e Giovenale,  oltre  Seneca  c Plinio  il  giovine,  come  già  si  è indicato,  ne 
dimostrano  altre  magnificenze  usale  nelle  terme  pubbliche,  ed  in  particolare 
Marziale,  mentre  osservava  non  esservi  state  di  peggio  di  Nerone,  niente  di 
meglio  poi  si  pcfeva  rinvenire  nelle  sue  terme:  quid  Aerane  peiusì  Quid 
thermis  melius  Aeronianisf  {fJb.  FU.  Ep.  54.)  Tale  adunque  era  sì  grande 
il  paragone  che  se  ne  poteva  fare  tra  il  sommo  male  ed  il  sommo  bene  a ri- 
guardo delle  terme  medesime. 
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Se  i Romani  nello  stabilire  presso  di  loro  tali  grandi 
fabbriche  destinate  ad  uso  pubblico,  mutarono  ad  esse  il 
nome  da  quello  praticato  dai  Greci,  chiamandole  terme 
in  vece  di  ginnasj  o palestre,  le  conservarono  poi  in  circa 
la  stessa  disposizione  di  quella  che  avevano  le  fabbriche 
di  tal  genere  edificate  dai  Greci.  Queste  medesime  dispo- 
sizioni Vilruvio  le  avrebbe  adattate  nei  suoi  precetti  agli 
usi  proprii  dei  Romani,  come  fece  per  gli  altri  generi  dì 
edidzj , se  già  nei  suoi  tempi  fosse  stato  introdotto  in  Roma 
l'uso  di  costruire  siffatte  fabbriche:  ma  bene  si  conosce 
essere  stata  la  prima  fabbrica  di  tal  genere  eretta  in  Roma, 
quella  che  Agrippa  fece  edificare  nel  Campo  Marzio,  la 
quale,  allorché  venne  destinata  ad  uso  pubblico  dopo  la 
di  luì  morte,  Vitruvio  già  aveva  portati  a compimento  e 
dedicati  ad  Augusto  ì designati  suoi  precetti,  non  ebbe 
perciò  motivo  di  particolarmente  descriverle  ^ onde  è che 
solo  col  soccorso  di  quanto  egli  prescrisse  a riguardo  delle 
palestre  dei  Greci,  possiamo  stabilire  con  quali  disposi- 
zioni si  costrussero  dai  Romani  le  loro  terme.  Nella  se- 
zione di  quest'opera,  che  risguarda  l'Architettura  greca, 
già  in  modo  più  conforme  agl'  indicati  precetti  Vitruviani 
ed  a quanto  si  deduce  da!  monumenti  ne  abbiamo  data 
una  descrizione,  e dimostrata  la  precisa  forma  della  pale- 
stra all'uso  greco;  laonde  a quella  si  rimanda  per  averne 
piu  ampie  notizie  ; pertanto  ci  è necessario  di  ripetere 
alcuna  cosa  su  tal  proposito  per  meglio  conoscere  le  parti 
componenti  le  dette  fabbriche  dei  Romani,  e con  quali 
nomi  erano  designate,  come  ancora  per  dimostrare  in  qual 
modo  differivano  da  quelle  dei  Greci. 

Venivano  nelle  palestre  dei  Greci , secondo  Vitruvio, 
primieramente  disposti  peristili!,  peristjUa,  quadrati  o 
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oblunghi,  il  di  cui  giro  era  di  due  stadj,  che  i Greci  chia- 
mavano Sc'avXav.  Tre  dei  portici,  che  componevano  tale  pe- 
ristilio, dovevano  essere  semplici, ed  il  quarto,  che  guardava 
mezzogiorno,  doppio;  acciocché  nelle  piogge  a vento  non 
potesse  lo  spruzzo  giungere  nella  parte  interna.  Nei  tre 
portici  semplici  si  collocavano  esedre,  exedrae^  spaziose 
con  sedili,  sui  quali  stavano  a sedere  i filosofi,  i maestri  e 
gli  altri  studiosi.  Nel  portico  doppio  doveva  essere  nel 
mezzo  refebeo , , che  era  una  esedra  amplissima 

con  sedili  intorno,  e lunga  un  terzo  di  più  della  sua  lar- 
ghezza: a destra  dell’efebeo  vi  doveva  essere  il  coriceo,  co- 
ryceum,  immediatamente  appresso  il  conisterio,  coniste- 
rium,  e quindi  il  bagno  freddo,  dai  Greci  detto  ioOrpev, 
appunto  nell'angolo  del  portico:  a sinistra  poi  dcU’efebeo, 
V eleotesio , elaeothesium,  in  seguito  il  tepidario,  tepida- 
rium,  e quindi  il  passaggio  al  propnigeo,  iter  in  propni- 
geum,  precisamente  nell’angolo  del  portico.  Accanto,  ma 
dalla  parte  interna  e dirimpetto  al  bagno  freddo,  veniva 
situato  un  sudatorio  a volta,  concamerata  sudatio,  lungo  il 
doppio  della  larghezza;  nei  cantoni  del  quale  doveva  essere 
da  una  parte  il  laconieo,  laconicum,  e dirimpetto  a questo 
il  bagno  caldo,  calda  lavatio.  I peristilii  della  palestra  do- 
vevano essere  distribuiti  con  le  regole  stabilite  per  gli  altri 
portici.  Al  di  fuori  poi  si  dovevano  disporre  tre  portici,  uno 
all’ uscire  dal  peristilio,  i due  altri  stadiati  a destra  ed  a 
sinistra  ; di  questi  quello  che  risguardava  il  settentrione 
doveva  essere  doppio  e spazioso;  gli  altri  semplici,  ma  in 
tal  modo  costruiti  che  tanto  dalla  parte  del  muro,  quanto 
dalle  colonne  vi  restassero  tratti,  margines,  come  una  viot- 
tola, semita,  non  meno  larghi  di  dieci  piedi,  ed  il  mezzo 
del  portico  scavato  nel  fondo,  al  quale  si  discendeva  per 


Wgitized  by  Google 


8aa  ARCHITETTURA  ROMANA.  PARTE  II. 
due  scalini;  il  piano  del  fondo  di  questo  portico  non  do- 
Tcva  essere  meno  lar;^o  di  dodici  piedi;  in  questo  modo 
coloro  clic  vestiti  passeggiavano  intorno  per  le  viottole, 
non  erano  incommodati  dai  lottatori  unti  che  si  esercita- 
vano nel  luogo  di  mezzo.  Questo  portico  era  chiamato  dai 
Greci  perche  ivi  si  esercitavano  i lottatori  in  stadj 

coperti  nei  tempi  d’inverno.  Prossimo  poi  al  sisto  ed  al 
portico  doppio,  si  ponevano  i passeggi  scoperti,  che  i Greci 
chiamavano  TVxpx<ipoiJ.t5x;,  ed  i Romani  pure  sisti,  oeysta, 
nei  quali  a ciel  sereno  anche  d’inverno  uscivano  dal  sisto 
coperto  i lottatori  ad  esercitarsi.  I sisti  poi  si  dovevano  fare 
in  modo  che  tra  i due  portici  vi  fossero  selve  o boschi  di 
platani,  siL'ae  aut  platanones ; ed  in  questi  si  formavano 
tra  gli  alberi  passeggi  c stazioni,  stationes,  lastricate  con 
suoli  di  opera  signina,  opus  signinum.  Dietro  poi  a questo 
sisto  si  doveva  costruire  uno  stadio,  stadium,  fatto  in  modo 
che  vi  potesse  stare  molta  gente  con  agio  a vedere  i lot- 
tatori (48). 


(48)  Nunemihi  videtur^lametsi  non  sini  Ualicaeconsuetudinis>fpafae^ 
strarum  aediftcationes  uti  sttnf  traditae^tamen  erplicare-,  et  quemadmodum 
apud  Uraecos  constituantnr^  monstrare.  Jn  palaestris  perisfytia  quadrata^ 
sive  oblonga^,  ita  snnt  facienda^  ut  ditorum  stadiorum  haheant  amhulatio^ 
nis  cirruitionem^  quem  Craeci  K*ocant  ex  quibus  tres  porticus  j#/n- 

plices  disponantur  quarta  quae  ad  meridianas  regiones  est  conversa^  du^ 
pfer^’ut  cum  tempestates  ventosae  sint^  non  possit  aspergo  in  interiorem  par^ 
iem  pervenire.  Consfifuantur  autem  in  tribus  porteiihus  exedrae  spatiosae^ 
habentes  sedes^  in  quibus  philosophi^  rhetores,^  reìiquìque.,  qui  sfudiis  dele- 
ctantur^  sedentes  disputare  possint.  In  duplici  autem  porticu  colìocentur 
haec  membra.  Epbebeum  in  medio^  hoc  autem  est  exedra  amplissima  cum 
tedibtis^  quae  (ertia  parte  longior  sit  quam  lata:  sub  dextra  cnryceum: 
deinde  proxime  conisterium-y  a conisterio  in  versura  porticus  frigida  lava* 
tiOt  quam  Ciraeci  XoOtoov  vocitant:  ad  sinistram  ephehei  elaeothesium:  pro- 
xime autem  elaeothesium  y tepidarium:  ah  eoque  iter  in  propnigeum  in 
versura  porticus:  proxima  autem  introrsus  e regione  frigidarii  collocetur 
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Oltre  alla  riferita  descrizione  di  Vitruvio  delle  pale* 
sire  antiche,  per  meglio  stabilire  quale  fosse  la  disposi- 
zione praticata  dai  Romani  nelle  terme,  riferiremo  quanto 
Plinio  il  giovine  faceva  osservare  esservi  stato  nella  sua 
villa  Lauretina;  poiché  indicava  che  era  in  essa  edificata 
la  cella  frigidaria  dei  bagni,  balinei  cella  f ridarla.,  ampia 
ed  allungata,  nei  di  cui  opposti  muri  vi  erano  incavati  due 
luoghi  da  bagnarsi,  baptisteria,  e capaci  da  potervi  nuotare 
quando  si  avesse  bramato.  Vi  era  annesso  pure  l'untatorio, 
unctorium,  ossia  il  luogo  in  cui  si  facevano  le  unzioni, 
detto  pure  secondo  la  denominazione  tratta  dal  Greco, 
elaeothesiumt,  poscia  l’ipocausto,  hjrpocaustum , ossia  il 
luogo  in  cui  si  faceva  il  fuoco  per  scaldare  l’acqua.  Inoltre 
vi  stava  aggiunto  il  propnigeo  del  bagno , propnigeon  ba- 

concamerata  sudatio,  longitudine  duplex•^  quam  latitudine^  quae  haheat  in 
versuris  ex  una  parte  laconicttm  ad  eurndem  modum^  ufi  supra  scriptum 
est-t  compositum:  ex  adverso  laconici ^ caldam  lavationem.  In  palaestra  peri^ 
stylia^  quemadmodum  supra  scriptum  esty  ita  debent  esse  perfecte  distri^ 
bota.  Extra  autemdisponaniur  porticus  tres^  una  ex  peristilio  exeuntibus^ 
dune  dextra  alqtte  sinistra  stadiatae.  ex  qnibus  una  quae  spectaverit  ad 
septentrionem^  perficiatur  duplex  amfdissima  latitudine^  allerae  simplices 
itafactacy  ut  in  partibus^quae  erunt  circa  parieies^  et  quae  erunt  ad  co- 
lumnas»margines  habeant  uti  semitas^non  minus pedum  denum^mediumque 
txcas'utumyui  gradussintin  desccnsuamarginibus  sesquipede  ad planitiem^ 
quae  fdanitiessit  non  minus latapedumduodecim.Itaqui vestiti  ambulaverint 
circum  in  marginibus  ^ non  impedientur  a cunctis  se  exercentibus.  I/aec 
autem  porticus  'ìxttò;  apud  Craecos  vocitatur  ^ quod  athletae  per  hiberna 
tempora  in  tectis  stadiis  excrcentur»  Proxime  autem  xystum  , et  dupìicem 
porticum  designantur  hypaethrae  amhutationes^  quas  Craeci 
nostri  xysta  appellante  in  quas  per  Itiemem  ex  xysto  y sereno  coeloy  athle- 
tae prodeuntes  exercentur.  Facienda  autem  xysta  sic  videturi  ut  sint  inter 
duas  porticus  silvaCy  aut  platanones  , et  in  his  perficiantar  inter  arbores 
sunbulationes^  ibique  ex  opere  signino  stationes.  Post  xystum  antem  sfa- 
diumita  figuratumy  ut  possint  hominum  copine  cum  laxamento  athletas 
certantes  spectare.  {f'itruv,  Lib^  I'’.  c.  1 1.) 
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linei,  ossia  il  luogo  avanti  il  fuoco;  e poscia  due  celle  più 
eleganti  che  suntuose.  Seguiva  poi  la  piscina  calda , calida 
piscina,  dalla  quale  i nuotatori  potevano  vedere  il  mare, 
ed  ivi  vicino  era  lo  sferisterio,  sphaeristerium , ossia  il 
luogo  in  cui  credesi  che  si  esercitassero  alla  palla,  sphaera; 
ed  un  tal  luogo  era  caldissimo  anche  col  sole  presso  a 
tramontare  (49).  Simile  descrizione  si  rinviene  in  Plinio 
dei  bagni  che  vi  erano  nella  di  lui  villa  di  Toscana,  e 
consistevano  nell’apoditerio,  apodyterium,  ch’era  un  luogo 
spazioso  ed  ameno,  al  quale  succedeva  la  cella  (rigidaria, 
ove  era  un  battisterio  ampio  ed  oscurato,  con  vicino  una 
piscina  in  cui  si  poteva  nuotare  più  al  largo  con  acqua 
più  o meno  fredda  regolata  da  una  vasca.  Alla  cella  frigi- 
daria  si  congiungeva  una  cella  di  mezzo,  che  riceveva 
benignamente  il  sole;  imperocché  il  calidario  sporgeva  più 
in  avanti , ed  in  essa  erano  tre  discese , descensiones  , 
due  delle  quali  esposte  al  sole,  e la  terza  dal  sole  più 
lontana,  ma  non  lungi  dalla  luce.  AU’apoditerio  veniva 
sovrapposto  lo  sferisterio,  il  quale  conteneva  più  generi  di 
esercizi  e più  circoli  (50).  Già  nelle  antecedenti  descrizioni 


(49)  Inde  halinei  cella  frigidaria  spatiosa  et  effusa^  cuius  in  contra- 
rii$  parietibus  duo  haptisleriay  velai  eiecta^  sinuantur^  ahunde  capacia^  si 
innare  in  proximo  cogites.  Adiacet  unctorium^  hypoeaustum\  adiacet  pro^ 
pnigeon  balinei-j  mox  dttae  cellae^  magis  elegantes^  quam  sumptuosae.  Co- 
haerent  calida  piscina  miri/ìce  , ex  qua  natantes  mare  adspiciunt»  Nec 
procul  sphaeristerium  , quod  calidissimo  soli , inclinato  iam  die^  occurrit» 
(C.  Plinio  Uh,  IL  Epist.  17.) 

(50)  Inde  apodyterium  halinei  laxum,  et  Hilare  excipit  cella  frigida^ 
ria\  in  qua  haptisterium  amplum  atque  opacum.  Si  nature  latius  aut  tepi^ 
situs  velis  f in  area  piscina  est , in  proximo  putens-,  ex  quo  possis  rursus 
adstringi,  si  poenifeai  teporis.  Frigidariae  cellae  conectitur  media  cui  sol 
Benignissime  praesto  est  caldariae  magis  ^ prominei  enim.  In  hac  tres  de^ 
scessiones'i  dune  in  solcy  tenia  a sole  longiiUf  e luce  non  longius»  Apodjr- 
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abbiamo  osservato  ciò  che  riguardava  propriamente  tutte 
le  cose  che  erano  relative  ai  bagni  comuni,  come  ancora 
nella  parte  dell'Architettura  greca  abbiamo  riferito  tutto 
ciò  che  poteva  spettare  ai  differenti  luoghi  dei  ginnasj  e dei 
bagni  pubblici,  ed  anche  quei  bagni  di  Ippia  descritti 
da  Luciano;  quindi  non  rimane  che  a considerare  la  sola 
struttura  dei  bagni  pubblici,  ossieno  delle  terme,  quali  con 
somma  magniBcenza  si  edificarono  dai  Romani. 

Con  queste  notizie  potremo  più  chiaramente  stabilire 
a quale  uso  erano  comunemente  destinati  i diversi  locali 
di  cui  si  trovano  composte  le  terme  che  ci  avanzano  dei 
Romani:  ma  prima  di  ciò  parzialmente  riferire,  faremo 
osservare  che  i Romani,  nell’ adottare  dai  Greci  la  dispo- 
sizione dei  loro  ginnasj,  fecero  una  ragguardevole  variazione 
ed  importantissima  a conoscersi  all’oggetto  di  ottenere  il 
designato  scopo.  Consisteva  questa  invece  di  situare  l’efebeo 
e le  esedre  o scuole  per  i filosofi  ed  i maestri  nel  corpo  della 
fabbrica  di  mezzo,  come  si  solevano  collocare  dai  Greci 
nei  loro  ginnasj,  i Romani  disposero  tutti  quei  membri 
nel  fabbricato  c he  costituiva  il  recinto,  e conservarono  nella 
fabbrica  di  mezzo  solo  tulli  quei  locali  eh’ erano  precisa- 
mente  destinati  ai  varj  usi  dei  bagni;  onde  è che  col  nome 
di  terme  invece  di  ginnasj  propriamente  vennero  da  essi 
designate  siffatte  fabbriche.  Non  essendosi  finora  in  nessun 
modo  considerata  questa  distinzione  accadde  che,  nel  de- 
scrivere le  terme  rimasteci,  si  stabilirono  improprie  deno- 
minazioni. In  seguito  di  questa  distinzione  considereremo 
il  fabbricato  delle  terme  diviso  in  due  parti;  cioè  l'una 
addetta  ai  bagni,  che  stava  isolatamente  situata  nel  mezzo. 

Urto  tuperpoiilum  ett  tphaeritlerium-,  quod  plora  gentra  exeroilalionu, 
plurattjut  cireulos  capii.  (C-  Plinio  làb.  V.  Epilt.  6.) 


»ac  ARCHITETTURA  ROMANA.  PARTE  li. 
e l’altra  per  gli  esercÌ7.j  di  ginnastica»  e degli  studj  di- 
versi, la  (piale  componeva  un’ampio  recinto  intorno  alla 
anzidetta.  Per  dimostrare  tutti  gli  usi  dei  luoghi  a cui  ap- 
partenevano ciascuna  di  esse,  un’  esempio  nobilissimo  si 
rinviene  nelle  terme  ediRcate  da  Antonino  Caracalla  in 
Roma;  perchè  queste  erano  delle  più  vaste  e più  sontuose 
che  vi  esistessero,  e perche  ne  rimangono  più  ragguarde- 
voli avanzi. 

Nella  Tav.  CXLVII  si  offre  delineati  la  pianta  delle 
terme  Antoniniane  con  la  loro  elevazione  esterna,  e nella 
successiva  Tav.  CLKVIII  le  principali  elevazioni  del  fab- 
bricato interno  sono  rappresentate.  Con  questi  disegni  fa- 
cilmente si  potrà  dimostrare  la  intiera  disposizione  che  ci 
siamo  accinti  a descrivere.  Primieramente  conviene  osser- 
vare che  a seconda  dell’ indicata  opinione  considereremo  il 
fabbricato  delle  terme  diviso  in  due  parti  distinte;  l’una 
interna  destinata  ai  bagni,  e l’altra  disposta  nel  d’intorno, 
spettante  agli  esercizj  ginnastici;  cosi  le  cose  che  apparten- 
gono all'una  ed  all’altra  in  questa  descrizione  distintamente 
osserveremo.  A riguardo  della  prima  è importante  il  cono- 
scere che  tanto  queste  terme  quanto  le  altre  tutte,  ediRcate 
con  ordinata  architettura , avevano  i medesimi  membri 
replicati  in  due  lati  circa  nel  modo  stesso;  onde  c che  si 
deve  supporre  esservi  stata,  non  ostante  la  mancanza  di 
mantenimento  alla  disposizione  poc’anzi  designata,  cioè 
di  dividere  i luoghi  dei  bagni  per  i due  sessi, si  sieno  sempre 
ediRcate  le  terme  in  modo  che  si  potesse  effettuare  un  tale 
riparto.  Così  infatti  si  trova  indicato  da  Vitriivio  doversi 
praticare,  come  già  abbiamo  osservato  a riguardo  dei  bagni 
comuni,  e come  viene  da  Vairone  accennato  nel  dire  che, 
introduccndosi  in  Roma  il  primo  bagno  nuovo  all’uso  dei 
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Greci,  pubblicamente  in  esso  si  concesse  die  fossero  con- 
giunti i due  edifizj  destinati  a lavarsi,  l'uno  per  gli  uomini 
e l’altro  per  le  donne  (51).  A questo  solo  oggetto  si  deve 
attribuire  la  doppia  distribuzione  dei  membri  che  com- 
pongono il  suddetto  fabbricato  delle  terme , benché  in 
alcuni  tempi  si  sia  condisceso  di  promiscuamente  bagnarsi. 
Altra  distinzione  si  deve  avere  in  considerazione  a riguardo 
della  distribuzione  delle  terme  medesime,  ed  è quella  che 
venne  indicata  da  Dione  parlando  del  primo  bagno  pub- 
blico stabilito  da  Agrippa,  cioè  tra  il  caVidario,  TÒnvptaxripKV, 
ed  il  laconico,  riXcotav't'xov ; perchè  formavano  parti  distinte 
l’una  dall'altra.  I calidarj  erano  scaldati  col  mezzo  delle 
ben  note  sospensioni  nei  pavimenti  e rivestimenti  di  tubi 
nelle  pareti;  mentre  il  laconico  era  scaldato  con  fuoco 
mantenutovi  nel  mezzo.  Imprendendo  a stabilire  primie- 
ramente la  località  del  laconico  nelle  dette  terme  Anto- 
niniane,  troveremo  non  poter  essere  stato  questo  praticato 
altro  che  in  quel  grande  ambiente  rotondo  collocato  nel 
mezzo  del  lato  meridionale  dalla  fabbrica,  e designato  con 
la  lettera  A nella  pianta;  imperocché  già  abbiamo  ba- 
stantemente dimostrato  essere  stata  la  forma  del  laconico 
costantemente  rotonda,  acciocché  si  fosse  potuto  in  esso 
regolare  il  calore  col  mezzo  dello  scudo  pure  di  forma  ro- 
tonda, quale  venne  prescritto  da  Viiruvio.  E siccome  per 
l’uso  pubblico,  a cui  era  destinato,  doveva  essere  capace  di 
contenere  un  ragguardevole  numero  di  persone  nc!  tempo 


(51)  fdem/jue^  item  cantra  primum  baiineum  novitmet  Craccum  i>i- 
troif  in  urbem^  pubblice  ibi  CMcetsU  ubi  bina  essent  coniuncta  aedificia  /d> 
vantici  causa  ^ unum  ubi  viri^  ultcrum  ubi  mulieres  lavareniur,  arrone^ 
De  Lingua  I.at,  Lib»  FUL)  e perciò  che  a questo  riguardo  riferiva  Viti  uv  io 
si  veda  il  Lib.  V,  c,  10, 
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stesso;  cos\  si  dovette  fare  di  assai  maggiore  vastità  di  quei 
laconici  che  si  solevano  fabbricare  nei  bagni  comuni.  In 
fatti  nelle  terme  di  Agrippa  esisteva  un  simile  grande  luogo 
rotondo,  non  già  il  Panteon,  come  si  suppose  da  varj 
scrittori,  ma  bensì  quella  fabbrica  pure  rotonda,  i di  cui 
resti  si  dicono  l’arco  della  Ciambella,  e che  corrispondeva 
nel  mezzo  della  parte  meridionale  delle  terme  stesse  in 
modo  assai  simile  praticato  a quanto  si  trova  eseguito  nelle 
terme  Àntoniniane;  onde  è che  si  deve  supporre  essere  stato 
questo  laconico  imitato  da  quello  esistente  nelle  terme  di 
Agrippa,  il  quale  per  essere  stato  il  primo,  con  tanta  am- 
piezza fatto  in  Roma,  dovette  servire  di  modello  agli  altri 
che  si  edificarono  posteriormente  per  uso  pubblico.  Doveva 
essere  in  questo  luogo  una  grande  fontana  nel  mezzo,  che 
serviva  per  somministrare  l’acqua  fredda  a coloro  che  ivi 
s’intrattenevano  onde  ottenere  col  contrasto  del  calore  pro- 
prio del  laconico  la  designata  crudezza.  Ancora  vi  esiste 
sotto  di  esso  un  cunicolo,  che  doveva  servire  tanto  per 
condurvi  quella  quantità  di  acqua  che  necessitava  a tale 
uso,  quanto  per  mantenervi  il  fuoco  ardente  nel  mezzo.  Nel 
d’intorno  di  questo  luogo  stavano  sedili  ed  un  margine 
per  servire  d’intrattenimento  a coloro  che  si  disponevano 
a sudare.  Le  mura  di  esso  si  vedono  fatte  di  molta  gros- 
sezza, affinchè  fossero  capaci  di  contenere  il  calore,  e le 
aperture  praticate  nel  suo  giro  dovevano  essere  a tale  effetto 
ben  custodite.  Si  conosce  ancora  dai  pochi  resti  che  avan- 
zano, che  era  coperto  con  volta  emisferica , come  si  pre- 
scrisse da  Vitruvio  per  il  laconico,  nel  mezzo  della  quale 
doveva  essere  l’apertura  a cui  stava  appeso  lo  scudo  di  rame 
onde  regolare  il  calore.  Passando  quindi  a considerare  la 
disposizione  del  calidario,  osserveremo  primieramente  che 
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ii  luogo  distinto  colla  lettera  B nella  pianta,  che  stava  tra 
il  laconico  descritto  e la  grande  sala  di  mezzo,  dovea  essere 
quel  passaggio  al  propnigeo  designato  da  Vilruvio’  dopo 
il  tepidario;  perchè  precisamente  consisteva  in  un  ambu- 
lacro che  metteva  nel  luogo  in  cui  si  faceva  il  fuoco,  come 
bene  io  spiegano  le  parole  da  egli  impiegate,  iter  in  pro- 
pnigeum,  ossia  tra  le  due  aree  scoperte  che  si  vedono  dispo- 
ste nei  lati  di  detto  luogo,  le  quali  dalle  tracce  rimaste  si 
conoscono  essere  state  destinate  a mantenere  il  fuoco  tanto 
per  riscaldare  le  acque,  che  servivano  per  i bagni  caldi, 
quanto  per  comunicare  il  calore  nei  vicini  calidarj.  In 
questo  stesso  luogo  di  passaggio  stavano  nei  lati  due  grandi 
solii,  che  doveano  essere  destinali  a contenere  acqua  di  un 
grande  calore  , come  pure  un  eccessivo  caldo  si  doveva 
sentire  nel  luogo  medesimo,  il  quale  veniva  comunicalo 
col  mezzo  delle  sospensioni  poste  sotto  al  pavimento.  La 
grande  sala  di  mezzo,  distinta  nella  pianta  colla  lettera  C, 
doveva  essere  la  concamerata  sudatio,  ossia  sala  a volta 
destinata  a sudare,  come  si  è indicata  nella  descrizione 
della  palestra  all’uso  greco,  e questa  dovea  esser  lunga  il 
doppio  della  sua  larghezza,  la  qual  proporzione  infatti  si 
trova  verificare  nel  locale  descritto.  Nei  rivolti  di  questo 
sudatojo  vi  doveano  essere,  secondo  la  detta  descrizione, 
da  una  parte  il  laconico  e dall’altra  il  bagno  caldo;  ma 
siccome  già  abbiamo  fatto  conoscere  essersi  nella  disposi- 
zione delle  terme  praticata  una  regolare  ripetizione  di 
membri  nelle  due  parti;  cosi  invece  del  laconico,  che  stava 
collocato  nel  luogo  già  descritto,  vi  erano  nelle  estremità 
ampii  locali  LE,  che  doveano  contenere  i solii  per  i bagni 
caldi  e che  venivano  riscaldati  col  mezzo  delle  solite  so- 
spensioni,come  ne  esistono  ancora  tracce  sotto  al  pavimento. 
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Parimenti  altri  ampli  solii  si  vedono  essere  stati  stabiliti  nei 
quattro  lati  del  grande  sudatojo.  Nel  mezzo  poi  dei  lati 
maggiori  di  questo  stesso  luogo  vi  erano  due  larghi  labbri 
che  servivano  per  i lavacri  parziali.  Contiguo  al  descritto 
luogo  vi  era  in  D verso  settentrione  la  cella  frigidaria, 
cella  frigidaria,  con  nel  mezzo  una  vastissima  piscina, 
detta  da  Plinio  nella  descrizione  della  sua  villa  di  Toscana, 
baptisterium  amplum  atque  opneum-,  e questa  doveva  essere 
destinata  per  i comuni  bagni  freddi.  Aveva  inoltre  in  un 
lato  due  battisteri!  semicircolari , come  si  trovano  in  circa 
descritti  dallo  stesso  Plinio  esservi  stati  nei  di  luì  bagni 
Laurentini;  inde  balinei  cella  frigidaria  spatiosa  et  effusa, 
cuius  in  contrariis  parietibus  duo  baptisteria,  velut  eiecta 
sinuantur.  Qui  invece  di  essere  situati  nelle  pareti  oppo- 
ste, stavano  tutte  e due  da  un  lato.  Nelle  estremità  di 
questa  cella  vi  erano  due  ampii  luoghi,  divisi  semplicemente 
da  quattro  colonne  per  parte,  che  dovevano  servire  a sem- 
plice uso  d’intrattenimento  a coloro  che  prendevano  i 
bagni  freddi;  ed  erano  tenuti  alquanto  tepidi  col  mezzo 
delle  solite  sospensioni  praticate  al  di  sotto  dei  pavimenti, 
come  ancora  ne  sono  rimaste  tracce.  È al  di  sopra  della 
suddetta  cella  frigidaria  che  comunemente  si  crede  esservi 
stata  la  cancellata  di  bronzo  che  teneva  collegato  tutta 
la  copertura,  e che  costituiva  la  cella  delta  comunemente 
solcare  invece  di  solare  quale  trovasi  descritta  da  Spar- 
ziano  (52);  imperocché  quantunque  ora  non  appari- 

(52)  Opera  Homae  refiquif^  ihermas  nomine  suo  eximias\  quarum 
ceffam  sotearem  archiiecti  negant  posse  ulta  imitatione  qua  facta  est  fieri. 
Aom  et  ex  aere  vel  copro  cancelli  superpositi  esse  dicuntur^  quibus  carne* 
ratio  tota  concredita  est  \ et  tantum  est  spatii  ut  id  ipsum  Jieri  negent 
potuisse  docti  medianici.  \Sf>arziano  in  Ant.  Caracolla.)  11  modo  più  prò* 
ptbile  cou  cui  poteva  esaere  formati  tale  caDceìlaUf  ai  dimostrerà  Della 
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icano  più  alcune  tracce  del  modo  con  cui  potevano  esser 
congiunte  alle  pareti  le  dette  cancellate,  pure  non  si  sa 
trovare  luogo  più  adatto  per  stabilirvi  una  tale  grandiosa 
opera.  Dovendo  evidentemente  servire  per  regolare  il  calore 
del  sole  entro  la  detta  cella,  non  dovea  perciò  rimanere 
costantemente  chiusa:  ma  essere  formata  con  grandi  trafori 
a guisa  di  cancellata  su  cui  si  faceva  scorrere  alla  occor- 
renza un  velario,  come  in  circa  si  praticava  nei  teatri;  onde 
è che  tale  luogo  rimaneva  quasi  allo  scoperto,  come  si 
richiedeva  per  l’uso  a cui  era  destinato.  Cosi  ivi  potendosi 
regolare  con  tal  mezzo  il  sole,  si  venivano  a trovare  le 
degradazioni  designate  da  Plinio  nei  bagni  della  sua  villa 
di  Toscana;  in  hac  tres  descensiones , dune  in  sole,  tertia 
a sole  longius,  a luce  non  longius. 

Avendo  cosi  stabilita  la  posizione  dei  due  principali 
luoghi  dei  bagni,  quali  erano  la  cella  calidaria  e la  cella 
frigidario,  si  potrà  con  più  facilità  riconoscere  l’uso  a cui 
erano  destinati  gli  altri  locali;  imperocché  Vitruvio  de- 
scrivendo le  posizioni  dei  bagni,  si  freddi  si  caldi,  nelle 
estremità  del  portico  doppio  della  palestra,  formata  all’uso 
greco,  distintamente  dalla  parte,  in  cui  stava  il  bagno 
freddo,  stabiliva  il  coriceo  col  conisterio,  dalla  parte  poi 
in  cui  stava  il  bagno  caldo,  vi  collocava  l’eleotcsio  col 
tepidario.  Continuando  a considerare  i locali  ch’erano  atte- 
nenti alla  cella  frigidaria,  osserveremo  che  in  H vi  doveano 
essere  Tapoditerio,  apodjterium , ossia  quel  luogo  in  cui 
riponevano  gli  abiti  coloro  che  prendevano  i bagni  (53); 

Parte  llly  perlaolo  osserveremo  che  celldm  solarettt  invece  di  ctllam  solea- 
rem  si  deve  leg;:;ere  in  Sparziauo. 

(53)  Efsodyterium^  M lavantium  vestimenta  ponuntur  ^ ab  exuendo 
Si.ilu:et  dtetum^  à:r»Juuv  anim  Graece  exuere  dicitur.  ( Isidoro*  Origin* 
!ib*  Xr*  cap*  2.) 
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infatti  ivi  si  trovano  essere  stati  situati  vicino  ad  uno 
degli  ingressi  principali,  ed  erano  distribuiti  in  varj  mem- 
bri, onde  si  fossero  potuti  assegnare  luoghi  distinti  per 
gli  abiti.  Così  Plinio  designava  essere  stato  l’apoditerio 
nei  suoi  bagni  di  Toscana  vicino  alia  cella  frigidaria;  inde 
apodjterium  balinei  laxum  et  hilare  excipit  cella  frigi- 
daria. Simili  luoghi  dovevano  essere  pure  vicino  ai  bagni 
caldi;  onde  è che  Cicerone  scriveva  al  suo  fratello  Quinto 
di  aver  fatto  trasportare  in  un  altro  angolo  deU’apoditerio 
del  suo  Manliano  i calidarj,  perchè  essi  erano  collocati  in 
modo  che  il  loro  fornello,  che  le  comunicava  il  fuoco, 
corrispondeva  sotto  le  camere  (54).  Il  designato  apoditerio 
nelle  terme  di  Caracalla  doveva  servire  tanto  ai  bagni  freddi 
quanto  ai  caldi,  perchè  questi  avevano  tra  loro  comuni- 
cazione, ed  esso  si  trovava  nelle  due  parti  vicino  ai  prin- 
cipali ingressi.  La  grande  esedra  F,  il  peristilio  G,  ed  i 
tre  luoghi  uniti  H dovevano  costitiiire  ciò  che  si  designava 
dagli  antichi  Romani  con  il  nome  sferisterio,  sphaeriste- 
rium\  perchè  si  vedono  precisamente  formati  ad  uso  dei 
varj  generi  di  esercizj,  come  sono  chiaramente  designati 
da  Plinio  nel  dire  che  lo  sferisterio  della  sua  villa  di  To- 
scana, posto  vicino  all’apoditerio,  era  capace  di  più  ge- 
neri di  esercizj  e di  più  circoli:  apodjterio  superpositum , 
est  sphaeristerium quod  plura  genera  exercilationibus 
plnresque  circulos  capit.  Consistevano  tali  esercizj  prin- 
cipalmente nei  giuochi  della  palla , che  pila  o sphaera 
dicevasi  dagli  antichi,  donde  si  è derivata  la  suddetta 
denominazione  di  sphaeristerium  data  al  luogo  in  cui  si 

(54)  In  batnearìis,  ossa  in  atlerum  apodyterii  angulum  promovi,  prò- 
pierea  quod  ita  erant  posita^  ut  eorum  vaf>orarium<i  ex  quo  ignis  erumpity 
esset  su&iectum  cubiti.  [Cicerone  al  fratello  Quinto.  Lib.  HI.  Epist.  1.) 
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facevano  tali  giuochi,  <1ei  quali  quattro  generi  principali  si 
annoverano.  Infatti  nel  pavimento  delle  esedre  stavano 
in  musaico  rappresentate  diverse  6gure  di  uomini  in  atto 
di  esercitarsi  ai  giuochi  che  si  facevano  negli  sferisterii. 
Comunemente  si  crede  essere  stato  lo  sferisterio  lo  stesso 
del  coriceo  collocato  dalla  medesima  parte  del  bagno  fred- 
do nella  palestra  descritta  da  Vitruvio;  perchè  il  corico, 
xiupùxsv,  donde  si  deriva  il  nome  xapuxBlov,  si  considera 
per  lina  delle  differenti  specie  di  palle,  che  servivano  per  i 
detti  giuochi.  Qui  si  avevano  per  siffatti  esercizj  luoghi  al 
coperto  ed  allo  scoperto  come  la  circostanza  lo  richiedeva. 
Il  conisterio,  conisterlum,  che  si  doveva  trovare  vicino  al 
coriceo  nella  palestra  Vìtruviana,  ossia  quel  luogo  in  cui 
si  custodiva  la  polvere  per  asciuttare  il  sudore,  doveva 
essere  collocato  nelle  dette  terme  nei  luogo  designato  colla 
lettera  I;  perchè  si  trovava  vicino  allo  sferisterio.  Pas- 
sando poscia  a considerare  i locali  che  dovevano  essere 
situati  dalla  parte  del  calidario  , che  erano  l'eleostesio, 
elaeolhesium,  ed  il  tepidario,  tepidarium,  potremo  stabilire 
il  tepidario  essere  stato  nel  luogo  designato  colla  lettera  M; 
perchè  in  esso  si  trova  esservi  stato  un  grande  solio,  il 
quale  solo  per  poco  poteva  essere  riscaldato  dall’ipocausto 
situato  a lato  del  propnigeo.  In  N poi  doveva  essere  l’eleo- 
tesio,  ossia  quel  luogo  che  serviva  per  contenere  gli  olii 
destinati  per  le  unzioni,  il  quale  si  diceva  propriamente 
dai  Latini  unctorium,come  in  particolare  lo  dimostra  Plinio 
nella  descrizione  dei  suoi  bagni  Laurentini,  ed  egli  lo  in- 
dicava essere  stato  infatti  vicino  all’  ipocausto  ; adiacet 
unctorium  hjrpocauston. 

Siccome  tutti  i finora  descritti  locali  servivano  precisa- 
mente  solo  per  coloro  che  prendevano  i bagni,  e che  si  eser- 
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citavano  nei  giuochi  dello  sferisterio;  in  particolare  così  per 
gli  atleti,  che  si  esercitavano  allo  scoperto  negli  altri  giuo- 
chi ginnastici  della  palestra  e dello  stadio,  vi  dovevano  es- 
sere bagni  caldi  e freddi  separati  con  conistcrii  ed  untuarii 
distinti;  giacche  il  costume  ben  cognito  degli  antichi  Ro- 
mani non  comportava  che  vi  fossero  tra  le  diverse  classi  di 
persone  bagni  in  comune.  Tutti  questi  luoghi  si  vedono 
chiaramente  essere  stati  disposti  nel  lato  meridionale  delle 
tenne  verso  lo  stadio,  e replicati  per  maggior  comodo  nelle 
due  parti  adiacenti  al  laconico;  imperocché  questi  ambienti 
erano  come  separati  dagli  altri  locali  proprii  delle  terme , 
ed  avevano  particolari  accessi  dalla  parte  dei  sisti  e dello 
stadio.  Una  tale  chiara  c necessaria  distinzione  non  è stata 
finora  osservata  da  tutti  coloro  che  si  sono  accinti  a descri- 
vere queste  terme.  In  O era  il  calidario  tondeggiato  in 
una  parete  con  ampio  battisterio  nel  mezzo,  che  veniva 
riscaldato  dal  comune  ipocausto  situato  neU’arca  scoperta 
di  figura  irregolare.  In  P l'untuario,  ossia  eleotesio,  avente 
libero  accesso  dal  di  fuori.  In  Q il  conisterio,  ossia  luogo 
in  cui  i lottatori  si  asciuttavano  il  sudore  colia  polvere.  In 
R il  bagno  freddo  con  un  ampia  piscina  nel  mezzo.  Così 
con  questi  locali  si  è compilo  di  descrivere  tutte  le  parti  che 
costituivano  il  fabbricato  di  mezzo  delle  terme. 

Nel  giro  esterno,  oltre  alle  esedre  |>cr  i maestri  situate 
nel  fabbricato  interno  dei  ginnasj  ordinati  all’uso  greco, 
vi  doveano  essere  tutti  quei  luoghi  che  sono  descritti  da 
Vitruvio  al  di  fuori  della  palestra;  cioè  il  portico  doppio, 
porticus  duplex^  all’uscire  dal  recinto,  i portici  stadiati, 
porticus  stadialae,  ch'orano  situati  a destra  ed  a sinistra  del 
suddetto  portico  doppio,  i passeggi  scoperti,  hypaethrae 
ambulationes ^ osswQo  i sisti,  xjsta,  le  selve,  sili'ae,  o 
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boschetti  di  platani, /}^fanonc5,  con  i luoghi  d’interteni- 
menlo  1 stationes , fatti  coU'opcra  signina,  opus  signinum, 
ed  in  fine  Io  stadio,  stadium,  formalo  in  modo  che  vi  po- 
tessero stare  molte  persone  a vedere  i combattimenti  degli 
atleti.  Cominciando  a stabilire  le  designate  cose  nelle  ter- 
me di  Caracolla  dal  portico  doppio,  osserveremo  che  que- 
sto solo  poteva  sussistere  lungo  il  lato  che  corrispondeva 
verso  la  via  Nuova  a settentrione  ed  al  di  sopra  dei  bagni 
per  il  popolo,  che  nel  seguito  descriveremo;  perciocché  si 
trovava  precisamente  verso  la  parte  prescritta  da  Vitruvio, 
ed  all' uscire  dal  recinto.  Questo  portico  veniva  ad  essere 
infatti  doppio  di  larghezza,  come  si  può  conoscere  dalle 
sostruzioni  che  ancora  rimangono.  I portici  semplici,  do- 
vendo stendersi  lateralmente  al  portico  doppio,  venivano  a 
corrispondere  parte  sopra  la  continuazione  dei  bagni  co- 
muni, che  ivi  erano  infatti  più  ristretti,  e parte  di  fianco 
allo  stadio,  ove  esternamente  terminavano  in  un  segmento 
di  circolo;  ed  anzi  in  tal  luogo  soltanto,  designato  colla 
lettera  S,  si  vedono  i portici  essere  stati  formati  precisa- 
mente  nel  modo  che  sono  descritti  da  VItruvio;  cioè  sem- 
plici bensì,  ma  tanto  dalla  parte  delle  pareti , quanto  delle 
colonne,  avevano  margini,  margines,  fatti  a guisa  di  viot- 
tola, semita,  non  meno  larghi  di  due  piedi,  ed  il  mezzo 
scavato  per  un  piede  e mezzo.  Il  piano  del  fondo  di  siffatti 
portici  non  dovea  essere  meno  largo  di  dodici  piedi;. affin- 
chè coloro,  che  vestiti  passeggiavano  nei  margini,  non  ve- 
nissero impediti  da  quei  che  si  esercitavano  nel  mezzo. 
Questo  era  il  genere  de’  portici  che  i Greci  chiamavano 
^wreòg,  ma  già  si  disse  che  i Romani  davano  un  tal  nome 
ai  passeggi  scoperti  che  nel  seguito  considereremo.  Nei  de- 
signati luoghi  i portici  avevano  molta  maggior  larghezza 
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di  quella  stabilita  da  Vitruvio;  e questa  infatti  era  neces- 
saria per  la  più  grande  ampiezza  della  fabbrica,  e per  la 
maggior  quantità  delle  persone  che  si  portavano  ad  eser- 
citarsi. NeU'cstreinità  di  tali  portici  erano  due  altri  vasti 
locali  designati  colie  lettere  T e V,  che  dovevano  servire  per 
altri  particolari  esercizj  di  ginnastica  e tutti  questi  luoghi 
venivano  cinti  nella  parte  posteriore  da  un  portico  curvi- 
lineo con  un  area  scoperta  di  simil  Bgura  destinata  evi- 
dentemente per  passeggi  ritirati  o particolari  esercizj  di 
studio.  In  Z grande  esedra  per  altri  esercizj  di  ginnastica  o 
anche  per  i maestri,  come  vi  erano  nell'interno  delle  pa- 
lestre dei  Greci.  In  X luogo  evidentemente  destinato  per 
servizio  di  coloro  che  si  esercitavano  nello  stadio.  V Gran- 
de stadio  precisamente  formato  con  diversi  ordini  di  sedili 
per  contenere  molti  spettatori  a vedere  i giuochi  degli 
atleti  come  si  trova  da  Vitruvio  prescritto.  Dietro  al  mede- 
simo stadio  vi  era  una  grandissima  conserva  di  acqua  che 
serviva  per  tutti  gli  usi  dei  bagni , ed  era  ivi  portata  col 
mezzo  di  un  particolare  acquedotto.  Nel  mezzo  del  recin- 
to, cioè  tra  il  fabbricato  delle  terme  e quello  dei  portici  e 
degli  altri  luoghi  disposti  nel  d*  intorno,  vi  doveano  essere 
le  selve,  ossieno  i boschetti  di  platani  e tra  gli  alberi  di 
questi  i designati  sedili  per  riposarsi.  Lungo  i portici  del 
recinto  stavano  i passeggi  scoperti  , hypaetrae  ambula- 
tiones^  che  dai  Romani  si  dicevano  xysta,  nei  quali  a ciel 
sereno,  anche  d’ inverno,  si  esercitavano  gli  atleti.  In  Y' 
erano  nobili  accessi  che  mettevano  col  mezzo  di  scale  nel 
portico  esterno.  Y"  Altro  ingresso  principale  corrispondente 
nel  mezzo  delle  terme.  Lungo  tutto  il  lato,  in  cui  stava 
praticato  il  detto  ingresso  principale,  ed  anche  per  una 
parte  degli  altri  lati,  vi  erano  moltissime  piccole  celle  per 
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servire  di  bagno  a quella  classe  del  popolo  che  non  aveva 
Paccesso  nell’interno  delle  terme.  Cosi  con  questo  esempio 
si  è compito  di  descrivere  tutta  la  intera  disposizione,  che 
aveano  le  terme,  in  modo  più  conveniente  alle  cognizioni 
che  abbiamo  sugli  usi  tenuti  dagli  antichi  Romani,  di  quanto 
si  sia  sin’ ora  spiegato.  E questa  tal  qual  disposizione  viene 
confermata  con  gli  altri  più  ragguardevoli  esempj  che  ab- 
biamo in  Roma  stessa  di  terme  antiche. 

Di  non  lieve  giovamento  in  queste  ricerche  sono  le 
cognizioni  che  si  deducono  dalle  tracce  appartenenti  alle 
prime  terme  edificate  in  Roma,  quali  erano  quelle  di  A- 
grippa,  benché  di  esse  soltanto  rimangano  poche  rovine: 
ma  col  soccorso  di  tutte  le  notizie  che  ci  furono  traman- 
date dagli  antichi  scrittori,  e dai  nostri  maestri  del  decimo 
quinto  secolo,  si  è potuta  tracciare  la  intiera  loro  disposi- 
zione, quale  si  esibisce  delineata  nella  grande  Tav.  CXLV 
unitamente  ad  altre  simili  fabbriche,  che  successivamente 
esamineremo.  Pertanto  da  queste  notizie  possiamo  cono- 
scere essere  stato  il  laconico  delle  terme  di  Agrippa  un  edi- 
fizio  distinto  da  quello  contenente  i calidari!,  come  infatti  si 
trova  designato  da  Dione  nel  direrò  nvpiazr,ptci!i},  zi  Xaxoovtxàv; 
e tale  laconico  consisteva  in  un’ampia  saia  rotonda,  desi- 
gnata nella  detta  pianta  al  numero  LXIII,  della  quale  ne 
rimangono  tuttora  ragguardevoli  rovine  dette  volgarmente 
l’arco  della  Ciambella.  La  cella  principale  del  calidario 
stava  nel  luogo  distinto  col  numero  LXII,  e si  conosce  es- 
sere stata  in  circa  simil  modo  formata  di  quella  che  venne 
nel  seguito  edificata  nel  mezzo  delle  terme  di  Caracalla. 
Ivi  pure  doveano  essere  i solii  ed  i labbri  per  i bagni 
caldi.  Dall’una  e dall’altra  parte  di  questa  cella  stava- 
no due  grandi  piscine , l’una  evidentemente  destinata  per 
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i bagni  tepidi  e l’altra  per  i freddi,  ed  intorno  alle  mede- 
sime vi  corrispondevano  i locali  destinati  agli  altri  usi  dei 
bagni.  Verso  il  Panteon,  ove  sta  segnato  il  numero  LXl , 
stavano  le  esedre  con  i portici  diversi  per  gli  esercizj  gin- 
nastici. Ivi  pure,  come  nelle  altre  terme,  e come  sono  de- 
scritti tra  i portici  del  ginnasio,  erano  i boschetti,  ossie- 
no  gli  orti  ; perchè  si  trovano  particolarmente  distinti  da 
Dione  allorché  riferiva  la  concessione  fatta  di  essi  al  popolo 
romano  unitamente  ai  bagni,  e questi  orti  doveano  essere 
disposti  nei  luoghi  designati  col  numero  LXV.  Di  più  era 
stato  aggiunto  a queste  terme  un  vasto  stagno,  nel  luogo  de- 
signato coi  num.  LXVII;  poiché  in  questa  situazione  venne 
indicato  dagli  antichi  scrittori.  Nelle  terme  di  Nerone,  che 
per  una  parte  si  congiungevano  con  quelle  di  Agrippa, 
come  si  vedono  tracciate  nella  stessa  Tavola,  non  appare 
che  vi  fosse  un  particolare  laconico  ; perché  evidentemente 
suppliva  all’uso  comune  quello  delle  terme  di  Agrippa, 
come  in  comune  pare  che  fosse  Io  stagno.  Vi  erano  poi  di- 
stintamente praticate  le  grandi  celle  calidarie,  come  nelle 
altre  terme,  e la  principale  di  esse  corrispondeva  nel  luo- 
go indicato  col  numero  LXIX.  Dall’una  e dall’altra  parte 
stavano,  come  nelle  terme  di  Agrippa,  due  vasti  batti- 
steri l’uno  per  i bagni  tepidi  e l’altro  per  i bagni  freddi. 
Nell’  ingresso  del  recinto  era  il  portico  doppio  prescritto 
da  Vitruvio  per  le  palestre  all’uso  greco,  e nella  parte  op- 
posta stavano  le  esedre  collo  stadio  per  i diversi  esercizj 
ginnastici.  La  unione  di  queste  due  immense  fabbriche 
componeva  certamente  il  più  vasto  luogo  destinato  ai  sur- 
riferiti usi,  che  si  potesse  rinvenire  non  solo  in  Roma,  ma 
pure  in  qualunque  altra  cospicua  citta;  laonde  si  è cercato 
di  ofdrirne  una  idea  delia  sua  disposizione  delineando  ambe- 
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due  le  dette  terme  nella  stessa  Tavola  unitamente  a tutte 
quelle  altre  fabbriche  che  le  stavano  nel  d'intorno. 

Le  terme  di  Tito, situate  sulla  parte  deU’Esquilino,cheè 
rivolta  verso  l’anfiteatro,  Flavioedelineate  nella  Tav.CXLVI, 
offrono  altro  nobile  esempio  di  simili  vaste  fabbriche.  Que- 
ste si  trovano  essere  state  disposte  in  modo  assai  simile  a 
quello  stabilito  per  gli  antichi  ginnasii;  imperocché  in  A si 
vede  esservi  stata  una  vasta  sala  destinata  evidentemente 
per  gli  escrcizj  degli  studiosi,  come  erano  le  esedre  nelle 
palestre,  in  B l’apoditerio,  in  C la  grande  cella  calidaria 
con  i solii  per  i bagni  caldi,  in  D gli  eleotesii  ountuarii, 
in  £ le  grandi  piscine  o battisterii  per  i bagni  tepidi , ed 
in  F gli  sferisterii  con  a lato  i conisterii.  In  queste  terme  si 
vedono  pure  ripetuti  i laconici  nelle  due  parti,  come  gli 
altri  locali,  e si  conoscono  dalla  loro  forma  circolare  essere 
stati  praticati  nei  luoghi  designati  colle  lettere  G;  in  II  e 
K erano  diverse  celle  per  i bagni  comuni,  ed  in  I una 
vasta  piscina  per  i bagni  freddi.  L Era  un  luogo  dedicato 
alle  divinità  a cui  erano  consacrati  i bagni,  perchè  appa- 
risce esservi  stata  un’ara  nel  mezzo.  Lungo  il  lato  rivolto 
verso  lo  stadio  poi  vi  erano  i bagni  freddi  e caldi  con  i co- 
nistorii  destinati  ad  uso  speciale  per  gli  atleti,  che  si  eser- 
citavano allo  scoperto,  come  abbiamo  veduto  essersi  prati- 
cato nelle  terme  di  Caracalla,  e come  sono  indicati  colle 
lettere  M,  N ed  O.  Nel  fabbricato  del  recinto  inoltre  sta- 
vano nei  lati  di  esso  portici  stadiati,  come  sono  designati 
colle  lettere  P,  R,  S.  In  Q erano  portici  che  mettevano  a 
due  ingressi  principali,  e nel  mezzo  di  detto  lato  stava 
lo  stadio  disposto  in  forma  di  teatro,  che  serviva  per  con- 
tenere gran  numero  di  spettatori  a vedere  i giuochi  degli 
atleti,  In  T grandi  esedre  per  altri  esercizj  ginnastici.  Nel 
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mezzo  di  questo  recinto  vi  dovevano  essere  piantati  i soliti 
boschetti. 

Le  terme  di  Trajano,  che  furono  ediBcate  a Iato  di 
quelle  di  Tito,  e che  servivano  ad  esse  come  di  aggiunta,  si 
offrono  delineate  nella  stessa  sovraindicata  Tavola  unita- 
mente a quelle  di  Tito.  Queste  terme  consistevano  princi- 
palmente in  grandi  esedre  per  gli  esercizj  di  studj,  indi- 
cate colle  lettere  A,  B,  e C.  In  un  grande  calidario  coi  luo- 
ghi per  i bagni  caldi  0,  E.  I battisteri  freddi  e tepidi,  in  F 
ed  in  H,  K,  I,  i bagni  freddi  e caldi  con  i conisterii  per  gli 
atleti.  Comuni  poi  colle  terme  di  Tito  erano  i luoghi  che 
servivano  per  gli  altri  esercizj;  giacche  queste  terme,  es- 
sendo state  edilìcate  per  servire  di  supplimento  a quelle  di 
Tito,  non  aveano  tutto  ciò  eh’  era  necessario  per  una  simile 
fabbrica  distinta. 

Per  ultimo  considereremo  le  vaste  terme  Diocleziane 
che  esistono  in  ragguardevole  parte  conservate  sul  Quiri- 
nale. La  pianta  di  queste  terme  si  offre  delineata  nella  Ta- 
vola CXLIK.  In  À stava  la  grande  esedra  destinata  per 
gli  esercizj  degli  studiosi , com'  era  evidentemente  l’efebeo 
delle  palestre  dei  Greci.  In  B il  laconico,  a lato  del  quale 
stavano  le  aree  scoperte  ove  erano  praticati  i fornelli , che 
servivano  per  scaldare  i bagni  ed  i calidarj  come  nelle  ter- 
me di  Caracalla.  C Era  la  grande  sala  del  calidario  ove  sta- 
vano i solii  dei  bagni  caldi.  In  D il  bagno  freddo.  E Luo- 
ghi di  trattenimento.  F Conisterii.  In  G,  H,  I,  L trovavansi 
tutti  quei  luoghi  destinati  agli  esercizj  proprii  dello  sferi- 
sterio. M Battisterio  per  i bagni  tepidi.  N Eleotesio  ossia 
untuario.  Lungo  il  lato  verso  lo  stadio  stavano , come 
nelle  altre  terme  i luoghi  particolarmente  destinati  per  gli 
atleti  ; cioè  in  O i bagni  freddi,  in  P il  conisterio,  in  Q 
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l’eleotesio,  ed  in  R i bagni  caldi.  Nel  recinto  poi  stavano 
tutte  le  esedre  ed  i portici  stadiali  per  i diversi  generi  di 
esercizi  ginnastici,  come  sono  indicati  dalle  successive  let* 
tere  ; e nel  mezzo  di  esso  recinto  stava  Io  stadio  formato 
a guisa  di  teatro  come  era  quello  delle  terme  di  Tito. 

Dopo  questo  esame  fatto  sulle  principali  terme  dei  Ro- 
mani potremo  stabilire  con  sicurezza  essere  state  le  mede- 
sime dedotte  in  gran  parte  da  quanto  praticavano  di  fare  i 
Greci  nei  loro  ginnasj;  di  avere  però  in  esse  maggiormente 
ingranditi  i luoghi  destinati  per  i bagni  caldi,  donde  ebbero 
la  denominazione  di  terme;  essere  state  composte  da  un  va- 
sto fabbricato  interno  ; nel  quale  erano  praticati  i laconici, 
i calidarii,  i bagni  caldi  e freddi,  i conisterii  gli  sferisterii, 
e gli  eleotesii  con  simili  locali  particolarmente  destinati  per 
gli  atleti;  nel  fabbricato  componente  il  recinto  esservi  stati  i 
portici  stadiali , le  esedre  per  i diversi  escrcizj , e lo  stadio 
per  gli  spettatori  ai  giuochi  degli  atleti,  e nell’arca  di  mezzo 
esservi  stati  i sisti  con  i boschetti  di  varia  specie  e luogo  di 
riposo  (5r>).  Tutte  le  altre  notizie,  che  si  potrebbero  dedurre 
da  maggiori  considerazioni  a farsi  sul  medesimo  genere  di 

(55)  Scrissero  particolarmente  aui  bagni  e sulle  terme  dei  Romimi  in 
generale^  oltre  gli  autori  antichi  gilt  citati,  Mercuriale,  nel  suo  trattato  t>e 
arte  Gymnastica^  Ferrano  nella  sua  dissertazione  sui  bagni,  loubert  nel  suo 
libro  De  Gymnasiis  et  Balnets  anliguorum^  Aulisio  De  gymnasii  constru- 
tione  \ Baccio,  De  Thermis  veterumj  Robortclli,  Laconici  sett  sudationiSf 
Laurenzio,  De  Medicis  et  Balneis^  Casali,  De  (hemis  et  Balnets-^  Ignarra, 
De  palaestra  Neapoiitanaf  e Guglielmo  Cboul  nel  discorso  sui  bagni  antichi. 
Tutti  i coincntatori  di  Vitruvio,  che  sono  molti,  riferirono  pure  diverse  noti- 
zie  sui  bagni',  e parimenti  tutti  i descrittori  di  Roma  antica  descrivendo  le 
indicale  terme  hanno  lasciale  ragguardevoli  notizie  intorno  la  struttura  delle 
medesime.  Il  Palladio  poi  ci  lasciò  una  pregiatissima  raccolta  di  disegni  rap- 
presentanti le  terme  dei  Romani,  che  fu  pubblicata  dal  Burliogthon,  e quindi 
corredata  di  el  udile  notizie  dal  Cbameron,  ed  anche  dallo  Scaroozzi  nelle 
ben  note  opere  sulle  fabbriche  del  Palladio. 
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fabbriche,  si  riferirebbero  soltanto  a stabilire  le  pratiche 
tenute  dagli  antichi  nel  bagnarsi  e neU’escrcitarsi  nei  giuochi 
ginnastici , e non  nella  struttura  di  esse , e perciò  crediamo 
essere  suflicenti  al  nostro  scopo  le  cose  distintamente  esposte; 
ed  anzi  osservando  quanto  finora  si  sia  in  questo  particolare 
argomento  pubblicato,  crediamo  di  avere  più  ampiamente 
adempito  a quanto  si  richiedeva. 

CAPITOLO  X. 

PORTI  E STRUTTURE  IN  MARE 

Seguendo  sempre  il  piano  propostoci , cioè  di  attenerci 
in  questi  ragionamenti  a quanto  si  trova  da  Vitruvio  sta- 
bilito, imprenderemo  ora  a descrivere  la  struttura  dei  porti 
e delle  fabbriche  a farsi  nell’acqua;  poiché  questo  nostro 
maestro  prescrisse  precetti  su  tali  opere  dopo  di  aver  par- 
lato dei  ginnasj,  i quali  in  questa  Sezione  si  sono  attribuiti 
alle  terme.  Primieramente  considerando  quale  fosse  l’uso 
preciso  dei  porti  presso  gli  antichi  Romani,  e come  si  di- 
stinguessero dalle  stazioni  per  le  navi,  e dai  navali,  osser- 
veremo con  Ulpiano  in  particolare,  che  il  porlo , porlus , 
consisteva  in  un  luogo  chiuso,  nel  quale  si  introducevano 
e si  estraevano  le  merci;  però  se  alcuna  stazione,  statio,  era 
pure  chiusa,  e munita,  angiporto,  angiportus  diccvasi(l), 

I ( 1 ) Portai  est  conclasus  locai,  quo  importantur  mercei  et  exportantur: 

eaque  nihUominui  itatio  al  conciaia,  atque  munita,  ed  inde  angiportum 
dicium  eil.  {Ulpian.  Dig.  Lib.  XLlll.  Tit.  12.)  Però  Io  stesso  Ulpiano  par- 
laudo  dei  fiumi  piò  chiaramente  spiegava  il  significato  delle  stazioni  colle 
seguenti  parole:  italionei  dicimui  a itatuendo,  velai  quidam  olii  a itando. 
li  igilur  locai  demonstratur,  ubicumque  navei  tato  ilare poaunl.  (Ulpian. 
Dig.  Ub.  XUU.  Tit.  12.  1.) 
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ossia  piccolo  porto,  nel  quale  affatto  non  si  poteva  agire (2), 
ed  i navali,  navalia,  erano  luoghi  nei  quali  si  fabbricavano 
le  navi  (3).  Cothon  si  diceva  dagli  antichi  un  porto  non 
formato  dalla  natura,  ma  dall’arte,  e con  molle  opere  a- 
dornato  (4),  Ciascun  genere  di  tali  opere  distintamente  de- 
scriveremo; pertanto  conviene  osservare  che  i Romani  sol- 
tanto nei  primi  anni  dell’ impero  impresero  a costruire  porti 
propriamente  detti,  ossieno  stazioni  per  le  navi  circondate 
da  fabbrica  lutto  l’intorno;  poiché  tutte  le  simili  opere  fatte 
da  essi  nei  tempi  anteriori,  si  conoscono  essere  state  adat- 
tate alle  località  prevalendosi  in  diversi  luoghi  di  alcune 
prominenze  naturali,  o di  qualche  piccola  isola  per  ripa- 
rare dai  venti  le  navi  che  in  essi  stazionavano.  Per  il  primo  e 
più  grande  porto,  che  si  fece  dai  Romani  con  regolare  ar- 

(2)  Primutn  quod  dicìtur  ago\  aefìo  ah  agifa/ii  facta»  ÌUnc  dicimus 
agit  gestum  fragoeduSt  et  agitantur  quadn'gae-f  hinc  agitur  pecus  pastum, 
qua  vix  agi  poteste  hinc  angiportum , quia  nihd  in  eo  potest  agi.  (Marrone 
de  Ling.  Lai.  Uh.  V.  c.  5.)  E così  in  Fesio  nella  parola  angiportus^  si  trova 
spiegato,  eo  qitod  sit  angustus  porfus^  id  est  a/iitus  in  portum.  Quindi  lo 
stesso  Festo  faceva  conoscere  che  nelle  dodici  Tavole  il  porto  era  conside* 
rato  per  casa:  portum  in  duodecìm  TahuUs^  prò  domo  positum  esse  omnts 
fere  consentiunt. 

(3)  Navalia  sunt  loca  ubi  naves  fahricantur\  hoc  et  textrinum  vocatur. 
Statio  est  uhi  ad  tempus  stant  naves  portus  ubi  hiemant  j imporfunum  atf 
tem^  in  quo  nuUum  refugium  quasi  nultus  portus.  Portus  aufem  locus  est  ab 
accessu  ventorum  remotns^  ubi  hiherna  opponere  solent.  Kt portus  dictus  a 
deportandis  commerciis.Hunc  veteres  a baiulandis  mercihns  baias  i^oca5an/, 
ilta  decìinaiione  a baia  haias^  ut  a famifia /umiliassi sÌd.Or.Ub.Xty.c.%.) 

(A)  Servio  spiegando  le  seguenti  parole  di  Virgilio^  Hic  portus  alti  ef~ 
fondiunt^  (Aeneid.  Lib.  I.  v.  427.)  osservava  che  era  lo  stesso  di  cothona 
/aduni.  Cothona  sunt  portus  in  mari  non  naturales  sed  arte  et  manu  fa- 
cti.  Festo  spiegandola  voce  cathones  ^ che  i critici  credono  essersi  detto 
cothones^  designava  che  cosi  si  nominavano  i porti  costrutti  colParte  e con 
opere  diverse:  Caihones  appellantur  itortus  in  mari  interiores  arte  etmanu- 
facti.  Questo  nome  però  solo  per  poco  si  trova  impiegato  dagli  scrittori  la- 
tiui  antichi. 
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chitettura , si  deve  certamente  considerare  quello  Ostiense 
dì  Claudio:  ma  poi  diversi  altri  ne  succedettero  a questo, 
che  nel  seguito  di  questi  ragionamenti  descriveremo.  Prima 
però  d’imprendere  a conoscere  la  struttura  di  questi  mo- 
numenti, è d’uopo  esporre  ciò  che  Vitruvio  ci  lasciò  scritto 
sulla  costruzione  delle  opere  a farsi  nell’acqua  in  generale. 

Credendo  Vitruvio  necessario  di  prescrivere  quali  fos> 
sero  le  disposizioni  più  commode  dei  porti  e di  spiegare  con 
quali  metodi  si  potevano  difendere  dalle  tempeste  le  navi 
in  essi  stazionate,  osservava  che  allorquando  i porti  erano 
naturalmente  bene  situati,  e che  avevano  acroterj , acro- 
/cria ossieno  promontorj  sporgenti  verso  il  mare,  per  en- 
tro dei  quali  stavano  curvature,  o recessi  formati  dalla 
natura , presentavano  grandissime  utilità;  perche  nel  d’ìn* 
torno  si  potevano  fare  portici,  oppure  navali  o anche  gli 
aditi  dai  portici  agl’emporii,  emporia.  Dall’una  e dall’al- 
tra parte  si  dovevano  collocare  le  torri,  dalle  quali  sì  fosse 
potuto  per  mezzo  di  macchine  tirare  le  catene.  Se  poi  il 
luogo  non  era  naturalmente  idoneo  a difendere  le  navi 
dalle  tempeste,  proponeva  Vitruvio,  qualora  non  vi  fosse 
stato  impedimento  di  dumi , ma  bensì  qualche  seno  da  una 
parte,  di  formare  dall’altra  parte  con  costruzioni,  slruclu- 
rae,  o con  argini,  aggeres,  gli  avanzamenti,  progressus;  e 
cosi  si  fosse  compita  la  chiusura  dei  porti.  La  costruzione 
poi  delle  opere  nell’acqua,  si  doveva  fare  in  questo  modo:  sì 
trasportava  la  polvere  da  quelle  regioni  che  da  Guma  sì  sten- 
devano sino  al  promontorio  di  Minerva,  ed  essa  si  mescolava 
colla  calce  in  guisa  che  due  parti  di  quella  corrispondessero 
ad  una  di  questa.  Poscia  nel  luogo,  che  veniva  stabilito, 
si  dovea  scaricare  nell’acqua,  ove  stavano  a tale  effetto  pre- 
parate le  arche,  arcae,  collegate,  e validamente  chiuse  con 
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forti  pali  ed  altri  collegamenti;  inoltre  entro  a siffatte  chiu- 
sure, ra^e//i,  si  dovea  polire  e spianare  la  parte  inferiore 
sott’acqua;  e poscia  si  gettava  dentro  materia  mista,  co- 
me si  trova  dal  medesimo  scrittore  stabilito  per  gli  altri 
generi  di  struttura,  finche  fosse  stato  riempito  lo  spazio  rin- 
chiuso dalle  arche  con  struttura.  Osservava  Vitruvio  che 
un  tale  benefizio  l’avevano  solo  quei  luoghi  poc’anzi  no- 
minati. Però  se  i flutti  e gl’impeti  del  mare  aperto,  avessero 
impedito  che  le  arche,  cosi  concatenate,  rimanessero  assicu- 
rate, in  allora  si  doveva  formare  un  letto  più  saldo  che  fosse 
possibile  o sopra  terra  o sulla  sponda  del  mare;  e tale  letto 
dovea  diligentemente  essere  portato  in  piano  per  una  parte 
minore  della  sua  metà;  c l’altra  parte  prossima  al  lido  do- 
veva avere  il  lato  proclive.  Quindi  nella  stessa  acqua,  e nei 
lati  del  letto  fondamentale,  si  dovevano  alzare  margini  di 
circa  un  piede  e mezzo  sopra  al  livello  del  suddetto  piano: 
allora  il  declivo  si  doveva  riempire  di  arena  e pareggiare 
al  margine  nel  piano  di  sotto.  Poscia  sopra  tuie  livello 
dovevasi  costruire  una  pila  tanto  grande  quanto  si  era  sta- 
bilita, e dopo  costrutta  si  doveva  lasciare  in  riposo  almeno 
due  mesi,  affinchè  si  fosse  bene  seccata;  quindi  dovevasi 
tagliare  il  margine  che  sosteneva  l’arena. Cosi  l’arena  smossa 
dai  flutti  faceva  precipitare  in  mare  la  pila;  e seguendo  un 
tal  metodo  si  poteva  effettuare  quanto  era  necessario  per 
progredire  il  lavoro  nell’acqua.  In  quei  luoghi  poi , in  cui 
non  veniva  somministrata  dalla  natura  tale  polvere,  si  do- 
veva eseguire  il  lavoro  col  porre  arche  doppie  nei  lati  , e 
ben  collegate  con  tavole  e catene  nel  luogo  stabilito , ed 
entro  gl’  intervalli,  destinae,  si  doveva  porre  creta  con  alga 
palestre  insieme  stretta  ; allorché  si  era  ben  calcata,  e che 
densissima  era  divenuta  , si  doveva  asciuttare  il  vuoto  di 
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mezzo  o con  coclee,  o con  ruote,  o con  timpani;  ed  ivi  en- 
tro tali  chiusure  , sepfiones  , si  dovevano  basare  i fonda- 
menti. Se  il  terreno  era  sodo,  i fondamenti  dovevano  essere 
più  larghi  del  muro,  che  al  di  sopra  dovevasi  costruire;  e 
dopo  di  essere  stati  vuotati  bene  ed  asciuttati  i luoghi  cosi 
preparati,  si  dovevano  riempire  con  struttura  di  cementi, 
ossieno  con  pietre,  calce  ed  arena.  Se  il  luogo  poi  era  molle, 
si  solcano  condccare  pali  abbrustoliti  di  alno,  o di  olivo, 
o di  rovere;  e poscia  il  tutto  riempivasi  con  carboni , co- 
me venne  dal  medesimo  Vitruvio  prescritto  a riguardo  dei 
fondamenti  dei  teatri  e dei  muri.  Quindi  si  doveva  con- 
durre un  muro  di  sasso  quadrato  costrutto  con  giunture 
più  lunghe  che  fosse  possibile,  affinchè  le  pietre  di  mezzo 
fossero  dai  collegamenti  contenute;  ed  allora  Tintemo  del 
muro  con  ruderi,  ovvero  struttura,  si  doveva  riempire;  e 
cosi  si  sarebbe  potuto  ediBcare  sopra  anche  una  torre. 
Portati  a compimento  tali  lavori  , si  dovevano  costruire  i 
navali,  in  modo  che  fossero  rivolti  verso  settentrione;  perchè 
osservava  Vitruvio  che  le  regioni  meridiane,  per  il  calore 
estivo,  pro<lucevano  il  tarlo,  la  tignuola  e le  tarme  ed  altri 
animali  nocivi,  i quali,  venendo  alimentati,  si  conserva- 
vano. 1 medesimi  edifizj  non  dovevano  essere  costrutti  con 
legnami  a cagione  degl’ incendii.  Non  si  potevano  prescri- 
vere limiti  sulla  grandezza  di  queste  opere,  ma  si  dove- 
vano adattare  alle  maggiori  navi;  poiché  se  queste  venivano 
condotte  potessero  avere  ivi  comodo  collocamento  (5). 


(5)  De  opportunitaie  autem  portuum  non  est  praetermittendum , sed 
tjnibus  rationibus  tueantur  naves  in  bis  ab  tempestaiibus  explicandum,  ffi 
auiem^  naturai iter  si  sint  bene  fM>sitiy  habeantque  acroteriay  iive  promon^ 
toìia  proenrrentia^  ex  quibus  introrsus  curvafurae^  sive  versarne  ex  Iva 
natura  fuerint  conformntae^  maximas  utililates  videntur  habere*  Circum 
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Da  questa  (lescriaione  si  conosce  primieramente  che  in 
due  metodi  si  solevano  formare  i porti , come  già  si  disse  , 
r uno  adattandoli  alla  sinuosità  dei  luoghi , e 1’  altro  rac- 
chiudendoli tutto  r intorno  con  struttura.  Il  primo  metodo 

enim  portictts  sive  navalia  sunt  facienda^  tive  ex  porticihus  aditus  atl  em^ 
porta:  iurresque  ex  utraque  parte  coffocandae^  ex  quifnis  caienae  traduci 
per  machinas  possint*  Sin  autem  non  naturafem  locum,  ncque  idoneum  ad 
tuendas  a tempestatif>u3  naves  hahuerimus^  ita  videfur  esse  facicndum,  ut 
$i  nullum  Jlumen  in  his  locis  impediente  sed  crii  ex  una  parte  gfatio^  fune 
ex  altera  parte  structiiris  sive  aggeribtis  expediantur  progressitSy  et  ita 
conformandae  portuum  conclusiones.  JJae  autem  structurae^  quae  in  aqua 
sunt  Jttfurae^  videntur  sic  esse  Jaciendae:  ut  porfefi/r  pulvis  a regionibus^ 
quae  sunt  a Cumis  continua/ae  ad  promontorium  MinervaCy  itque  misceaiitr 
ut  in  mortario  duo  ad  unum  respondeanf:  delude  fune  in  eo  locOy  quid^* 
nitus  erity  arcae  stipitibus  robusteis  et  cafenis  inclusae  in  aquam  demih 
tendacy  deslinandaeque  firmiter.  Deinde  inter  eas  ex  rasteltis  inferior 
pars  sub  aqua  exaequanda  et  purganda\et  caemenfis  ex  morfario  materia 
mixtay  quemadmodum  supra  scriptum  est^  ibi  congerendumy  donicum  com~ 
pleatur  struefurae  spafiuniy  quod  fueril  inter  arcas^  Hoc  autem  miinus 
naturale  bai>ent  ea  loca-,  quae  supra  scripta  sunt.  Sm  autem  propter  Jlu~ 
ctuSy  aut  impe.tus  Offerti  pelagi  destinatae  arcas  non  potuerint  confinerei 
fune  abipsa  terra  sive  crepidine  pttfvinus  quam  firmissime  struaturi  isque 
pulvinus  ex  acquata  struafur  pfanitia  minus%  quam  dimidiae  partisi  reli^ 
quum  quod  est  proxime  littus*  proclinatum  latus  haheat.  Deinde  ad  ipsam 
aquam  et  latera  pulvini,  circiter  sesquipedales  margines  struantur  aequi-^ 
libres  ei  planitiacy  quae  supra  scripta  est:  tane  proclinatio  ea  impleatur 
arena-y  et  exaequetur  eum  margine  et  planitia  pulcini.  Deinde  insuper  eam 
exaequationem  pila  quam  magna  constituta  fuerity  ibi  struatur\  eaquCy  cum 
erit  extructoy  relinqmitur  ne  minus  quam  duos  mensesy  ut  siccescat:  fune 
autem  succiilatur  margOy  quae  sustinet  arenam\ita  arena  fluctibus  suhruta 
efficiet  in  mare  pilae  praecipUaiionem:  hac  rationcy  quotiescumque  opus 
fueril  in  aquam  poterit  esse  progressus.  in  quihus  autem  locis  pulvis  non 
nascitury  bis  rationibus  erit  faaendum:  ufi  arcae  duplices  ex  latts  tabulis 
et  calenis  colligatae  in  eo  locoy  qui  finitus  erity  constituanfury  ei  inter  de- 
stinas  creta  in  eronibtis  ex  ulva  palustri  factis  cedeetur.  Cum  ita  bene  cal- 
eaium  et  quam  densissime  fuerity  fune  cochleisy  rotisi  tympanis  coUocaiiSy 
locus  qui  in  ea  septione  f nitus  fucrit.  exinaniatury  sieceturqucy  et  ibi  in- 
ter septiones  fundamenta  fodiantur.  Si  terrena  erunl  y usque  ad  solidumy 
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ora  primieramente  considereremo  su  alcune  tracce  che  ci 
sono  rimaste  degli  antichi  porti  a tali  idonee  località  adat- 
tati, e poscia  quei  porli  principali  che  si  conoscono  costrutti 
con  ordinata  architettura  considereremo,  ed  infine  la  diffe- 
rente maniera  impiegata  nel  costruire  i moli.  Avanti  però 
d’ imprendere  a descrivere  le  indicate  differenti  opere,  cre- 
diamo opportuno  di  offrire  un  cenno  sulle  più  idonee  lo- 
calità che  naturalmente  si  presentarono  per  uso  di  porti  agli 
antichi  senza  che  fosse  necessario  d’ impiegare  alcuna  spe- 
cie di  lavoro.  Per  ciò  indicare  ci  rivolgeremo  al  golfo  di 
Luni,  ora  detto  della  Spezia;  perchè  era  quella  località 
che  nella  spiaggia  del  mare,  meno  discosta  da  Roma,  offri- 
va più  propìzie  stazioni  per  le  navi  di  ogni  genere.  Infatti 
Strabene,  descrivendo  quelle  regioni,  faceva  conoscere  che 
Luni  era  ad  un  tempo  stesso  città  e porto,  e che  gli  Elleni 
la  chiamavano  porto  e città  di  Selene  , ossia  della  Luna. 
Era  la  città  non  grande,  ma  il  porto  grandissimo  e bellis- 
simo, siccome  quello  che  in  se  ne  racchiudeva  molti  altri 
porti  tutti  profondi , quale  insomma  si  conveniva  ad  uo- 

crastiora  quam  muna,  qui  sufira  futurus  erti:  exinaniantur^  siccenturque^ 
tt  tunc  itructura  ex  caetnentit  calce  et  arena  conxpleanturx  sin  autem  mol- 
lis  locus  eri/,  ptUis  ustulatis  alneìSj  aut  oleaginetSf  aut  robusteiSf  confida- 
tur  , et  carbontbus  compleatur  y quemadmodum  in  iheatrorum  et  muri  fun- 
dationibus  est  scriptum.  Deinde  tane  quadrato  saxo  murus  ducatur  iiin* 
cturisquamlongiisimisyui  maxime  medii  (oftides  coagmentis  contineanlun 
tunc  qui  locus  erit  inter  rmircim,  ruderatione  siue  structura  compleatur:  ita 
eril  ut  possit  turris  insuper  aedificari.  His  perfeetis^  navaiiorum  ea  erit 
ra/io,  ut  constituantur  spectantia  maxime  ad  septentrionem:  nam  meridiar 
n.ie  regiones  propter  aestus  cariente  tineam^  teredineSy  reliquaque  bestia* 
roin  nocentium  genera  procreanty  alendoque  conservssnt  eaque  aedificia 
minime  sunt  materianda  propter  incendia.  De  magnitudinibus  autemfmitio 
nulla  dehet  esscy  sed  facienda  ad  maximum  navium  modum^  ut  et  si  ma^ 
tot  em  naves  subductae  fuerint^  habeunt  cum  laxamento  ibi  eolloeationem. 
{f^itruvio  Lib.  f'.  v.  12.) 


Digiiized  by  Google 


CAP.  X.  STRITTTDHE  IN  MARE  tUO 
mini  che  signorep;giarono  in  mare  per  cosi  gran  tempo. 
Osservava  lo  stesso  Strabono  che  era  circondato  quel  porto 
da  eccelse  montagne,  dalle  quali  si  dominava  il  mare  sog- 
getto e la  Sardegna  con  gran  tratto  della  spiaggia  dall’una  e 
dall’altra  parte  (6).  A questa  descrizione  non  altro  è d’uopo 
aggiungere  che  la  disposizione  della  località  quale  si  offre 
delineata  nella  Tav.  CLIII;  perchè  bene  concorda  con  le 
cose  indicate,  e perchè  è suffìcente  a dimostrare  tutti  i be- 
nefizj  che  offriva  a tale  uso,  come  tuttora  li  offre. 

Per  conoscere  a quali  disposizioni  si  sieno  tenuti  gli 
antichi  nel  ridurre  le  località  idonee  a servire  di  porto,  non 
miglior  esempio  si  potrebbe  trovare  di  quello  che  ci  pre- 
senta la  spiaggia  di  Baja  dal  Capo  Miseno  alla  isola  di  Ni- 
sita;  perchè  ivi  in  vario  modo  si  formarono  i più  frequen- 
tati porti  che  avessero  i Romani,  come  segnatamente  si  tro- 
va da  Polibio  contestato  nel  dire  che  Cuma  , Pozzuoli , e 
Napoli  erano  altrettanti  emporii,  ove  solevano  approdare 
coloro  che  da  tutte  le  parti  del  mondo  navigavano  sino  in 
Italia  (7).  La  disposizione  che  presenta  tale  spiaggia  si  offre 
delineata  nella  Tav.  CLIV.  Il  porto  di  Miseno  si  vede  tut- 
tora essere  stato  formato  entro  il  seno  situato  tra  il  pro- 
montorio distinto  collo  stesso  nome  e la  spiaggia  di  Baja  , 
onde  solo  si  ebbe  bisogno  di  ripararlo  nell’  imboccatura 
con  un  piccolo  molo  ; perchè  nei  lati  erano  le  promi- 


(6)  Tovrejy  pàv  Aevvo,  xaXoOot  'EX)iovif 

vige  ^cpiYCC,  X4ti  TrdXfv.  *H  pèv  oOvirtf^C  où  ó )(p4v,  ti  xa  l xét).^9- 

TOC,  mpti/w  ffllclouc  Xiuiv«c.  roevrac,  «y  ari  yivoiTO  rJ 

^«(Xerrrox^aTijjàvrwv  av3pb»N«i)v.  rora'ynjc  pix  3aXarri}c  » rotrovrov  ;i^o^oy.  fTipi* 
x).firreu  ^*ó  v^rìXoli,  «y'wv  t«  trtXcryij  xacTOTTricTOU , x«l  ife  Xap^wy,  xoti 

Tic  ói^yoc  cx«riped5cy  »roìiO  {Sfrahone  ì.ib.  V,  c . 2.) 

(7)  Polibio  Ub.  ìli,  c.  9.  Sullo  omeoitli  del  golfo  di  Baja  molle  cose 
si  trovano  scritte  dagli  antichi. 
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nente,  ossicno  gli  acrotcrii,  come  sono  nominati  da  Vitrn- 
vio,  che  s’inoltravano  molto  avanti  nel  mare.  Era  in  questo 
porto  che  piìi  frequentemente  stazionava  una  parte  della 
flotta  romana  , ed  era  reputato  dagli  antichi  come  bello 
e profondo.  Strabono  faceva  osservare  che  questo  porto 
si  presentava  ai  naviganti  dopo  di  avere  oltrepassato  il  Mi- 
seno;  e che  si  trovava  quasi  sotto  al  promontorio  stesso;  e 
quindi  la  spiaggia  si  curvava  e faceva  un  golfo  di  grande 
profondità.  Infatti  tuttora  lungo  la  spiaggia  di  Baja  che 
siegue  il  porto  Miseno,  esistono  diversi  seni  che  possono 
servire  di  stazione  alle  navi  senza  essere  custodite  con  opere 
di  struttura.  A questi  succedeva  il  porto  Giulio  formato  da 
Àgrippa  nel  golfo  Lucrino,  il  quale,  come  si  trova  da  Stra- 
bono descritto  , si  allargava  sino  a Baja  , ed  era  diviso  dal 
mare  con  un  margine  lungo  otto  stadj  e largo  in  modo  che 
vi  poteva  capire  una  strada  suflìcentc  da  passarvi  con  carri. 
Si  diceva  essere  stato  questo  argine  fatto  primieramente  da 
Ercole;  ma  venendo  spesso  nelle  tempeste  soverchiato  dalle 
acque,  Àgrippa  lo  aveva  fatto  rialzare.  In  tale  golfo  però 
solo  le  barche  leggiere  vi  potevano  entrare;  onde  è,  come 
bene  osse'rvava  lo  stesso  Strabene,  che  non  poteva  mai  ser- 
vire di  porto  (8).  Ora  rimangono  solo  alcune  poche  tracce 
di  tale  arginatura,  consistenti  in  piloni  isolati,  detti  la  Lan- 
terna del  porto  Giulio  : ma  dalle  osservazioni  fatte  nella 
località  si  è conosciuto  che  questo  porto  era  composto  da 


(8)  Sirabone  Uh,  V,  e Sxfetonio  in  An^mio  c,  16*  Dopo  lo  scoQvolgi* 
mento  accaduto  io  tale  località  oelPanoo  1536^  allorché  si  venne  a formare  il 
moute  Nuovo  sulla  medesima  spiaggia,  fu  tolu  gran  parte  della  disposizione 
che  aoticameiite  avevano  i porli  ivi  formali^  onde  è che  varie  opinioni  sonosi 
1 iferilci  ma  queste  non  iutralcuiDO  la  disposizione,  che  per  ora  importa  di 
riconoscere* 
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tre  bacini,  cioè  da  uno  (grande  nel  mezzo,  che  era  il  lago 
Lucrino,  e da  altro  più  interno,  ch’era  l’Averno,  e dal  terzo 
rivolto  verso  il  mare,  il  quale  era  riparato  con  un  grande 
molo  arcuato.  Perù  considerando  avere  Strabene  semplice- 
mente  fatto  conoscere  che  il  lago  Lucrino  era  stato  ridotto  a 
porto,  e che  lo  racchiudeva  un  argine  continuato,  si  dovrk 
credere  cosi  essere  stato  il  detto  molo  arcuato  di  costru- 
zione posteriore  ad  Agrippa,  ed  essersi  con  esso  aggiunto 
un’altro  porto  verso  il  mare  di  maggior  profondità,  giacché 
il  Lucrino  solo  poteva  ricevere  navi  leggiere.  Il  porto  di 
Pozzuoli,  che  succedeva  dopo  il  Giulio  nello  stesso  golfo, 
doveva  essere  assai  più  ampio  dì  tutti  gli  altri  esìstenti  in 
tale  spiaggia;  perchè  si  conosce  da  quanto  rimane  tuttora, 
che  era  custodito  da  un  lungo  molo  composto  da  quìndici 
arenazioni,  il  quale  s’  inoltrava  molto  avanti  nel  mare,  e 
racchiudeva  grande  spazio.  Si  conosce  da  un'iscrizione  an- 
tica essere  stata  questa  grande  opera  ristabilita  da  Anto- 
nino Pio,  e si  può  considerare  per  l’esempio  più  conservato 
che  ci  rimanga  di  tal  genere  di  strutture.  Strabene  osser- 
vava che  questa  località,  denominata  primieramente  Dice- 
archia,  era  divenuta  un  grandissimo  emporio  con  buone 
stazioni  di  navi,  le  quali  furono  agevolmente  costrutte  per 
la  natura  della  polvere  di  quei  d’intorni,  la  quale  mesco- 
lata in  certa  misura  colla  calce  si  collegava  e faceva  presa 
con  essa,  in  modo  che  unendo  il  cemento  a quella  polvere, 
si  poterono  erigere  argini  dentro  il  mare,  e dare  alle  spiagge 
aperte  forma  di  golfi  ove  poi  si  potevano  introdurre  con 
sicurezza  le  più  grandi  navi  di  carico  (9).  Una  tal  descri- 


(9)  'H  ik  it^ti  i^opilov  ytyivrai  ^^iiporrocnrouc  opjiouc 

Tiiv  tvTu^av  tìw  oujao’v  9'jfi^rpx  y«p  rè  rrretvu , xaè  nòXkiifU'é  frè- 
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eione  è importante  a conoscersi,  perchè  ci  servirà  di  doca- 
mento  onde  contestare  quanto  Vitruvio  prescrisse  a riguar* 
do  delia  struttura  dei  moli  che  nel  seguito  osserveremo.  Non 
dovea  però  presentare  questo  porto  una  forma  regolare , 
come  quella  dei  porti  tutto  l' intorno  circondati  da  moli  : 
ma  con  assai  più  opere  di  struttura,  che  in  qualunque  altro 
porto  del  genere  ora  considerato , duvea  essere  formato. 
L’ isola  di  Nisida  presenta  tuttora  la  forma  di  un’  ampia 
stazione  per  le  navi  riparata  da  due  moli  arcuati,  dei  quali 
rimangono  ancora  diverse  tracce.  In  tal  modo  era  adun- 
que questa  spiaggia  fornita  di  stazioni  che  la  rendevano 
un  vero  emporio  per  quante  navi  vi  potevano  approdare, 
e certamente  non  migliore  esempio  di  questo  si  potrebbe 
rinvenire  per  conoscere  le  pratiche  tenute  dagli  antichi 
nella  struttura  dei  porti  adattati  alla  località.  Imperocché 
colà  si  vedono  promontori!  ridotti  a servire  di  riparo  alle 
navi,  come  in  Miseno,  laghi  ridotti  a porto,  come  accadde 
al  Lucrino,  seni  racchiusi  al  medesimo  uso,  come  in  Poz- 
zuoli, ed  isole  rese  atte  a servire  di  antemurale,  come  in 
Nisida.  Cosi  tutti  i generi  di  porti  c stazioni  si  trovano  in 
quella  località  posti  in  pratica. 

È d'uopo  osservare  a riguardo  di  questi  porti , adat* 
tati  alle  località  idonee,  che  spesso  un  sol  braccio  di  molo 
era  suffìciente  per  riparare  dai  venti  le  stazioni , come  se 
ne  osservano  esempj  nei  medesimi  porti  del  golfo  di  Poz- 
zuoli. Nell’estremità  di  tale  unico  braccio  si  poneva  il  faro, 
per  servire  di  segnale  ai  naviganti,  e la  torre  per  chiudere 
l’accesso  al  porto;  ma  pure  soventi  nella  stessa  località  do* 
vette  accadere  di  dover  fare  due  bracci  come  nei  porti  in- 

C((  Tìt,  Sltt).XTTXt,  xai  xoliToùffi  TÒ(  «vam:tTa|Uva;.  iitiMi,  ixix'àafttXiii 

(uylaras  {Strabane  Lìb.  y.  c.  4.) 
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tìeramente  circondati  con  opere  murarie,  non  però  sempre 
questi  avevano  curvatura  e lunghezza  eguale,  nè  vi  era 
bocca  corrispondente  nel  mezzo  del  porto , onde  ne  deri- 
vava una  disposizione  irregolare,  e soggetta  a diverse  cir- 
costanze che  non  si  possono  in  alcun  modo  stabilire.  Simili 
variazioni  poi  si  troverebbero  nelle  stesse  opere,  se  si  vo- 
lessero esaminare  tutte  le  località  in  cui  rimangono  tracce 
di  porti  antichi:  ma  siccome  silTatte  considerazioni  non  ci 
porterebbero  mai  a poter  determinare  alcuna  metodica  no- 
zione, che  ci  potesse  essere  utile  in  queste  ricerche  , per 
essere  stati  tutti  i detti  porti  adattati  più  alle  disposizioni 
dei  luoghi,  che  a regole  stabili;  così  tralasceremo  d’ intrat- 
tenerci su  di  essi,  e passeremo  ad  esaminare  i porti  ordi- 
nati con  regolare  architettura. 

Per  le  prime  opere  ordinate  con  regolare  architettura, 
e destinate  a servire  di  stazione  alle  navi,  si  devono  con- 
siderare quelle  che  con  minore  apparecchio  di  fabbricato 
venivano  adattate  alle  parziali  località  seguendo  però  uua 
regolare  disposizione,  e tra  queste  non  miglior  esempio  si 
potrebbe  rinvenire  di  quello  che  ci  offre  1*  antica  Ostia  ; 
imperocché  ivi  con  molti  lavori  venne  ridotta  la  foce  del 
Tevere  a servire  di  stazione  alle  navi  che  dovevano  traspor- 
tare le  merci  a Roma , prima  della  costruzione  del  grande 
porto  Ostiense  che  nel  seguito  esamineremo.  Una  tale  sta- 
zione venne  soventi  mutata,  o per  miglior  dire  trasferita 
sempre  verso  il  mare,  a misura  che  progrediva  il  dilata- 
mento della  spiaggia  prodotto  dalle  deposizioni  delle  arene 
che  ivi  trasportava  il  fiume;  e maggiormente  venne  nelle 
traslocazioni  ingrandita, di  modo  che  nei  più  prosperi  tempi 
dell'impero, si  ridusse  ad  avere  nella  foce  un  vasto  empo- 
rio di  figura  semicircolare  e circondato  da  ampii  fabbri- 


Digilized  by  Google 


»tS4  ARCIllTETTUaA  ROMANA.  PARTE  li- 
cati,  dei  quali  ne  rimangono  ancora  tracce  nella  località, 
ed  a loro  fu  data  la  disposizione  che  si  offre  delineata  nella 
Tav.  CLIV.  Altri  grandi  fabbricati  succedevano  ad  essi , 
che  erano  evidentemente  destinati  a contenere  le  merci 
trasportate  sulle  navi.  Tutto  il  detto  ultimo  tratto  del  fiu- 
me, vicino  alla  foce,  era  arginato  nei  due  lati  con  forti 
mura,  affinchè  le  acque  ristrette  avessero  forza  sufficiente 
da  spingere  a maggior  distanza  nel  mare  le  arene,  e così 
mantenere  ivi  sempre  una  ragguardevole  profondità.  Con 
questo  mezzo  soltanto  si  poteva  ottenere  che  la  foce  di  tal 
fiume  non  rimanesse  chiusa  da  un  banco  di  arene,  come 
bene  osservava  Dionisio  di  Alicarnasso,  il  quale  su  tal  pro- 
posito aggiungeva  che  ivi  non  soleva  accadere  come  negli 
altri  fiumi,  che  errando  fra  stagni  e paludi,  la  corrente  si 
scemava  prima  di  giungere  al  mare:  ma  al  contrario  sem- 
pre alle  navi  era  accessìbile,  e con  una  sola  foce  sboccava 
nel  mare;  e malgrado  che  spirasse  con  gran  forza  il  vento 
da  ponente,  le  navi  a remi,  per  quanto  grandi  fossero  e 
quelle  da  trasporto  sino  della  portala  di  tre  mila  , entra- 
vano nella  foce  (10).  Questo  benefizio  certamente  non  po- 
teva avere  la  foce  del  Tevere  se  non  col  mantenimento 
delle  accennate  opere,  e non  mai  per  naturale  disposizio- 
ne ; imperocché  presso  la  stessa , come  altrove , sarebbero 
accaduti  deviamenti , e più  frequenti  interrimenti.  Così 
Ostia,  benché  fosse  ptriva  di  porto,  come  bene  osservava 
Strabone,  e che  il  fiume  producesse  un  cont  nuo  inter- 
rimento, pure  veniva  ad  avere  un  vasto  arsenale  per  le 
navi,  e per  il  grande  commercio  che  si  faceva,  a cagione 
della  vicinanza  di  Roma,  ai  rese  quella  località  assai  dovi- 
ziosa, come  lo  dimostrano  le  molle  memorie  che  abbiamo 

(10}  Oìontsto  Lib.  HI.  c.  14. 
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dagli  scrittori,  e come  lo  contestano  tuttora  le  rovine  dei 
fabbricati  che  rimangono. 

Il  porto,  che  Claudio  imperatore  stabili  a poca  distan- 
za della  stessa  foce  del  Tevere,  si  può  senza  dubbio  consi- 
derare per  la  più  grande  opera  ehe  si  sia  fatta  dai  Romani 
nel  genere  dei  porti  edibcati  con  regolare  disposizione,  ai 
quali  propriamente  conveniva  il  nome  cothon  di  sopra  in- 
dicato, ed  in  nessun  modo  si  doveva  poter  paragonare  con 
quante  mai  altre  simile  opere  che  si  fossero  adottate  alla 
natura  de’  luoghi  pure  con  grandi  apparecchi  di  fabbrica. 
Questa  circostanza  particolarmente  si  trova  indicata  nei 
versi  di  Giovenale,  nel  dire  che  fra  quei  moli,  che  racchiu- 
devano il  mare , ed  in  quel  tirreno  faro , entravano  le 
navi;  le  braccia  che  di  tal  porto  si  distendevano  al  paro 
nel  mare,  lasciavano  lontano  il  terreno  Italico;  nè  così  gran 
stupore  si  aveva  nel  mirare  i porti  che  eran  fatti  dalla  na- 
tura (11).  Venne  da  Claudio  questo  porto  scavato  per  una 
parte  entro  terra,  cingendolo  egli  nel  d’intorno  con  solido 
argine  di  pietre  prima  d’introdurvi  il  mare;  e per  altra  parte 
formato  entro  l’acqua,  racchiudendo  in  vasto  seno  di  mare 
con  altri  grandi  moli;  quindi  nel  mezzo  vi  pose  un’  isola 
per  sostenere  una  torre  con  faro  , onde  di  notte  col  fuoco 
dar  segni  ai  naviganti  (12).  Per  formare  un  letto  a detta 

(11)  Tandem  intrai  pnsitas  incìusa  per  aequora  moles^ 

Tyrrhenamque  P/iaron,  porreiiaqur  braihia  rursum, 

Quae  pelago  occurruni  medio^  longeque  retinquunt 
Italiam-,  non  sic  igitur  mirabere  portai, 

Quos  natura  dedit 

{^Cwiovenale  Lib,  XIÌ.  r.  75.) 

( 1 2)  ToÙt»  («i»  qàft,  tjopùj*?  rie  intifciv  xafin  m afiapSv.  t4  iriaj  ni*  infi?- 
xtti  Th*  jàiaaaa*  is  avrò  hiii^rro-  tovto  Jt.  tv  «Cri  tÙ  nìóyu 
ì«atif»ii3,v  aÙToi  inr/àXa  , SiXaoaay  ivt«i5«  neXXi*  mi  vive»  ì»’ 

ixtiyf  ff,uiiTufiu,  < jovra , xxrivTVvaTo.  (^Dione  Lib.  LX.c.  11.) 
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isola  fu  affondata  la  barca,  che  servi  per  trasportare  in 
Roma  l’obelisco  Vaticano  (13).  Di  questo  porto  se  ne  può 
tuttora  riconoscere  la  forma  dalle  tracce  che  rimangono 
per  più  di  un  miglio  entro  terra;  e tale  forma,  ricercata 
con  molta  diligenza  sul  luogo,  si  offre  delineata  nella  Ta- 
vola CLVI.  La  parte  del  porto,  che  era  stata  scavata  entro 
terra,  aveva  i moli  protratti  in  linea  retta  ; mentre  quei 
che  racchiudevano  la  parte  formata  nel  mare  , s’ incurva- 
vano circa  a seconda  di  un  quarto  di  circolo.  L’ isola  gia- 
ceva nel  mezzo  delle  estremità  di  questi  bracci , lasciando 
nei  lati  due  aperture-  È da  conservare  di  particolare  in 
questa  disposizione  che  la  detta  isola  si  trovava  in  circa 
sulla  direzione  dei  moli  ; mentre  negli  altri  porti  l'ante- 
murale, che  figurava  l’isola,  venne  situata  comunemente 
più  entro  mare.  Cosi  per  tale  singolarità  le  catene,  che  co- 
me ci  vien  detto  da  Vitruvio  si  solevano  tirare  per  impe- 
dire r ingresso  del  porto,  doveano  essere  distese  nelle  due 
aperture;  e tanto  nella  estremità  dei  bracci,  quanto  della 
isola  vi  doveano  essere  le  torri  a tale  uso  destinate;  mentre 
negli  altri  porti , essendo  l’isola  , ossia  l’antemurale  situata 
più  in  fuori,  le  torri  stavano  solo  alle  estremità  dei  bracci, 
e le  catene  soltanto  tra  esse  venivano  tirate.  Parimenti  ave- 
va di  particolare  la  struttura  di  questo  porto,  che,  per  la 
vicinanza  del  Tevere,  gli  era  stata  praticata  una  comuni- 
cazione col  fiume  medesimo , mediante  alcune  fosse  che 
pure  servivano  a dare  un  più  libero  scarico  alle  acque.  Tutto 
il  d’intorno  del  porto  era  adornato  con  vastissimi  fabbri- 
cati, di  cui  ne  sono  rimaste  tracce.  Tale  era  la  struttura 
di  quel  grande  porto  che  Claudio  imprese  a costruire,  no- 

(13)  Uvetonio  in  Claudio  c.  20.  e Plinio  HUt.  Nat.  Lib.  XlV.  c.  76. 
e Uh.  XXXri.  c.  14. 
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nostante  il  disparere  degli  architetti , e nonostante  la 
grande  spesa  che  costò,  come  meglio  si  farà  conoscere  nella 
sua  particolare  descrizione  riferita  nella  Parte  III. 

Ad  un  tale  grande  porto  Trajano  altro  poco  meno 
vasto  porto  vi  aggiunse  entro  terra  pure  con  immenso  la- 
voro ed  adornato  con  grandi  fabbriche.  Questa  aggiunta  ci 
offre  l’esempio  di  altra  particolare  forma  di  porto;  e perciò 
l’offriamo  delinata  nella  Tav.  CLVII  unitamente  a quella 
del  porto  Claudio,  gik  osservato,  onde  far  conoscere  il  modo 
con  cui  furono  questi  due  porti  tra  loro  congiunti.  Per  la 
sua  situazione  veniva  ad  essere  questo  porto  di  Trajano 
come  un  porto  interno  a somiglianza  del  lago  Averno  del 
porto  di  Augusto  ossia  Lucrino  nel  golfo  di  Baja;  ed  ivi 
potevano  avere  più  sicura  stazione  le  navi , come  bene  lo 
indicò  Giovenale,  nel  dire  che  il  nocchiere  dopo  di  essere 
entrato  nel  porto  Claudio,  trovava  nei  più  interni  stagni 
di  quel  seno  sicuro  ricovero  anche  per  le  piccole  navi  che 
costeggiavano  il  lido  di  Baja  (14).  Rimangono  di  questo 
porto  più  ragguardevoli  tracce  che  di  quello  di  Claudio; 
e benché  si  sia  ridotto  di  molto  entro  terra,  pure  conserva 
nel  suo  foudo  grande  quantità  di  acqua,  onde  ora  lago 
Trajano  vien  detto.  Aveva  questo  porto  interno  la  Bgura 
regolare  di  un  esagono;'  e differiva  da  tutti  i più  comuni 
porti  degli  antichi  nell’essere  interamente  circondato  da 
larghe  arce  fabbricate,  invece  di  avere  nella  parte  rivolta 
verso  il  mare  semplici  moli  adornati  con  ristretti  edibzj. 

(14)  . . . . . . Sed  Irunca  pappe  magisler 

Interiora  pelila  Bajatiae  pervia  cymbae 
Tati  stagna  sinus.  [Giovenale  Sat-  XII.  v.  78.) 

Poche  altre  memorie  si  hanno  dagli  antichi  intorno  tale  porlo  interno  di  Tra- 
jano, mentre  per  la  sua  vastiih  e magnificenza  meritava  di  essere  paragonalo 
con  le  altre  più  grandi  opere  dei  Romani. 
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Comunicava  col  porto  Claudio  nel  modo  stesso  con  cui 
questo  comunicava  col  Tevere;  poiché  venne  ad  occupare 
una  parte  dello  scavo  fatto  per  le  fosse  che  servivano  al 
poc'anzi  designato  uso.  E per  supplire  alla  soppressione  di 
tali  fosse  Trajano  fece  scavare  altra  fossa  a lato  del  suo 
porto,  che  dui  di  lui  nome  fossa  Trajana  si  disse,  e che 
si  trova  ora  mantenuta  nel  canale  di  Fiumicino.  Ampii 
arsenali  erano  disposti  tanto  intorno  al  porto  Trajano , 
quanto  lungo  la  fossa,  dei  quali  ne  rimangono  tuttora 
grandi  rovine.  Siccome  questo  porto  non  aveva  una  di- 
retta comunicazione  col  mare , ma  si  doveva  traversare  il 
Claudio  per  entrare  ih  esso;  cosi  non  era  fornito  nè  di  torri 
per  tirare  le  catene,  onde  chiudere  ad  esso  l’ingresso,  nè 
di  faro  per  servire  di  segnale  ai  naviganti,  come  vi  erano 
negli  altri  porti;  laonde  precisamente  come  porto  non  si 
dovrebbe  considerare,  se  non  si  vedesse  con  tal  nome  in- 
dicato in  una  medaglia  di  Trajano,  in  cui  vi  è rappresen- 
tata con  suiBciente  chiarezza  la  forma  di  questo  stesso  porto 
di  Trajano;  e [ler  questo  documento  non  abbiamo  esitato 
di  annoverarlo  tra  i porti  considerati  in  queste  osservazioni. 

Il  porto  di  Nerone  in  Anzio,  che  offriamo  delincato 
nella  Tav.  CLIX  a seconda  di  quanto  con  somma  cura  si 
è potuto  riconoscere  dalle  poche  rovine  superstiti , presenta 
altra  disposizione  egualmente  regolare  e più  conforme  alla 
comune  struttura  dei  porti  interamente  circondati  con  le 
o()ere  murarie.  Dalla  sua  base,  disposta  in  linea  retta  sul 
lido,  si  protraevano  nel  mare  tra  oriente  e mezzogiorno 
due  lunghi  bracci,  che  gradatamente  s’incurvavano  verso 
rimboccatura.  La  bocca  veniva  riparala  da  un’isola  o an- 
temurale, in  cui  stava  evidentemente  innalzato  il  faro.  Sulle 
due  estremità  dei  suddetti  bracci  dovevano  essere  le  torri 
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che  servivano  a tirare  le  catene  per  chiudere  I*  ingresso  al 
porto,  in  modo  più  semplice  praticato  che  in  qualunque 
altro  porto;  perchè  l’apertura  era  ivi  alquanto  ristretta. 

Il  porto  di  Ccntocclle,  ora  detto  di  Civitavecchia, 
che  esiste  tuttora  in  gran  parte  conservato  e mantenuto  in 
uso,  avea  incirca  Ih  stessa  disposizione  del  porto  di  Nerone 
in  Anzio,  ma  si  stendeva  in  un’area  alquanto  più  ristretta, 
come  si  offre  delincato  nella  Tav.  CLX.  Ora  però  questo 
porto,  per  i cambiamenti  fatti  nel  risarcirlo,  ha  preso  una 
figura  meno  regolare  di  quella  che  avea  nella  struttura 
fatta  da  Trajano.  Plinio  il  giovine,  che  lo  vide  nel  tempo 
che  si  stava  edificando,  osservava  che  a guisa  di  anfitea- 
tro era  disposto,  ed  era  munito  di  bracci  fortemente  co- 
strutti. Nella  bocca  sorgeva  un  isola,  la  quale,  stando  con  • 
tro  al  vento  nel  mare  largo , lo  frangeva  e rendeva  sicuro 
il  corso  alle  navi  nei  due  lati  (15).  Simile  pure  ad  un  anfi- 
teatro piano  lo  dimostrava  Rutilio;  ed  inoltre  egli  indicava 
esservi  stata  l’isola  che  riparava  il  ristretto  adito  con  due 
eguali  torri  ivi  erette  per  custodire  gli  accessi  (16).  Riman- 
gono tuttora  in  piedi  le  parti  inferiori  delle  indicate  torri, 
e sono  queste  l’unico  esempio  che  di  simili  opere  ci  riman- 
gono degli  antichi.  Siccome  gli  anfiteatri  erano  costrutti 

(15)  Portus  velut  amphitheatrum.  Huius  sinistrum  hrachium  firmisi 
simo  opere  munitum  est,  Dexferum  elaboratur.  In  ore  portus  insula  assur^ 
gii  quae  illaium  vento  mare  adiacens  frangati  tutumque  ab  utroqne  latere 
cursum  navihus  praestet,  (C.  Plinio  Lib.  VI,  Epi$t.“b\.)  Benché  or*  Ule 
porlo  presenti  una  figura  ben  diOerente  di  quella  di  un  aiifìleatro,  pure  si  co* 
nosce  esrere  stato  anticamente  nel  designalo  modo  formato. 

(16)  bfoltbus  aequoreum  eoncluditur  amfìhitheatrum^ 
jingustosque  a insula  ftuta  tegif. 

AttoHit  geminas  iurres^  bifuloque  meala 
Faucihus  ariatis  pandit  utrumque  latus, 

yButiHo  Iter,  Lib-  /.  ’V.  240.) 
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comunemente  in  forma  di  un  olisse,  cos\  pure  a seconda 
di  una  tale  figura  doveva  essere  disposto  il  porto  prima  del 
moderno  ristabilimento.  In  modo  veramente  sontuoso  dovea 
essere  poi  questo  porto  adomato;  imperocché  era  opera  di  un 
tale  magnificentissimo  principe,  il  quale  molto  era  amante 
delie  grandi  e nobili  fabbriche. 

Diversi  altri  resti  di  porti  edificati  dai  Romani  si  rin- 
vengono in  altri  luoghi,  ma  sono  essi  meno  conservati,  e 
meno  cogniti  per  memorie  degli  antichi,  ed  anche  costratti 
con  meno  regolare  architettura  ; perciò  abbiamo  creduto 
essere  stato  sufficiente  al  nostro  scopo  l’intertenerci  sopra 
quanto  si  deduce  dai  sovrainJicati  esempj  che  esistono  a 
poca  distanza  da  Roma,  e che  sono  i principali  che  si  hanno 
di  simili  opere  antiche.  Pertanto  avanti  di  passare  a descri- 
vere la  particolare  struttura  dei  moli , convien  osservare 
che  la  situazione  dei  medesimi  porti,  poc’anzi  considerati, 
era  varia  per  riguardo  alla  direzione  dei  venti;  poiché  men- 
tre tutti  stavano  posti  lungo  la  stessa  spiaggia , quello  di 
Claudio  in  Ostia  era  rivolto  tra  ponente  e tramontana,  e 
COSI  quello  di  Trajano  a Civitavecchia  , quello  poi  di  Ne- 
rone in  Anzio  stava  all’opposto  tra  levante  e mezzogiorno, 
e simile  direzione  aveva  il  piccolo  porto  di  Stura  ivi  vicino 
situato:  ma  nessuno  di  essi  si  trovava  disposto  direttamente 
verso  i venti  principali  che  distinguevano  gli  antichi  coi 
nomi  di  Settentrione,  Solano,  Àustro,  e Favonio,  ed  anzi 
quasi  precisamente  in  direzione  media  tra  questi , ossia 
verso  i venti  che  si  dicevano  Aquilone,  Euro,  Affricano,  e 
Cauro.  Laonde  per  queste  osservazioni  potremo  stabilire 
essere  stata  pratica  degli  antichi  di  non  situare  i loro  porti, 
interamente  circondati  con  opere  murarie , in  direzione 
retta  cogli  indicati  venti  principali , e se  alcuni  esempj  si 
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rinvenissero  con  tale  situazione,  si  dovrebbero  attribuire  a 
particolari  circostanze  ed  a naturali  disposizioni  locali  e 
non  ad  alcun  sistema.  Così  evitavano  essi  di  situare  la  bocca 
dei  loro  porti  verso  le  correnti  dei  littorali,  le  quali  sogliono 
trasportare  spesso  molte  arene  ; poiché  non  venivano  di- 
sposti verso  i venti  principali  che  rendono  soventi  quelle 
correnti  più  forti. 

I moli  con  cui  gli  antichi  riparavano  i loro  porti  si 
possono  considerare  essere  stati  costrutti  in  due  metodi  di- 
stinti, l'uno  con  struttura  massiccia,  e l’altro  componendoli 
con  pile  ed  arenazioni  diverse.  I moli  costrutti,  sì  col- 
l’uno sì  coll’altro  metodo,  si  dicevano  secondo  Vitnivio 
progressus,  ossicno  protrazioni;  più  comunemente  però  si 
nomavano  moles,  e bracci,  brachia,  distinguendoli  in  de- 
stro o sinistro  a seconda  della  loro  situazione,  come  in  par- 
ticolare Svetonio  lo  dimostra  descrivendo  il  porto  Ostiense 
di  Claudio,  e Plinio  il  giovine  dimostrando  quello  di  Tra- 
jano  a Centocelle  : ma  poi  particolarmente  si  distinguevano 
quei  del  primo  metodo  in  opus  structurae,  quando  erano 
costrutti  con  opera  muraria  continuata,  o aggeres  quando 
erano  internamente  formati  di  terra  o altra  materia  sciol- 
ta ; e quei  del  secondo  metodo  in  opus  pilarum  , come  si 
conosce  da  una  antica  iscrizione  di  Antonino  Pio,  già  esi- 
stente sul  molo  di  Pozzuoli  in  tal  modo  costrutto.  Così  i 
moli  interamente  fatti  di  opera  muraria  si  distinguevano 
da  quei  formati  con  arginatura  di  varia  materia,  come  in 
particolare  si  trova  indicato  nei  comentarj  di  Cesare  nel 
dire,  molem  atque  aggerem  ab  ulraque  parte  litoris  ja- 
ciebat  (17).  La  parte  del  molo  che  rimaneva  distaccata 

(17)  Cesare.  De  Bello  Civile.  Lib.  I.  c.  25. 
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d’intorno  alla  bocca  del  porto,  sempre  insula  si  trova  essersi 
detta  dagli  antichi,  os  la  bocca  stessa  di  mezzo,  e fauces  le 
due  aperture  poste  tra  l’ isola  e le  estremità  dei  bracci. 
Degl'  indicati  due  metodi , impiegati  nella  struttura  dei 
moli,  avanti  il  secondo  considereremo  ; perchè  di  esso  pri- 
mieramente Vitruvio  intese  parlare  nel  dimostrare  la  co- 
struzione di  quelle  opere  che  si  facevano  entro  1’  acqua 
colla  polvere  detta  da  noi  pozzolana  ; e poseia  seguendo 
l’ordine  stesso  dei  precetti  Vitruviani  sul  primo  metodo 
c'  interteiTemo. 

Prescriveva  Vitruvio  doversi  mescolare  colla  calce  la 
indicata  polvere  in  due  parti  per  una  di  calce  , e poscia 
scaricare  entro  alle  arche  validamente  collegate.  Inoltre  en- 
tro quelle  chiusure  , ehe  si  dicevano  rastellis , si  doveva 
spianare  il  letto  sott’aequa,  e quindi  gettarvi  dentro  la  ma- 
teria mista,  come  nelle  strutture  ordinarie.  Però  se  i flutti 
del  mare  avessero  impedito  che  le  arche  non  rimanessero 
assicurate,  si  doveva  formare  un  piano  regolare  con  margini 
elevati  sopra  al  suo  livello  ; e su  di  tale  piano  innalzarvi 
una  pila  tanto  grande  quanto  si  era  stabilito  di  fare.  Os- 
servava inoltre  lo  stesso  Vitruvio  che  questo  benefizio  non 
lo  potevano  avere  altro  che  quei  paesi  che  somministravano 
la  indicala  polvere,  e la  stessa  circostanza  designava  Stra- 
bene descrivendo  il  porto  di  Pozzuoli  come  abbiamo  osser- 
vato poc’anzi . Ora  segnatamente  su  quanto  ci  rimane  di 
tale  molo  ne  dimostreremo  la  sua  struttura;  perchè  oltre 
essere  opera  propria  della  località,è  pure  l’esempio  più  con- 
servalo che  ci  rimanga;  laonde  questo  monumento,  rappre- 
sentalo nell’ intiera  sua  struttura,  oflriamo  delineato  nella 
Tav.  CLXI.  Le  quindici  pile  componenti  questo  molo,  le 
quali  dovettero  essere  state  costrutte  col  metodo  descritto 
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da  Vitruvio  , venivano  ad  avere  circa  la  stessa  larghezza 
delle  aperture  che  vi  erano  tra  esse  ; e queste  aperture  poi 
erano  chiuse  con  arenazioni  della  stessa  struttura.  Tanto 
sulle  pile  quanto  sugli  archi  veniva  disteso  un  grande  masso, 
che  formava  il  piano  del  molo;  come  si  nella  figura  rap- 
presentante tutta  la  lunghezza  del  molo,  si  in  quella  deli- 
neata in  scala  più  grande  per  offrire  l’aspetto  di  una  sola 
arenazione,  si  conosce.  Al  di  sopra  di  un  tal  piano  convien 
supporre  che  vi  fossero  eretti  portici  e monumenti  onorar) 
con  ornamenti  diversi,  come  si  vedono  rappresentati  in  al- 
cune pitture  antiche,  ed  in  particolare  in  quella  ben  cognita 
che  si  offre  delineata  nella  parte  superiore  della  stessa  Ta- 
vola. All’estremità  del  medesimo  molo  doveva  evidentemente 
essere  eretto  il  faro  per  servire  di  segnale  ai  naviganti  e 
per  illuminare  il  porto.  Alle  pareti  interne  di  questi  moli, 
come  a quei  di  altra  specie,  stavano  incastrati  i tenitori  per 
attaccare  le  navi , come  ancora  ne  rimangono  tracce  nel 
molo  di  Pozzuoli.  Pilae  erano  dette  dagli  antichi  siffatte 
opere  come  già  si  è osservato,  e come  chiaramente  a riguar- 
do di  quelle  di  Pozzuoli  lo  dimostra  Seneca  nel  dire  che 
accorse  molto  popolo  per  vedere  le  navi  della  flotta  che  si 
attendeva  da  .Alessandria,  in  pilis  Puteolanorum  (18).  For- 
nices  poi  erano  denominate  le  aperture  arcuate  praticate 
tra  le  pile  stesse,  come  si  trova  indicato  nella  iscrizione  di 
Antonino  Pio  risguardante  lo  stesso  molo.  Siffatte  aperture 
dovevano  solo  per  poco  elevarsi  al  di  sopra  del  pelo  ordi- 


(18)  Seneca  Epist.  77.  Coi  tegaeoti  vertì  di  Virgilio  si  coofemu  «ncora 
cMcrvì  stato  nello  stesso  golfo  di  Baja  un'opera  fatta  con  pile  di  pietre. 
Quatis  in  Eubo'ieo  Baiarum  litore  quondam 
Saxea  pila  caditi  magnis  quam  molibus  ante 
Constructam  nonio  iaciuni.  {f^irg>  Eneid,  Lib>  iX.  w,  710.) 
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nario  delle  acque,  come  si  conosce  essere  stato  praticato  in 
tale  molo  di  Pozzuoli  ; affinché  non  avessero  lasciato  tra- 
passare il  corso  delle  onde  , e tolta  la  calma  dall’  interno 
del  porto  : ma  in  alcuni  luoghi  più  riparati  dai  venti  si 
dovevano  elevare  anche  a maggior  altezza  come  sono  rap- 
presentate in  una  pittura  ultimamente  scoperta  tra  le  fab* 
briche  di  Pompei,  che  si  offre  delincata  nella  Tavola  sovra- 
citata.  Questo  genere  di  struttura  elevata  prendeva  l’aspetto 
più  di  un  ponte  che  di  un  molo  ; e perciò  non  dovea  essere 
comuncrocntc  praticato  : mentre  la  struttura  del  molo  di 
Pozzuoli,  con  le  aperture  meno  elevate,  dovea  mantenere 
la  calma  nel  porto  , ed  impedire  che  rimanessero  depositi 
di  arene  nel  fondo  del  medesimo  porto,  come  suole  acca- 
dere quando  le  acque  divengono  troppo  stagnanti.  Onde 
vieppiù  ottenere  un  tale  benefizio  si  facevano  comunemente 
le  arenazioni  delle  aperture  di  sesto  alquanto  depresso, come 
sono  indicate  dalle  rovine  superstiti  del  molo  di  Pozzuoli 
e dalla  suddetta  pittura  di  Pompei,  e come  si  sogliono  ora 
costruire  i ponti  sui  fiumi.  Allorquando  poi  anche  le  aper- 
ture di  sesto  depresso  e basse  lasciavano  trapassare  le  onde 
frante  dal  mare,  come  accadeva  nei  luoghi  molto  dominati 
dai  venti,  si  solevano  fare  i moli  doppj  con  le  pile  dell’una 
fila  corrispondenti  nel  mezzo  delle  aperture  dell’altra  ; così 
mentre  si  toglieva  la  risacca  delle  arene , si  troncava  poi 
interamente  il  corso  alle  onde.  Di  questa  pratica  ne  riman- 
gono tracce  nel  porto  di  Miseno,  perchè  ivi  per  la  sua 
situazione,  innoltrata  nel  mare,  era  molto  dominato  dai 
venti.  La  disposizione  che  aveva  questo  molo  doppio  si  offre 
delineata  nella  parte  inferiore  della  stessa  Tavola  CLXl. 
Nonostante  un  tal  riparo  non  potevano  siffatti  moli  essere 
utili  in  tutte  le  località  , anche  non  dominate  dai  forti 
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venti;  imperocché  non  mai  potevano  essere  sufficienti  per 
esempio  ad  impedire  lo  scarico  delle  arene,  che  in  mag- 
gior copia  potevano  essere  state  portate  dal  corso  di  qual- 
che vicino  fiume  ; come  precisamente  accadeva  nel  porto 
Ostiense  di  Claudio  per  la  vicinanza  del  Tevere  ; ed  ivi 
infatti  mentre  il  molo  rivolto  verso  settentrione  poteva  es- 
sere costrutto  con  trafori,  quello  poi  che  stava  dalla  parte 
del  fiume,  da  dove  venivano  trasportate  le  arene,  doveva 
essere  chiuso  interamente,  ossia  formato  di  costruzione  non 
interrotta,  come  infatti  si  trovano  si  nell’uno  si  nell’altro 
metodo  ambedue  i detti  bracci  indicati  nelle  medaglie  anti- 
che, c come  lo  dimostrano  pure  le  poche  tracce  superstiti. 
Il  benefìzio  adunque,  che  producevano  i moli  traforati,  non 
poteva  effettuarsi  in  ogni  luogo;  ma  dovea  dipendere  dalie 
disposizioni  idonee  e dal  materiale  atto  a tale  struttura. 
Cosi  ove  non  si  poteva  avere  la  pozzolana  per  fondare  ri- 
strette pile  entro  il  mare,  difficilmente  si  poteva  impiegare 
un  tale  metodo  di  sostruzioni  non  continuate,  e preparate 
sott’acqua  con  collegamenti  di  calce.  Cosi  inoltre  ove  i venti 
imperturbavano  di  molto  il  mare  non  erano  sufficienti  a 
mantenere  la  calma  nell’  interno  dei  porti  i moli  con  tra- 
fori elevati  anche  a poca  altezza  dal  pelo  ordinario  delle 
acque , onde  è che  si  dovevano  fare  doppj  , e l’uno  colle 
pile  in  corrispondenza  delle  aperture  dell’altro  ; e dove  le 
correnti  delle  acque  portavano  molte  arene  producevano  i 
trafori  di  qualunque  specie  fo.ssero  più  danni  che  utili  per  i 
detti  depositi  che  lasciavano  entro  i porti.  Questo  è quanto 
in  sostanza  si  può  dedurre  da  tutte  le  osservazioni  fatte  su 
l’indicato  metodo  di  costruire  i moli  dei  porti  con  frequenti 
c regolari  trafori  ; imperocché  se  i trafori  erano  pochi  e 
]>raticati  a diverse  distanze  costituivano  una  modificazione 
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ai  moli  conlinuati  che  ora  imprenderemo  a descrivere  e non 
un  metodo  particolare. 

Per  il  primo  è più  semplice  metodo  di  costruire  i 
moli  continuati  si  deve  considerare  quello  di  formarli  a 
guisa  di  un  argine  composto  parte  con  struttura  di  pie- 
tre, e parte  con  materiale  sciolto.  Questo  metodo  si  do- 
veva impiegare,  secondo  Vìtruvio,  in  quei  luoghi  in  cui 
non  veniva  somministrata  dalla  natura  la  pozzolana.  Sif- 
fatta struttura  si  faceva  col  porre  arche  doppie  nei  lati 
collegate  con  tavole  e catene  nel  luogo  stabilito  ; ed  entro 
gl’intervalli  che  si  dicevano  destinae,  si  dovea  disporre 
creta  con  alga  palestre  insieme  stretta.  Allorché  tale  ma- 
teria era  ben  calcata,  e densissima  era  divenuta,  si  asciut- 
tava il  vuoto  di  mezzo  colle  macchine  coclee,  o ruote,  o 
timpani  ; ed  entro  tali  chiusure,  dette  da  Vitruvio  septio- 
nes,  si  doveano  basare  i fondamenti.  Se  il  terreno  era  sodo 
i fondamenti  si  dovevano  fare  alquanto  più  larghi  del 
muro  superiore,  e dopo  di  essere  stati  asciuttati  i luoghi 
COSI  preparati,  si  riempivano  con  struttura  di  cementi,  cioè 
con  pietre,  calce  ed  arena  : ma  se  il  luogo  era  molle  si  do- 
veano conficcare  pali  abbrustoliti  di  alno  , o di  olivo  o di  ro- 
vere, e poscia  il  tutto  riempire  con  carboni  come  era  stato 
stabilito  per  le  altre  sostruzioni  dei  muri.  In  tale  fonda- 
mento s’ innalzava  il  muro  di  pietre  quadrate  con  commes- 
sure più  distanti,  che  era  possibile,  affinchè  rimanesse  più 
collegata  l’opera:  1*  interno  del  muro  poi  si  riempiva  con 
ruderi  o struttura  comune.  Con  un  tale  apparecchio,  come 
fu  descritto  da  Vitruvio,  si  veniva  a formare  un  masso  solido, 
che  poteva  sorreggere  anche  una  torre,  come  bene  egli  os- 
servava; e di  tal  genere  di  opere  se  ne  conservano  diversi 
resti  in  tutti  quei  moli  che  ci  rimangono  dei  porti  anti- 


Digilized  by  Google 


CAP-  X.  PORTI  E STRUTTURE  II<(  MARE  SO? 
chi  : e questi  non  hanno  bisogno  di  alcuna  particolare  di- 
mostrazione per  conoscerne  la  loro  struttura,  giacche  pre- 
sentavano solo  «n  semplice  masso  di  muro  continuato 
ed  adattato  alla  forma  del  porto.  Dalla  parte  esterna,  che 
era  rivolta  verso  il  mare,  si  dovevano  siffatti  muri  pure 
dagli  antichi,  come  si  pratica  dai  moderni,  fortificare  con 
grandi  massi  di  pietre  sciolte  ossieno  scogli  situati  con 
corrispondente  declivo,  onde  rompere  il  corso  ai  cavalloni, 
o almeno  diminuire  la  loro  percussione  contro  le  pareti 
dei  medesimi  moli.  À somiglianza  dì  quei  moli  costrutti  con 
trafori  arcuati  si  dovevano  questi  decorare  nel  piano  supe- 
riore con  portici  e monumenti  di  varia  specie.  Un  bello 
esempio  di  tal  genere  di  decorazione  si  è l’arco  di  Trajano 
che  esiste  tuttora  ben  conservato  sul  molo  del  porto  di 
Ancona  , il  quale  cogli  altri  archi  di  trionfo  verrà  da  noi 
considerato  nel  Capitolo  XII.  Simili  decorazioni  si  vedono 
indicate  nella  pittura  delineata  nella  Tav.  CLXTI. 

Con  eguale  apparecchio  di  struttura  si  edificavano 
le  isole,  insulae,  dette  ora  antemurali,  e che  si  ponevano 
avanti  la  bocca,  os,  dei  porti  per  ripararli  dai  flutti  in 
tale  parte  che  rimanevano  aperti.  Siccome  queste  opere 
per  essere  isolate  prendevano  l’aspetto  di  una  grande  pila 
simile  a quelle  che  s’impiegavano  nella  struttura  dei  moli 
traforati  ; cosi  il  loro  masso  inferiore  pure  pila  veniva  dagli 
antichi  denominalo.  Plinio  e Svetonio  ci  dimostrano  come 
Claudio  si  era  prevalso  della  grande  nave  che  aveva  tras- 
portato dall’Egitto  l’obelisco  Vaticano  , per  rendere  più 
stabile  il  fondamento  dell’isola  situata  nel  mezzo  del  porto 
Claudio  , su  cui  fu  eretta  un’  alla  torre  ad  imitazione  del 
faro  Alessandrino;  c Svetonio  particolarmente  distinse  col 
nome  di  pile  le  costruzioni  erette  su  tale  grande  imbasa- 
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mento  (19).  Più  chiara  descrizione  si  rinviene  nelle  lettere 
di  Plinio  il  giovine  a riguardo  del  modo  con  cui  si  costrusse 
l'isola  avanti  il  porto  di  Ccntocelle;  perchè  egli  stesso,  tro- 
vandosi presente,  osscrvavachc  il  sinistro  braccio  giàera  stato 
costrutto  con  opera  saldissima;  cd  al  destro  si  lavorava  an- 
cora. Nella  bocca  sorgeva  l'isola,  la  quale  stando  contro  al 
vento  nel  mare  aperto,  lo  frangeva,  c le  navi  potevano  da 
ambo  i iati  entrare  nel  [M>rto.  Con  arte  meravigliosa  sor- 
geva tale  isola  , poiché  una  nave  trasportava  grandi  sassi , 
cd  a questi  altri  ne  venivano  situati  al  di  sopra  , in  modo 
che  dai  loro  peso  stesso  rimanevano  basati,  e cosi  a poco  a 
poco  si  componeva  una  struttura  fatta  a guisa  di  aggere . 
S’ innalzava  già  ed  appariva  il  dorso  di  pietre  , il  quale 
rompeva  Tonde  togliendole  T impeto.  Grande  era  ivi  il 
rumore  , ed  il  rimbombo  d' intorno  al  mare.  Quindi  si 
aggiungevano  pile  di  pietre,  colle  quali  progressivamente 
si  com£M>neva  l’isola  (20).  Così  Plinio  dimostrava  il  vero 


(1 0)  Portum  Ostiae  exstruxity  circumducto  destra  tinistraque  brachio^ 
et  ad  introilum  profundo  iam  solo  mole  ahiecta\  quam  quo  stabilius  fun^ 
darete  navem  ante  demersit^  qua  magnus  obelisctts  erat  ex  Àegypto  ads^e^ 
ctus\  congestisque  pilis  superposuit  cdtissimam  turrim^  in  exemplum  Ale^ 
xandvini  Phari^  ut  ad  nocturnos  ìgnes  cursum  navigia  dirigerent»  (Sveio~ 
ilio  in  Claudio  c,  20.)  Plinio  poi  in  questo  mo<lo  incirca  riferiva  la  medesima 
circostanza.  Divus  Claudius  aliquot  per  annos  asservatam^  qua  Cajus  Cae^ 
sar  im/fortaveraty  omnibus  quae  umquam  in  mari  visae  sunt^  mirabiliorem  ^ 
lurribus  Puteolano  ex  pubere  exaedi/icatis  ^ perductam  Ostiam  ^ portus 
grafia  mersit,  (/Vm.  I/ist*  Aat.  Uh.  XXXyi.  c.  14.) 

(20)  Huius  sinistrum  hrachiumftrmissimo  opere  mnnitum  est\  dextrum 
elaboratur.  In  ore  portus  insula  adsurgit^  quae  illatum  vento  mare  adiacens 
franga!^  tutumque  ab  utroque  latere  decursum  navibus  praestet»  Adsurgit 
autemarte  viscnda.  ingentia  saxa  latissima  navisprovehiti  cantra  haec  alia 
super  alia  deiecta  ipso  pondere  manent  , ac  seusim  quodam  velut  aggere 
cousiruuntur.  i'minet  tam  et  appaici  saxeum  dorsum  : impactosquejluctus 
in  tmmensum  eltdit  et  tolltt»  Fastus  illic  Jragor  ^ canumqu^  circa  mare» 
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iikmIo  con  Cai  gli  antichi  costruivano  i porti  e con  quanta 
sollecitudine  veniva  il  lavoro  eseguito. 

Sopra  tali  isole  si  soleva  dagli  antichi  comunemente 
edificare  un'alta  torre  che  serviva  di  notte  di  segnale  ai  na- 
viganti, per  il  lume  che  vi  si  accendeva  suH’alto.  Col  nome 
di  faro,  pharus,  si  distingueva  una  tale  torre  ad  imitazione 
di  quella  magnificentissima  ch’era  stata  eretta  da  Sostrato 
di  Guido  sull’isola  di  tal  nome  posta  avanti  al  porto  di 
Alessandria;  e simili  torri  si  erano  erette  in  Ostia  ed  in  Ra- 
venna, come  da  Plinio  in  particolare  si  trova  essere  conte- 
stato (21).  Erodiano  paragonava  la  struttura  di  tali  torri  a 
quei  sontuosi  palchi  che  si  solevano  eriggere  nel  Campo 
Marzio  per  celebrare  i funerali  dei  principi  dell’  impero  ; 
i quali  venivano  formati  da  un  imbasamento  quadrato  di 
molto  ornato , sul  di  cui  mezzo  si  elevava  altro  palco  al- 
quanto più  piccolo,  e con  ingressi  aperti,  ma  non  dissimile 
ne  di  forma  nè  di  ornamenti  ai  primo.  Con  egual  distri- 
buzione se  ne  elevava  un  terzo,  e similmente  un  qparto  e 
tutti  gradatamente  ristretti;  e cosigli  altri,  che  pure  si  so- 
vraponevano,  sino  airullimo  che  era  il  più  piccolo  (22).  Se 


Saxis  deinde  pilae  adiiciunlur , quae  procedenti  tempore  enatum  inmlam 
imitentur.  (P/m.  Uh,  yi.Epist,  31.) 

(2i)  Map'nijicatur  tt  alia  (urris  a rege  facta  insula  Pfiaro  ^ portum 
obdnente  jllexandriae^  quam  constitisse  octingentis  talentis  tradunt:  ma- 
gno animo  ne  quid  omiitamuSf  Piolomaei  regis^  quod  in  ea  permisent 
strati  Gnidii  arehitecti  structurae  ipsius  nomea  inscribi,  Usus  eius  no- 
cturno  navium  cursu  ignes  ostendere  , ad  praenuntianda  vada  , portusque 
introitum:  quales  iam  compluribus  loeis Jlragrant^  ut  Ostiae  ac  Jìavennae, 
{Plin.  ffist,  A'aiur,  Uh,  XXX El,  c,  18.)  Da  Stnboae  pure  deacriYcndo  le 
le  cose  di  Alcssaodria,  si  troYa  imticala  la  ste^  circostanna* 

(22)  Mrrà  dè  toùto  ^aaraeavric  ri^  x/ivicv,  fifovaut  tó<  frvXiaiC  sic  rò 
xaXavpivov  iridio»  xarfoxiùaeret  iv  tm  ir^ttrvrór^  tov  irtdcooràRw  ri- 

TI  xui  ìtroTrXcu^v , pìv  cvoipittf  ix  povoc  dì  mpiró^ioK 
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non  ci  sono  rimasti  monumenti  degli  antichi,  si  dciruho 
si  dell’altro  genere , ci  sono  poi  state  conservate  diverse 
e£5gie  nelle  medaglie  antiche  dei  suddetti  palchi  funebri , 
ed  anche  in  alcuni  bassirilievi  si  rinviene  in  certo  modo 
indicata  la  6gura  delle  torri  erette  sull’isola  dei  porti. 
Da  questi  documenti  si  è ideata  la  figura  che  più  pro- 
babilmente doveva  avere  quella  edibcata  nel  mezzo  del 
porto  Ostiense,  e questa  si  offre  delineata  nella  Tav.  CLXII, 
unitamente  ai  principali  anzidetti  documenti.  Sull’alto  di 
tali  torri  vi  doveva  essere  il  fanale  tanto  per  servire  nella 
notte  di  segnale  ai  naviganti,  quanto  per  illuminare  l’in- 
terno del  porto;  laonde  per  giungere  a tale  sommità  vi 
doveva  essere  internamente  praticata  una  scala  evidente- 
mente fatta  a chiocciola.  Le  parti  esterne  dei  diversi  pia- 
ni, componenti  tali  torri,  dovevano  essere  adornate  con 
pilastri  o colonne  progressivamente  impiccolite,  come  si 
trovano  praticate  nei  sepolcri  elevati  ad  imitazione  delle 
sovraindicate  impalcature  funebri.  Avanti  a tali  torri  nella 
isola  stessa  si  soleva  porre  l’immagine  di  quell’imperatore 
che  aveva  ordinata  la  struttura  del  porto , come  in  parti- 
colare vedesi  indicato  nella  medaglia  antica  rappresentante 
il  porto  Ostiense  di  Claudio  , e come  più  palesemente  si  è 
riconosciuto  ultimamente  nel  porto  di  Civitavecchia  in  se- 
guito del  ritrovamento  fatto  di  un  grande  braccio  di  bron- 


ptryloTRiv  » e^ictfi«ro<.  nìn  Ixclyo  fiiv  fpvTÓrvuv  irtfrXiàpM* 

T«i,  I^6i5tv  (fi  ar/M*{iyat(,  lli^vrtvMC ri ccya^afft , rt  irocxUatf 

stO(Ò9{Ai7riu.  fr'  ixtlvM  Sì  Iti^ov  , fuv  wi  rrapour^iiffioy  fux^órxoov  (^i) 

lirixtiTai , xai  rptrov  rt  riraprov , m l tpO  6;rexu- 

pivov  (Ulov,  le  TilcvraCov  ppat^^crov  irtpcuovrou.  òrtixó^ou  rie  rò  toO  xa* 
TCffxtuétf{MtToe  fpuxr«Dploce , a rd;  IncxtifUMc , vuxrup  Sik  tqO  frvpòc  Ic 

Xilc  rò;  vaOe  fàpwi  Sì  aùrà  ol  iro)^  xaXoCi<rev<  ^ErwHano» 

hb.  IF.  c.  2.J 
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zo,  il  quale  doveva  appartenere  ad  una  statua  colossale  di 
Trajano  situata  nel  mezzo  dell’isola. 

Considerando  i navali  per  quelle  fabbriche,  in  cui  si 
facevano  le  navi,  come  si  trova  da  Vitruvio  spiegato,  e co- 
me si  è poc'anzi  indicato,  e non  per  i luoghi  ove  staziona- 
vano le  navi,  come  si  spiega  secondo  altre  opinioni,  osser- 
veremo che  dovevano  consistere  in  vasti  locali  coperti  dal 
tetto  appoggiato  sopra  semplici  pilastrate  ; come  tuttora  si 
pratica  in  quei  fabbricati  destinati  ai  medesimo  uso  che 
si  dicono  arsenali.  Intorno  ai  porti,  prescriveva  Vitruvio, 
potersi  situare  i navali,  ove  pure  si  ponevano  portici  diversi: 
ma  poi  precisamente  egli  nel  descrivere  il  modo  con  cui  si 
dovevano  costruire,  osservava  che  i navali  si  dovevano  si- 
tuare verso  settentrione  ; perchè  le  regioni  meridionali , a 
cagione  degli  ardori,  generavano  animali  nocivi.  Cosi  pure 
indicava  egli  che  non  conveniva  che  fossero  costrutti  di 
legname,  affinchè  non  fossero  soggetti  agl’incendj.  La  loro 
grandezza  non  si  poteva  determinare,  ma  era  necessario  che 
avessero  la  dimensione  delle  più  grandi  navi;  perchè  ogni 
maggior  nave,  venendo  ivi  trasportata,  potesse  essere  col- 
locata comodamente.  Ora  non  ci  rimangono  alcune  tracce 
di  questo  genere  di  fabbriche  per  poterne  con  più  sicurezza 
stabilire  la  loro  struttura  e la  loro  situazione:  ma  osserve- 
remo che  per  esempio  nel  porto  Ostiense  i navali  dovevano 
essere  situati  nella  parte  op]>osta  alla  fossa  del  Tevere,  ove 
stavano  verso  settentrione  come  prescrisse  Vitruvio;  e così 
nel  porto  di  Centocelle  si  conoscono  essere  stati  situati  dalla 
stessa  parte  (23),  e vennero  questi  specialmente  indicati  da 

(25)  Acf  posuiise  salis  /axo  navalia  /lorlu. 

Ne  vaga  nel  tutae  i’entHel  aura  rates. 

[ButU.  Iter.  lÀb.  l.  v.  245.) 
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Rutilio  nel  suo  itinerario.  Tutto  nel  d’intorno  del  porto 
Ostiense  di  Trajano  rimangono  rovine  di  vastissime  fab- 
briche, che  doveano  essere  destinate  ad  uso  di  granari  , o 
magazzeni  per  altre  merci  che  si  trasportavano  dalle  navi; 
e queste  si  conoscono  essere  state  costrutte  in  tanti  ambienti 
lunghi  e doppii  con  volte  dì  tutto  sesto  sopra,  e con  strut- 
tura di  solida  opera  cementìzia  esteriormente  rivestita  colla 
laterizia  mista  colla  reticolare.  Vicino  ai  porti  dovevano 
essere  quei  fori  per  il  commercio  che  ivi  si  faceva,  e si  di- 
cevano emporii,  emporia,  e doveano  essere  questi  pure  cir- 
condati con  grandi  fabbriche  per  oso  di  magazzeni  o por- 
tici d'intcrtenimento  per  i commercianti.  Secondo  Vìtruvio 
questi  emporii  doveano  avere  l’adito  dai  portici  che  stavano 
evidentemente  intorno  ai  porti,  quindi  solo  a poca  distanza 
dai  medesimi  venivano  ad  essere  situati.  Nulla  poi  si  può 
stabilire  intorno  la  loro  precisa  architettura,  perchè  nessun 
esempio  ci  rimane  degli  antichi  : ma  convien  credere  che 
fossero  in  simil  modo  architettati  degli  altri  fori  comuni  con 
portici  e botteghe  nel  d’ intorno. 

Questo  è quanto  sì  può  osservare  di  più  importante 
intorno  la  struttura  dei  porti  edificati  dagli  antichi  Romani 
tanto  con  struttura  adattata  alle  località  idonee,  quanto  con 
architettura  regolare.  Tutte  le  altre  circostanze  che  ven- 
gono dedotte  dagli  antichi  scrittori  sul  medesimo  argomento 
benché  pure  poche  sieno , rìsguardono  cose  estranee  al  no- 
stro scopo  (24). 


(24)  Pochi  sono  gli  scrittori  moderni  che  particolarmente  scrissero  intor- 
no la  struttura  dei  porti  degli  antichi  Romani  in  generale,  mentre  diverse 
descrizioni  si  hanno  su  alcun  porlo  io  particolare.  Il  De  Tazio  è quello  che  nei 
suoi  diflerenli  opuscoli  supplì  piò  di  ogni  altro  ad  una  tal  deficenza. 
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CAPITOLO  XI. 

ACQUEDOTTI,  PONTI  E VIE 

13i  seguito  alle  opere  ediBcate  entro  le  acque  del  mare  , 
crediamo  opportuno  di  descrivere  quelle  risguardanli  la 
condotta  delle  acque  dolci  e la  struttura  dei  ponti,  e delle 
vie,  benché  Vitriivio  ne  riferisse  alcuni  precetti  su  di  que- 
ste opere  dopo  di  aver  parlato  delle  fabbriche  dei  privati; 
imperocché  oltre  di  essere  le  medesime  in  certo  modo  col- 
legate  con  le  anzidette,  costituivano  poi  una  classe  di  opere 
pubbliche,  nelle  quali  i Romani  si  erano  resi  superiori  a 
quanto  avevano  fatto  le  altre  nazioni;  onde  é che  abbiamo 
creduto  conveniente  di  antiporle  alle  fabbriche  dei  privati 
che  nel  seguito  descriveremo,  e di  non  seguire  in  questa 
parte  l’ordine  stabilito  nei  precetti  Vitruviani.  Strabono 
a tale  riguardo  faceva  conoscere  che  se  i Greci  avevano  ac- 
quistata fama  nell’avere  felicemente  fondate  le  loro  città, 
perché  essi  guardarono  alla  bellezza,  alla  fortezza,  ai  porti, 
ed  alla  fertilità  dei  paesi,  i Romani  invece  avevano  prov- 
veduto principalmente  a quelle  cose  che  erano  state  dai 
Greci  negligentate,  come  erano  le  vie  lastricate,  gli  acque- 
dotti, e le  cloache  per  trasmettere  nel  Tevere  le  immon- 
dezze della  città.  Quindi  osservava  che  i Romani  fecero  vie 
nelle  altre  regioni  del  loro  impero,  spianando  colli  ed  em- 
piendo cavità,  affinché  i carri  potessero  trasmettere  nelle 
provincie  quanto  veniva  recato  per  mare  sopra  le  navi  nei 
porti;  e costrussero  al  di  sotto  delle  vie  siffatti  canali  che 
potevano  alcune  volte  servire  di  passaggio  sino  a carri  ca- 
richi di  lieno.  £ tanta  era  l’acqua  portata  in  Roma  dagli 
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acquedotti,  che  essa  scorreva  per  la  città  e per  i canali  sot- 
terranei a guisa  di  fiume  (1).  Precisamente  intorno  a que- 
ste grandi  opere  dei  Romani  indicate  da  Strabono  s*  inter- 
terremo  in  questo  Capitolo,  cominciando  dagli  acquedotti 
e successivamente  passando  da  questi  alle  fontane,  ai  nin- 
fei, alle  naumachie,  alle  conserve  di  acqua,  alle  cloache, 
agli  emissari,  alle  vie,  ed  ai  ponti  di  varia  specie. 

ACQUEDOTTI.  Gli  acquedotti  eretti  nelle  provincie 
erano  veri  monumenti  della  grandezza  del  romano  impero, 
come  bene  osservava  Frontino:  ma  in  Roma  più  che  in  qua- 
lunque altro  paese  erano  state  costrutte  grandissime  simili 
opere,  in  modo  che  Plinio  indicava,  che  se  al  suo  tempo 
alcuno  avesse  considerata  con  diligenza  l’abbondanza  delle 
acque  che  in  pubblico,  per  uso  dei  bagni,  delle  piscine, 
delle  case,  degli  euripi,  degli  orti,  dei  luoghi  suburbani, 
delie  ville,  e dello  spazio  che  circondava  la  città,  per  es- 
servi stati  fabbricati  archi  ove  abbisognavano , traforati 
monti,  ed  adequate  le  valli,  si  sarebbe  convinto  che  nulla 
vi  era  più  degno  da  ammirarsi  in  tutto  il  mondo  (2).  Fron- 


(1)  TavTfli  [*iv  oOv  TVt  rà  lOrv^^l^ra  tq  ftpo- 

viSfdrav  ot  *P«i>|Aato<  xai  rà  Ix  rfn  Trpovoletc.  Tmv  yàp  *£)Xnvarv  np2  ràc  xrlffttc 
piXcffTK  tm/jivat  J^àvTwv,  òri  xaXXouc  Ì9ro;i^à^oyTo.  xal  ipv^vònjrx  xeU 

wi  9VT0I  rpeuvo99av  in  wXiyvpc^av  Ixclvoi,  orp^iAJC  óJwv. 

xeci  uJdrruv  xai  ùirovó^uv  rwv  ^uvajjiveuv  cxxXv^iiy  rà  XvpifMtra  xM  ttóXiak 

tU  Ti^piv.  *Eo^rpa)9oiy  «fi  xeii  ràc  xotrà  r^v  rrpoa3ivrec  Jxxotóc  ti 

xai  Ì7)^9«CxocXà^wv«  óSirrt  ràc  àpfAOt^^se  ^é;irc933i  rrep5^{R>v  ^prta<  oÌ 
ouvvófiM  Xì3m  xaroxa^^^ivrif  ó^ou;  à|ià^«tC  X^^  itopturàc,  tviac  èotù- 
XtXeiiTx^i.  T»9ovtov  i*  Ì7r2  rd  it^otyuyitAOv  v^wp  ^là  rwv  u^paYuyiUtv , worc  frorac- 
|ioù(  ^tà  tq;  NÒXfcoc  xoii  rùv  u/rovòuRiv  piiy.  (Strah*  Lih  V,  c.  3.) 

(2)  Quod  si  quii  diligentius  aestimaverit  aquarum  abundantiam  in 
puhiicOy  bafineis  piscinisy  domibus^  euripiSy  hortis<f  suburbanis  , vilìis^  spa- 
tioqae  advtnienUt  exstruclos  arcus^  montes  perjosws^  convalUs  aequatas 
faiebitur  nichil  magis  mirxutdum  fuiste  in  iota  orbe  ierrarum.  {Ptin.  fftst* 

Noi.  Uh.  XXXri.  c.  24.) 
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tino  ci  ha  trasmesse  più  notizie  intorno  agli  acquedotti  co- 
strutti dai  Romani , di  quante  se  ne  rinvengano  negli  scritti  di 
Vitruvio;  perchè  egli  ne  resse  la  sopraintendenza  in  qualità 
di  curatore  sotto  Nerva  Augusto,  allorché  si  erano  edificate 
in  Roma  le  più  grandi  opere  di  tal  genere;  ed  osservava 
che  tante  e si  necessarie  moli,  fatte  per  la  condotta  delle 
acque,  non  erano  a paragonarsi  colle  piramidi  superflue  e 
le  tante  inutili  opere , che  erano  stale  con  si  gran  fama  ce- 
lebrate dai  Greci  (3).  Quindi  da  lui  sappiamo  le  epoche  pre- 
cise, e con  quali  opere  furono  portate  in  Roma  le  acque 
Appia,  Aniene  vecchio,  Marcia,  Tepula,  Giulia,  Vergine, 
Alsietina  ossia  Augusta,  Claudia  ed  Aniene  nuovo,  le  ri- 
spettive qualità  di  acqua  che  ciascun  acquedotto  portava 
in  Roma,  le  altezze  a cui  variatamente  erano  innalzate  le 
acque  stesse  al  loro  sbocco,  il  modo  di  misurare  le  acque, 
e di  eseguirne  la  distribuzione,  gli  obblighi  dei  curatori 
di  esse,  ed  i nomi  di  tutti  quei  che  ebbero  tale  impiego 
onorevole  prima  di  lui,  le  leggi  principali  che  erano  state 
promulgate  sul  buon  ordine  di  tali  opere,  ed  altre  simili 
notizie  che  risguardavano  particolarmente  gli  acquedotti  di 
Roma  di  cui  egli  ne  aveva  la  cura.  Vitruvio  in  vece  scrisse 
nozioni  sulle  medesime  opere  in  generale;  laonde  si  alle 
cose  riferite  dall’uno  si  dall’altro  ci  atterremo  per  stabilire 
il  modo  con  cui  più  comunemente  si  valsero  i Romani 
nell’escguire  la  condotta  delle  acque.  Primieramente  sulle 
cose  che  risguardano  siflatti  lavori  in  generale  e poscia  sulle 

(3)  Tot  aquarum  lam  multis  necessaris  molihus  pyramides,  vedelicet 
olioias  comparet,  aut  celerà  inerlia.  sed  fama  celebrata  opera  Graecorum. 
{Front.  Com.  TU,  XVI.')  Benché  il  fabbriolo  con  cui  ciano  formale  le  ao- 
atruzioni  degli  acquedotti,  non  fosse  per  magnificenza  da  paragonarsi,  con  la 
designate  moli  di  Semplice  fasto,  pure  lo  sorpassava  per  la  grandezza  del- 
l’estensiona. 
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parziali  pratiche  c interterremo  in  questi  ragionamenti . 
E prima  ancora  di  ciò  imprendere  è d’uopo  osservare  che 
gli  artisti  particolarmente  impiegati  nella  direzione  della 
condotta  delle  acque,  erano  denominati  acquilegi,  aquile- 
ges,  ovvero  anche  architetti,  come  in  particolare  si  dimo- 
stra da  Plinio  il  giovane  nel  chiedere  a Trajano  alcuno  di 
siffatti  artisti  per  compire  l’acquedotto  di  Nicomedia  rilro* 
vato  da  lui  male  eseguito  ed  imperfetto. 

Intorno  al  modo,  che  si  doveva  tenere  nella  ricerca 
delle  acque,  osservava  Vitruvio  che  si  avevano  queste  facil- 
mente dai  fonti  aperti  e Quenti;  ma  se  non  fluivano  si  do- 
vevano cercare  sotterra,  e raccogliere  le  sorgenti  con  espe- 
rienza. Proponeva  egli  a questo  riguardo  che  alcuno  si  fosse 
disteso  colla  bocca  verso  terra  prima  del  nascer  del  sole 
in  quei  luoghi  in  cui  si  voleva  cercare  l’acqua,  e stando 
fermo  col  mento,  girasse  l’occhio  intorno  a quelle  regioni  ; 
ed  ove  si  fossero  vedute  esalazioni  di  vapori , era  segno  che 
quel  luogo  non  poteva  essere  asciutto  (4).  Quindi  prescri- 
veva Vitruvio  che  da  coloro  i quali  cercavano  l’acqua  si 
dovesse  primieramente  considerare  di  qual  genere  erano  i 
luoghi  ove  stavano  le  sorgenti,  ed  osservava  egli  che  nella 
creta  era  tenue,  esile  e poco  fonda  l’acqua,  c non  di  otti- 
mo sapore.  Cosi  nel  sabbione  sciolto  era  piire  tenue,  ma  se 


(4)  y'tiruv»  Lib»  Vili*  c.  1.  Anche  più  accuratainente  Palladio  riferiva 
la  ste.«sa  circostauia,  (De  Re  Rustie,  Lib.  IX,  c,  8.)  e cosi  Plinio  (Disi.  Nat, 
Uh.  XXXI  c,  27.)  e nel  Compendio  di  architettura  al  Gap.  3:  ma  poche  espe* 
rienze  si  sono  fatte  per  comprovare  la  sussistenza  di  un  tale  segno.  È certo 
per»  che  dove  si  vedono  esalazioni  di  vapori  son  questi  sicuri  indizj  di  umi« 
dilà.  Vi  sono  poi  alcuni  ^ i quali  hanno  evidenti  segni  della  sussistenza  del* 
l'acqua  sotterra  nascosta,  ed  anche  della  sua  corrente  , tenendo  nelle  mani 
strettamente  un  inforcatura  di  frasca , della  di  cui  proprietà  non  se  ne  sa 
rendere  ragione* 
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si  ritrovava  in  luoghi  inferiori,  era  fangosa , c poco  soave. 
Nella  terra  nera  si  trovavano  solo  sudori  e piccole  goccio, 
le  quali,  essendo  raccolte  nell’  inverno  in  luoghi  densi  e 
solidi,  acquistavano  ottimo  sapore.  Nella  breccia  si  trova- 
vano vene  mediocri  cd  incerte,  le  quali  perù  erano  di  egregia 
soavità.  Cosi  nel  sabbione  maschio,  nell’arena,  e nel  car- 
boncolo  vi  erano  vene  più  certe  e stabili,  ed  anche  di  buon 
sapore.  Nel  sasso  rosso  copiose  e buone  acque  si  rinveni- 
vano, se  perù  non  si  disperdevano  sotto  le  radici  dei  monti; 
e nei  sassi  silici  copiose  cd  affluenti  acque  vi  erano,  e sem- 
pre fresche  e salubri  ; nei  fonti  campestri , salse  , pesanti , 
tepide  e cattive;  eccellenti  quelle  che  dai  monti,  sco- 
lando sotterra,  sorgevano  nel  mezzo  dei  campi,  le  quali 
quando  erano  coperte  dall’ombre  degli  alberi  avevano  la 
stessa  soavità  di  quelle  dei  fonti  derivali  dai  monti.  Quindi 
Vitruvio  alcune  altre  esperienze  designava  che  si  avevano 
a fare  per  conoscere  la  qualità  dell’acqua  , le  quali  es- 
sendo più  proprie  alla  fìsica  che  all’  arte  di  cui  ci  siamo 
accinti  a dimostrarne  i precetti  e le  pratiche,  tralasceremo 
di  riferirle  (.')). 

Passando  a considerare  ciù  che  più  risguarda  il  nostro 
scopo,  osserveremo  collo  stesso  Vitruvio,  che  allorquando 
si  erano  fatte  tutte  le  esperienze  per  conoscere  i luoghi  in 
cui  potevano  scaturire  delle  acque  di  buona  qualità,  si 
doveva  ivi  scavare  un  pozzo,  e trovata  la  sorgente  aggiun- 
gerne altre  nel  d’intorno,  e per  vie  sotterranee  condurle  tutte 
ad  un  medesimo  luogo.  Tali  sorgenti  si  dovevano  segnata- 


(5)  Olire  VitniTÌo  nel  luogo  dialo,  Plioio  pure,  nel  libro  XXXI,  Pal- 
ladio, nel  libro  IX,  e l’Anonimo  nel  Compendio  di  architetlura  cap.  V,  riferi- 
rono diverse  cose  intorno  alle  differenti  qualità  delle  acque  ed  ai  loro  allac- 
ciamenti. 
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mente  ricercare  nei  monti,  e nei  paesi  settentrionali  ; giao 
che  ivi  si  sarebbero  trovate  acque  più  che  altrove  piacevoli, 
salutari  e copiose;  perche  non  erano  esposte  al  corso  del 
sole,  e perchè  vi  stavano  frequenti  alberi  o selve,  ed  i monti 
stessi  impedivano  colle  proprie  ombre  che  i raggi  del  sole 
non  giungessero  direttamente  a terra,  c non  potessero  asciut- 
tare gli  umori.  Inoltre  osservava  egli  che  ncgrintervalli  dei 
monti  si  raccoglievano  le  pioggie  : e per  la  densità  delle 
selve  le  nevi  daH’ombre  delle  piante  e dei  monti  si  man- 
tenevano, finche  liquefatte,  scolando  per  le  vene  della  terra, 
giungevano  sino  alle  più  profondi  radici  dei  monti,  dalle 
quali  poscia  proiluentì  sgorgavano  nelle  fonti.  Mentre  nei 
luoghi  campestri  non  si  potevano  avere  sorgenti  che  fossero 
salubri  ; perche  la  forza  del  sole , per  non  esservi  riparo 
atto  a produrre  ombra  , fervendo  , attraeva  e rapiva  dalle 
pianure  dei  campi  l’umore.  Se  talora  ivi  si  vedevano  ac- 
que scoperte,  l’aere  rimuovendo  da  esse  le  parti  più  lievi, 
più  tenui,  c di  più  pura  salubrità,  le  dissipava  nel  cielo, 
e rimanevano  solo  le  più  pesanti  ed  ingrate  nei  fonti 
campestri  (G). 


(6)  Cum  haec  ita  erunt  perUntata,  et  quae  supra  scripla  sani  signe 
inventa,  tum  deprimendus  est  piiteus  in  eo  loco,  et  si  caput  erit  aqiiae  in- 
venliim,  plures  sunt  circa  fodiendi,  et  per  specus  in  unum  locum  omnes 
conducendi,  Haec  aulem  morirne  in  montilas  et  regionibus  septentrionali- 
bus  siinl  giiaerenda,  eo  quod  in  bis  et  suaviora,  et  salubriosa,et  copiosiora 
iiweiiiiialiir:  aversi  enim  sunt  sotis  cursui,  et  in  bis  locis  primum  crebrae 
siili!  aibores  et  si/vosae,  ipsique  montet  suas  habent  umbras  obstanles,  et 
rada  sotis  non  direni  perveniiint  ad  lerram,  nec  possiint  biimores  exsu- 
I gere.  Inlen'nt/a  quoque  montium  mor  irne  recipiunt  imbres,  et  propter  sil- 
varum  crebitatem,  nives  ab  umbris  arborum  et  montium  ibi  diutut  conser- 
vantur:  deinde  liquatae  per  terrae  venas percolanlur,  et  ita  perveniunt  ad 
in/imas  montium  radices,ex  quibus  projluentes  fontium  erumpunt  ructus. 
Campestribus  aulem  locis  e contrario  non  possimi  haberi  copine,  quae  elei 


Digilized  by  Google 


CAP.  XI-  ACQUEDOTTI.  PONTI  E VIE  879 
Imprendendo  ad  esaminare  i precetti  Vitruviani  sul* 
Tallacciatura  delle  principali  acque  condotte  dai  Romani, 
osserveremo  che  l’Appia,  secondo  Frontino,  si  raccoglieva 
tra  il  settimo  c l’ottavo  miglio  a sinistra  della  via  Prene- 
stina,  ove  solo  bassi  monti  erano,  c perciò  doveva  avere  un 
lungo  corso  sotterra.  L’acqua  detta  dell’Àniene  vecchio  era 
allacciata  venti  miglia  al  di  sopra  di  Tivoli , ove  tuttora 
molte  acque  provenienti  dai  vicini  monti  fluiscono  e si  sca- 
ricano nel  fiume  di  tal  nome.  La  Marcia  sgorgava  vicino 
alla  via  Valeria  al  trentesimo  sesto  miglio,  in  un  diverti- 
colo a destra  partendo  da  Roma,  per  tre  mila  passi  e lungo 
la  via  Sublacense  al  trentesimo  sesto  miglio  a sinistra 
per  passi  duecento,  ove  pure  tuttora  scaturiscono  acque  in 
grande  copia  dai  vicini  alti  colli.  La  Tcpula  aveva  le  sue 
sorgenti  al  decimo  miglio  della  via  Latina  in  un  diverticolo 
a sinistra  per  due  mila  passi  distante,  come  bene  ancora  si 
conosce.  La  Giulia  era  allacciata  al  duodecimo  miglio  della 
stessa  via  Latina  in  un  diverticolo  a destra  per  la  distanza 
di  due  mila  passi,  ed  ivi  ancora  sgorgano  copiose  e buone 
acque.  L’acqua  Vergine  venne  allacciata  all’ottavo  miglio 
della  via  Collatina,  come  tuttora  si  conserva,  e si  apprezza  la 
sua  bontà,  come  egualmente  buone  erano  le  acque  suddette; 
poichètutte  avevano  le  loro  sorgenti  condotte  da  nascoste  vie 
sotterranee  e provenienti  da  alti  monti.  L’acqua  Alsletina, 
che  dicevasi  Augusta,  servendo  quasi  solo  per  alimentare 
la  naumachia,  era  poco  salubre,  e si  deduceva  dal  lago 

sint,  non  potsunt  hahare  salubri/atem,  quod  solit  vthement  impetut,  propter 
nuUam  obstantiam,  umbrarum  cripti  exbaiiriendo  fervens  et  planilie  cam- 
porum  humorem:  et  li  quae  ibi  lunt  aquae  apparente!,  ex  hit,  quod  est 
levissimum  tenuissimumque,  et  tubuli  salubritate  aér  avocans  diisipal  in 
impelum  eoeli,  quaeque  gravilsintae  duraeque  et  insuaves  tuni  parici,  hae 
in  fontibu!  campeilribut  relinquuntur.  {f^itruv.  Uh.  VHl.  c,  1.) 
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d!  simil  nome  al  dccimosettimo  miglio  della  via  Claudia. 
Parimenti  di  non  buona  qualità  era  I' acqua  dell  Aniene 
nuovo,  perchè  si  traeva  dal  fiume  Aniene  al  quarantadue* 
simo  miglio  della  via  Sublacense.  Mentre  l’acqua  Claudia, 
venendo  allacciata  da  sorgenti  coperte  al  trentaduesimo 
miglio  della  stessa  via,  era  di  bontà  eguale  alle  sovraindi- 
cate.  Onde  esibire  una  idea  del  modo  con  cui  erano  allac- 
ciate le  dette  acque  offriamo  nella  Tav.  CLXIIl  delineata  la 
disposizione  dei  bottini,  in  cui  si  trova  essere  tuttora  riunita 
l’acqua  Vergine.  Intorno  a queste  opere  nessuna  regola  deter- 
minata si  può  stabilire  ; poiché  variavano  a seconda  della 
locai  ita  c del  modo  con  cui  sgorgavano  le  acque  dalie  vene 
della  terra.  Ciascuna  sorgente  veniva  rinchiusa  in  un  bottino 
di  muro  e coperto  con  volta;  c poscia  con  tanti  bracci  di 
condotti  erano  le  acque  portate  tutte  ad  unirsi  in  una  sola 
botte,  dalla  quale  aveva  principio  l’acquedotto  costrutto  nel 
modo  che  nel  seguito  descriveremo.  Le  stesse  opere  di  allac- 
ciatura erano  fatte  con  buona  struttura  muraria,  e stabilite 
internamente  con  l’opera  signina,  affinchè  non  avessero 
potuto  trapassare  le  acque.  Non  dovevano  le  acque  ristrette 
in  tali  botte  salire  ad  un  livello  troppo  alto;  poiché  avreb- 
bero trovato  esito  altrove,  quando  vi  fossero  stati  nelle 
vicinanze  luoghi  più  bassi,  come  comunemente  suol  acca- 
dere; laonde  tutta  la  cura  doveva  consistere  nel  conoscere 
a quale  elevazione,  senza  che  ne  fosse  derivata  dispersione, 
potevano  essere  portate  le  acque  sorgive,  c nello  stabilire 
muri  di  riparo  ove  potevano  evadersi  le  acque  allacciate. 

La  condotta  delle  acque  si  faceva  dagli  antichi,  secon- 
do Vitriivio,  in  tre  generi;  con  rivi  per  canali  di  struttura, 
rii'is  per  cnnales  slructiles,  o con  tubi  di  piombo,  aut  fl- 
stulis  plumbeis,  oppure  con  tubi  di  terra  cotta,  seu  tubulis 
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fictilibus  (7).  Palladio  aggiunse  un  quarto  genere,  quale 
era  quello  formato  con  canali  di  legno,  canalibui  ligneis; 
ed  in  vece  dei  rivi  struttili  impiegati  nel  primo  genere,  li 
disse  forma  structìli  (8).  Ciascuno  dei  medesimi  differenti 
metodi  di  condurre  le  acque  esamineremo  distintamente 
tanto  per  riguardo  ai  precetti , che  su  di  essi  furono  sta- 
biliti dagli  scrittori,  quanto  per  le  pratiche  tenute  dagli 
antichi  in  simili  opere. 

Se  la  condotta  delle  acque  si  faceva  secondo  Vitruvio 
col  primo  genere,  cioè  con  canali,  la  struttura  doveva  farsi 
solidissima  , ed  al  letto  del  rivo  si  dava  un  declivo  non 
minore  di  un  mezzo  piede  in  cento  di  lunghezza  ; e se  la 
pendenza  era  maggiore , più  facile  diveniva  il  corso  delle 
acque.  .Se  gli  spazj  intermedi  erano  avvallati,  si  dovevano 
sostenere  le  acque  con  costruzioni,  le  quali  era  necessario  di 
cuoprirle  con  volte,  affinchè  il  sole  in  alcun  modo  l’acqua 
non  toccasse.  Allorché  era  stata  portata  l’acqua  sino  alle 
mura,  si  doveva  fare  un  castello,  castellum,  e congiunto  al 
castello  un  triplice  immissario,  immissarium,  per  riceverne 
l’acqua  stessa.  Si  situavano  poi  in  detto  castello  tre  tubi , 
fistulae,  egualmente  divisi  tra  i ricettacoli  congiunti,  in 
modo  che  l’acqua  se  abbondava  in  quello  di  mezzo  potesse 
traboccare  dai  due  ricettacoli  estremi  ; così  in  quello  di 
mezzo  si  ponevano  i tubi  per  tutti  i laghi , /rtc«5,  ed  i get- 
titi , salientes,  nell’altro  per  i bagni,  perchè  pagavasi  ogni 
anno  il  popolare  tributo,  e nel  terzo  per  le  case  private. 

(7)  Ductus  autem  aquae fiant  ^eneribua  trihas'.  rivis  per  canales  i/ni- 
ctiìes^ant  fistutis  ptumbeis^  seu  tabuli tfictilibus.  (Vitruv,  Lib,  Vili»  r.  7.) 

(8)  Cum.  vero  ducefida  est  aqua^  ducitur  aut  forma  structili^  aut  pìum^ 
beis  fistulìs^  aut  canatibus  ligneis^  aut  fictilibus  tubis*  {Palladio  De  He  /fii- 
stic.  ì.ib,  IX,  c.  11.)  L«  slease  parolesi  rinvengono  in  circa  replicate  nel  ben 
noto  Compendio  di  architettura  al  cap.  VI. 
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Il  motivo  per  cui  Vitruvio  avea  stabilita  una  tale  divisione, 
era  perchè  coi  tributi,  che  si  pagavano  ai  ricevitori  pubblici 
da  coloro  che  privatamente  prendevano  l’acqua  per  le  case, 
si  dovevano  mantenere  gli  acquedotti;  cosi  tali  acque  non 
si  potevano  mai  deviare  allorché  erano  nei  detti  tre  capi  i 
proprii  tubi.  Allorquando  poi  tra  la  città  ed  il  capo  della 
fonte , vi  erano  monti  intermedii , si  doveva  scavare  uno 
speco,  specus,  sotterraneo,  e livellarlo  colla  pendenza so> 
vraindicata.  Se  si  trovava  il  tufo  o il  sasso,  nel  medesimo 
materiale  si  doveva  scavare  lo  speco;  ma  se  il  suolo  era 
terreo  o arenoso,  allora  era  di  necessità  costruire  lo  speco 
con  pareti  e volta.  1 pozzi  poi  si  dovevano  fare  in  modo 
che  si  trovassero  alla  distanza  di  due  acti  (9). 

Di  questo  primo  genere  di  acquedotti  ne  abbiamo 
tanti  e si  grandi  csempj  che  ci  fanno  conoscere  pienamen- 
te tutte  le  pratiche  tenute  dagli  antichi  in  simili  opere. 

(9)  Si  canafihiiSy  ut  structura Jiat  (juam  quam  solidissima^  solumque 
rivi  libramenta  haheal  fastigata^ne  minns  in  centenos  pedes  senUpede  et  si 
erit  fasiigiitm  magnum,Jacilior  crii  decursus  aquae*  Sin  autem  intervalla 
erunt  lacunosa  substructionibus  erit  succurendum\  eaeque  strueturae  con^ 
Jbrnicentury  ut  minime  sol  aqitam  tangat,  Cumque  venerii  ad  moenia^  ejfi^ 
ciatur  castellumy  et  castello  coniunctum  ad  recipiendam  aquam  triplex 
immissarium'.  collocenturque  in  castello  ires/ìstulae  aequaliier  divisae  intra 
receptacida  coniunctay  uti  cum  abundaverit  ab  extremis  in  medium  reca” 
ptaculum  rediindet*  Ita  in  medio  ponenfur  fistulae  inomnes  lacus  et  salica' 
tes'.  ex  altero  in  balneas^  prò  quihus  vectigal  quotannis  popolo  praeslent: 
ex  tertio  in  domos  privtUas*  Ilaec  autem  quare  divisa  constituerirn  ^ hae 
sunt  caasaey  ne  desit  in  piiblico-,  non  enim  fìoterunt  avertere^  cum  babuerint 
a capitibus  proprias  ductiones , uti  qui  privatim  ducent  id  domosy  vecti- 
galibus  tueantur  per  publicanos  aquarum  ductus»  Sin  autem  medii  montes 
erunt  inter  moenia^  et  caput  fontis^  sic  erit  faciendumy  uti  spectis fodiantur 
sub  terray  librenturque  ad  Jastigiumy  quod  sopra  scriptum  esty  et  si  tophus 
erit  aut  saxum  in  suo  solo  canalts  excidatur:  sin  autem  terrenum^  aut  are- 
nosum  erit  solumy  parietes  cum  camera  in  specu  struantury  et  ita  perdura- 
tur,  Puteique  ita  sint farti  uti  inter  duos  sint  actus,  {^ì'itruv,  Lib»  Vili,  c.  7. 
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Per  ciò  che  risguarda  la  solidità  della  loro  struttura  abba- 
stanza viene  dimostrato,  di  non  essere  stata  in  alcun  modo 
trascurata  , dalla  sussitcnza  dei  medesimi  monumenti  che 
si  vedono  tutti  edificati  con  validissima  costruzione  , come 
nel  seguito  meglio  si  farà  conoscere.  A riguardo  poi  del  de- 
clivo che  dovevano  avere  i medesimi  acquedotti,  osservere- 
mo che  Palladio,  secondo  quanto  sì  deduce  dalla  comune 
lezione  , lo  stabiliva  anche  maggiore  del  mezzo  piede  per 
ogni  cento,  come  venne  prescritto  da  Vitruvio;  poiché  si 
dice  essere  portata  ad  un  piede  e mezzo  per  ogni  sessanta, 
ovvero  per  ogni  cento  piedi  di  estensione.  Ma  se  invece  di 
sesquipedem  si  leggesse  negli  scritti  del  Palladio  semipe- 
dem,  come  è di  alcuni  opinione  e come  si  legge  nel  ben 
cognito  compendio  di  architettura,  si  troverebbe  concor- 
dare una  tale  prescrizione  con  quanto  venne  da  Vitruvio 
stabilito  (10).  Da  Plinio  invece  solo  la  quarta  parte  di  un 
oncia,  ossia  la  quaran  tottesi  ma  parte  di  un  piede,  per  ogni 
cento  piedi  di  estensione  si  rinviene  stabilito  il  declivo 
dei  canali  (11).  A maggiore  varietà  si  trovano  essere  pra- 
ticati i declivi  negli  acquedotti  che  ci  rimangono  degli 
antichi.  Però  Frontino  rendeva  ragione  di  una  tale  va- 
rietà nell’osservare  che  ognuna  delle  acque,  che  erano  state 
portate  in  Roma,  avevano  un  livello  differente;  alcune  da 


(10)  Si  per  planum  venie! ^ inler  centenoi  et  sexagenos  pedes  tensim 
reclinetur  structura  in  sesquipedem,  (ovvero  temipedem)  ul  vim  possi!  ha- 
bere  currendi.  (Pali.  De  Re  Rasi.  Ltb.  IX.  c.  11.)  Cosi  nel  Compendio  eli 
Archiletlura  al  cap.  VI  si  legge.  Si  planus  locus  /aeri!.,  infra  caput  aquae 
sirudara  collocenlur;  et  si  longior  planitia fuerit,pede  semis  inler  centenos 
vel  sexagenos  pedei  structura  submillalury  ut  animala  aqua  non  pigro  im- 
pela decurrat. 

(11)  lÀbramentum  aquae  in  centenos  pedes  sicili  ci  minimum  erit.  {Plin. 
Hist.  fiat.  Lib.  XXXI.  c.  31.) 


Digitized  by  Google 


»84  ARCHITETTCHA  ROMANA-  PARTE  II. 

luoghi  più  elevati  erano  derivate,  ed  altre  non  potevano  al- 
zarsi in  luoghi  più  eminenti;  perciò  ove  erano  colli,  furono 
mantenute  in  alto  colle  sostruzioni  per  espegnerc  gl’incen- 
dii  che  di  frequente  accadevano.  Cinque  delle  dette  acque 
erano  portate  ad  un  livello  tanto  elevato  da  poterle  distri- 
buire in  ogni  parte  della  citta , ma  con  maggiore  o minor 
velocita.  Altissima  era  l’acqua  dell’ Anione  nuovo,  di  seguito 
veniva  l'acqua  Claudia,  in  terzo  luogo  la  Giulia, ed  in  quarto 
la  Tcpula.  Quindi  succedeva  l’acqua  Marcia,  la  quale  alla 
sua  sorgente  si  trovava  allo  stesso  livello  della  Claudia:  ma 
gli  antichi  l'avevano  condotta  con  più  basso  livello,  o per- 
che l’arte  del  livellare  non  era  stata  ancora  bene  sistemata, 
oppure  perche  espressamente  usavano  di  nascondere  sotterra 
le  acque,  acciocché  non  riuscisse  cosi  agevole  al  nemico  l’in- 
tcrcettarlc,  mentre  ancora  erano  frequenti  le  guerre  che  si 
facevano  contro  gl'italiani.  Tuttavia  allorquando  in  alcuni 
luoghi  gli  acquedotti  eransi  rovinati  per  antichità,  abban- 
donando il  giro  sotterraneo  , si  fecero  transitare  le  acque 
sopra  sostruzioni  ed  arenazioni  (12).  In  seguito  di  queste 
notizie  difficile  si  rende  il  poter  determinare  dai  monu- 
menti il  declivo  che  avevano  gli  acquedotti;  ed  infatti  tutte 
quelle  acque  che  si  traevano  dai  luoghi  posti  lungo  la  via 
Sublacense,  come  erano  la  Marcia  , Claudia  ed  Aniene  nuo* 
vo,  ed  anche  quelle  allacciate  lungo  la  via  Latina  , come 
erano  la  Giulia  e Tepida,  per  necessita  dovevano  avere  pen- 
denze grandissime  , ed  anzi  in  alcuni  luoghi  si  conoscono 
essersi  fatte  cadere  quasi  verticalmente  in  pozzi  a tale  og- 
getto scavati  sotterra.  Pure  in  quei  tratti  dì  acquedotti  che 
scorrono  nell'agro  romano  , tanto  sostenuti  da  sostruzìoni 
quanto  incavati  sotterra,  si  trova  una  pendenza  varia;  im- 
perocché in  alcuni  luoghi  corrisponde  incirca  come  uno  a 
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cento  , ed  in  altri  come  uno  a mille  ed  a cinque  mille. 
Laonde  la  maggior  pendenza  avea  termini  indeBnili,  men- 
tre giungeva  persino  ad  esser  quasi  verticale,  la  minore  poi 
delle  sovraindicate  misure  prescritte  era  quella  stabilita  da 
Plinio,  che  si  trova  essere  di  un  piede  per  quattro  mille  ed 
ottocento.  Un  tal  declivo  è più  che  sufficiente  per  dare  un 
regolare  corso  alle  acque  incanalate,  come  viene  compro- 
vato dali’acquedotto  dell’acqua  Vergine  che  tuttora  serve 
alla  cittk  , ed  anche  da  quello  moderno  dell’  acqua  Felice 
che  venne  sostituito  all’Alessandrino  antico.  Un  declivo  re- 
golato su  di  una  media  pendenza  si  trova  praticato  in  quel 
tratto  del  grande  acquedotto  di  Nimes,  che  traversa  la  valle 
di  Gard  ; poiché  ivi  veniva  a corrispondere  in  proporzione 
di  uno  o due  mille  e cinquecento,  ossia  incirca  al  doppio  di 
quanto  prescrisse  Plinio.  Quindi  è cosa  importante  l’osser- 
var6  che  per  diminuire  la  forza  dell’acqua  entro  gli  spe- 
chi, allorquando  la  pendenza  era  grande,  si  solevano  fare 
dagli  antichi  delle  piegature,  e negli  angoli  si  praticavano 
pozzi  tondi , come  si  trovano  eseguiti  in  particolare  in  un 
braccio  deH’acquedotto  dell’Aniene  nuovo  vicino  alla  sua 
sorgente , il  quale  si  offre  delineato  nella  bg.  2 della  Ta- 
vola CLXIII.  Ivi  ancora  la  caduta  dell’acqua  veniva  inter- 
rotta da  frequenti  scalini  come  pure  viene  in  detta  figura 
indicato. 

Le  sostruzioni,  che  si  solevano  fare  per  sorreggere  il 
canale  delle  acque  alla  necessaria  altezza,  allorquando  si 
incontravano  valli  intermedie  nel  corso  dell’acquedotto , 
costituivano  le  più  grandi  opere  che  si  fecero  dai  Romani 
nella  condotta  delle  acque.  Imperocché  ove  gli  avvalla- 
menti dei  suolo  erano  profondi  e dilatati  si  fecero  grandi 
rialzamenti  di  fabbrica  , ed  evidenti  tracce  rimangono  di 
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essi tuttora  che  ci  fanno  conoscere  a quanta  altezza  erano 
state  innalzate  le  dette  sostruz.ioni,  e con  quale  solida  strut* 
tura  vennero  edificate  in  modo  da  poterle  paragonare  con 
le  altre  più  grandi  opere  che  si  fecero  nei  tempi  antichi , 
come  bene  faceva  osservare  Frontino.  Per  evitare  tali  im- 
mense costruzioni,  allorché  i Romani  non  potevano  ancora 
impiegare  grandi  spese  in  slmili  opere  , fecero  girare  gli 
acquedotti  intorno  alle  valli  allungando  cosi  di  molto  il  corso 
dei  medesimi,  e perdendo  anche  una  parte  della  elevazione 
delle  acque  : ma  tali  deviamenti  vennero  di  poi  corretti 
col  mezzo  delle  sostruzioni,  come  bene  ci  fece  conoscere  lo 
stesso  Frontino.  Gli  spechi  incavati  sotterra  erano  di  due 
specie,  gli  uni  formati  con  opera  muraria  , c gli  altri  sca- 
vati entro  il  masso  naturale  quando  si  trovava  di  qualità 
sufficientemente  dura  da  potersi  sostenere  da  se  medesima, 
come  in  particolare  è il  tufo  che  comunemente  si  trova'esi- 
sterc  sotto  il  suolo  della  campagna  romana  , e questa  tal 
qualità  di  materiale  si  ricercava  onde  prevalersene  per  farvi 
passare  i detti  cuniculi  ; mentre  si  evitava  la  pietra  più 
dura,  come  è la  silicea,  la  quale  solo  con  molta  difficoltà  si 
può  tagliare  sotterra;  laonde  accadeva  di  dover  fare  giri 
maggiori,  come  ne  esistono  esempj  diversi  nella  condotta 
delle  acque  di  Roma.  Le  pareti  degli  spechi,  scavati  entro 
il  suddetto  masso  di  buona  qualità,  si  rendevano  atte  a 
contenere  l’acqua  col  rivestirle  con  un  semplice  strato  di 
opera  detta  signina,  ossia  composta  con  calce  e pozzolana 
ben  custodita,  e ristretta  con  diligenza,  come  tuttora  si  co- 
nosce in  diversi  tratti  di  siffatti  acquedotti  che  rimangono 
ben  conservati.  Allorquando  poi  il  luogo,  in  cui  si  scava- 
vano gli  stessi  spechi,  era  di  terra  sciolta,  o altra  materia 
poco  tenace,  si  formavano  le  sponde  e volte  al  di  sopra  con 
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costruzione  muraria, erivestita coU’opcrasignina come  venne 
da  Vitruvio  stabilito  nei  riferiti  suoi  precetti,  e come  pure 
ne  sussistono  diversi  esempj  nei  resti  di  simili  opere  rima* 
stici;  e siffatti  spechi  costituivano  la  prima  specie  sovrain- 
dicata.  Sì  nell'uno  sì  nell’altro  metodo  fossero  fatti  i detti 
accjuedotti  sotterranei,  si  ordinavano  sempre  per  lunghezza 
ed  altezza  in  proporzione  della  quantità  di  acqua  che  dove* 
vano  condurre.  Onde  si  vedono  praticati  dalla  larghezza  di 
tre  sino  a cinque  piedi,  ed  in  altezza  da  sei  a otto  piedi.  Lo 
speco  deU’acqiiedotto,  che  portava  l’acqua  Marcia,  si  trova 
avere  in  diversi  luoghi  le  designate  maggiori  dimensioni, 
mentre  quello  dell’acqua  Giulia  ultimamente  scoperto,  che 
portava  minor  quantità  di  acqua,  aveva  le  suddette  minori 
dimensioni.  Il  fondo  dei  medesimi  spechi  si  trova  comu- 
nemente alquanto  incavato  nel  mezzo,  e la  volta  sopra  di 
tutto  sesto,  come  si  dimostra  nella  lig.  4 della  Tav.  CLXIII, 
ed  anche  soventi  di  sest’acuto , come  erano  fatte  le  primi- 
tive opere  inarcate  dei  Greci,  e come  si  dimostra  nella  fig.  5 
della  stessa  Tavola,  la  qual  fìgura  è tratta  da  un  avanzo  di 
acquedotto  esistente  nell’antico  Tuscolo.  Per  eseguire  simili 
opere  sotterranee,  allorquando  erano  esse  incavate  a molta 
profondità,  e ehe  lunghi  erano  i tratti,  si  praticavano  a 
regolari  distanze  di  circa  due  acti,  ossieno  duecento  qua- 
ranta piedi,  come  venne  da  Vitruvio  prescritto  nei  surriferiti 
precetti,  alcuni  pozzi  tanto  per  comunicarvi  l’aria  nei  cu- 
niculi , quanto  per  estrarre  le  materie  da  essi  ricavate  ; e 
questi  pozzi  venivano  soventi  chiusi  dopo  compito  il  lavoro, 
e precisamente  nei  tempi  più  antichi,  allorché  si  cercava  di 
occultare  il  corso  dei  medesimi  acquedotti.  Siffatti  ptozzi 
però  rare  volte  si  trovano  avere  corrisposto  decisamente  nel 
mezzo  dei  cuniculi  come  sono  disegnati  nella  fig.  6 delia 
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detta  Tavola;  poiché  sarebbero  stati  d'impedimento  al  li- 
bero transito  in  essi:  ma  di  frequente  erano  scavati  al  di 
sopra  di  uno  dei  lati,  e mettevano  negli  spechi  col  mezzo 
di  una  apertura  di  comunicazione  praticata  in  piano  e di- 
sposta nel  modo  che  si  offre  delincato  nella  fìg.  7,  Invece 
di  tali  pozzi  si  trovano  alcune  volte  praticate  scale  tagliate 
nel  masso  che  daU’alto  del  monte  discendevano  nel  basso 
dell’acquedotto  a lato  del  cunicolo,  come  un  bell’esempio 
si  conserva  tuttora  entro  il  monte  Pincio,  ove  transita  l’ac- 
quedotto dell’acqua  Vergine  disegnato  nella  fig.  8,  e come 
si  trova  praticato  in  diversi  luoghi  dell’emissario  del  lago 
Fucino,  che  nel  seguito  osserveremo.  Tutte  queste  opere 
erano  di  struttura  sì  semplice  che  non  hanno  bisogno  di 
essere  dimostrate  con  altre  figure  che  si  potrebbero  trarre 
dai  monumenti;  e ciò  tanto  più,  perche  sono  sempre  in 
vario  modo  formate.  D’altronde  già  se  n’  è dimostrata  la 
loro  forma  nella  fìg.  2 delineata  Tav.  CLXIII  per  indicare 
il  metodo  che  si  soleva  tenere  onde  diminuire  la  forza 
dell’acqua  nelle  grandi  pendenze.  Quindi  importanti  os- 
servazioni si  potrebbero  fare  sui  monumenti  stessi  per  cono- 
scere le  difficoltà  e le  grandi  spese  che  dovette  portare  la 
loro  esecuzione,  se  fosse  facile  il  descriverle  e l’indicarle 
con  disegni:  ma  solo  di  ciò  se  ne  può  convincersi  esami- 
nando esattamente  sul  luogo  le  opere  stesse  e la  natura 
dei  suoli  in  cui  transitavano. 

Più  palese  appariva  la  grandezza  delle  sostruzioni 
con  cui  sostenevano  gli  antichi  la  condotta  delle  acque 
ove  il  suolo  si  trovava  basso  o avvallato.  Le  dette  sostru- 
zioni in  due  specie  distinte  si  possono  considerare,  le  unc 
fatte  con  struttura  continuata,  ch’erano  distinte  propria- 
mente con  la  denominazione  substructiones  da  Frontino. 
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e le  altre  fatte  con  arenazioni  diverse , che  costituivano 
l'opus  arcuatasi  cosi  denominato  in  molti  scritti  degli 
antichi.  Le  anzidette  prime  sostruzioni  presentavano  sol- 
tanto l'aspetto  di  un  muro  continuato  in  linea  orizzontale 
sull’alto  e nel  basso  regolato  a seconda  della  varietà  del 
suolo.  Questo  primo  genere  di  sostrnzioni  variava  solo  nella 
qualità  della  struttura , la  quale  come  nelle  altre  opere 
dei  Romani,  ora  si  trova  fatta  con  pietre  squadrate,  ora 
con  apparecchio  cementizio,  ed  ora  col  laterizio,  e reti- 
colato , come  bastantemente  si  è dimostrato  nel  parlare 
delle  varie  strutture  praticate  nei  muri  delle  altre  fab- 
briche. Questo  stesso  primo  genere  di  soslruzioni  però  solo 
si  poteva  impiegare  in  questi  luoghi  in  cui  non  transita- 
vano nè  vie  nè  corsi  di  acque;  poiché  sarebbero  stati  da 
essi  troncati,  e nè  anche  avrebbero  portata  una  grande  ele- 
vazione, senza  essere  pure  di  grande  dispendio.  Siccome 
rare  erano  quelle  località  in  cui  non  si  rinveniva  alcuna 
delle  dette  circostanze,  cosi  pure  rare  volte  si  trovano  im- 
piegate simili  sostruzioni  dagli  antichi.  Più  frequenti  erano 
le  sostruzioni  fatte  con  archi  ; poiché  queste  mentre  lascia- 
vano libero  il  transito  delle  acque  e delle  vie  lungo  le  valli, 
che  venivano  da  esse  traversate,  erano  anche  di  minor  di- 
spendio e di  maggior  solidità  di  quelle  formate  con  muri 
continuati.  Venivano  le  stesse  sostruzioni  fatte  con  archi 
di  piccolo  diametro  e sostenuti  da  alti  piedritti  disposti  in 
modo  che  lasciavano  aperture  di  proporzioni  molto  ele- 
vate, e ciò  principalmente  allorché  queste  erano  costrutte 
con  l’opera  laterizia.  Quando  poi  una  tale  molta  altezza 
non  era  neppure  sufìicientc  a giungere  al  piano,  su  cui 
si  soleva  sostenere  l’acqua,  si  facevano  altri  archi  sopra  i 
primi  della  stessa  larghezza,  e anche  spesso  ridotti  in  più 
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numero,  col  sovrapporre  piedritti  sopra  gli  archi  inferiori , 
e parimenti  anche  un  terzo  ordine  veniva  aggiunto  allor- 
ché la  livellazione  dell’acquedotto  lo  richiedeva.  Così  si 
giungeva  ad  ottenere  tanta  elevazione  negli  acquedotti , 
che  questi  in  alcuni  luoghi  s’innalzavano  sino  a cento  e 
nove  piedi,  come  fu  praticato  nell’acquedotto  dell’ Anione 
nuovo  • secondo  quanto  venne  da  Frontino  descritto.  Nei 
tempi  anteriori  al  governo  imperiale  si  solevano  però  co- 
munemente siffatte  sostruzioni  formare  con  pietre  squa- 
drate e cuneate  negli  archi,  come  erano  le  altre  comuni 
opere  inarcate  fatte  dai  Romani:  ma  nei  successivi  tempi 
si  fecero  più  soventi  con  struttura  cementizia  ricoperta 
con  la  laterizia,  ed  in  alcune  parti  piane  con  la  retico- 
lare ancora.  Per  dimostrare  sì  l’uno  sì  l’altro  metodo  di 
struttura  osserveremo  gli  esempj  seguenti  delineati  nella 
Tav.  GLXIV.  Il  primo  è tratto  da  una  parte  dell’acque- 
dotto, che  portava  in  Roma  l’acqua  Claudia  e quella  del- 
l’Aniene  nuovo,  c rappresenta  questo  esempio  la  struttura 
fatta  con  archi  di  giusta  proporzione  e costrutti  intera- 
mente con  l’opera  quadrata;  però  sull’alto  vi  esiste  un 
aggiunta  fatta  con  rivestimento  di  opera  laterizia  e reti- 
colata. Il  secondo  è dedotto  dallo  stesso  acquedotto,  ma 
composto  con  arenazioni  assai  più  elevate,  ed  in  origine 
costrutte  coll’opera  quadrata,  e poscia  fortificato  con  pie- 
dritti e sottarchi  di  opera  laterizia.  Questo  esempio  si  è 
prescelto  tra  i tanti  che  si  possono  avere  dai  monumenti 
antichi , onde  con  esso  dimostrare  con  quali  metodi  si 
solevano  rinforzare  gli  acquedotti , allorché  venivano  a 
soffrire  in  alcune  parti.  Il  terzo  esempio  si  è rilevato  dal- 
l’acquedotto che  portava  in  Roma  l’acqua  Alessandrina,  ed 
ofire  una  struttura  interamente  fatta  coll’opera  laterizia. 
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ecl  anche  in  particolare  metodo  di  rinforzare  i piedritti 
con  arenazioni  intermedie,  ove  questi  si  elevavano  a mag- 
gior altezza  nel  trapasso  delle  valli,  come  si  dimostra  nella 
successiva  figura.  Così  con  questi  esempj  si  può  conoscere 
quale  fosse  la  più  comune  struttura  delle  sostruzioni  in- 
arcate, senza  avere  bisogno  d'intrattenersi  nell’esaminare 
altri  monumenti. 

Diverse  particolari  disposizioni  proprie  delle  località 
{urtavano  pure  diverse  particolarità  nella  struttura  delle 
medesime  opere  inarcate,  delle  quali  le  principali  designe- 
remo coi  seguenti  esempj.  Per  trapassare  il  profondo  inca- 
vamento  , che  si  trova  esistere  ove  transita  il  fiume  detto 
della  Fiora  vicino  all’antica  Vulci,  città  della  Etruria,  ven- 
ne costrutto  un  grandissimo  arco  con  due  minori  nei  lati, 
come  si  offre  delineato  nella  Tav.  CLXV.  Esiste  tuttora 
in  gran  parte  conservato  questo  acquedotto,  e si  può  con- 
siderare per  uno  dei  principali  monumenti  che  ci  riman- 
gono di  simili  opere,  quantunque  soltanto  da  pochi  anni  si 
sia  riconosciuto  per  acquedotto,  ed  illustrato  con  analoga 
descrizione.  L’antico  acquedotto  di  Nimes',  che  traversa  la 
profonda  valle  detta  di  Gard,  presenta  tuttora  un  buon 
esempio  di  tal  genere  di  opere , come  si  offre  delincato 
nella  parte  superiore  della  stessa  Tav.  CLXV.  Venne  un 
gran  tratto  di  tale  acquedotto  alzato  sopra  tre  ordini  di 
archi,  due  dei  quali  assai  grandi,  ed  il  supcriore  formato 
con  piccole  arenazioni,  ed  è questo  l’esempio  più  grande  e 
più  conservato  che  ci  rimanga  di  sostruzioni  formate  a tre 
ordini  di  archi.  Altro  esempio  composto  con  due  ordini  di 
archi , c protratto  in  assai  maggior  estensione  dell’ anzi- 
detto, esiste  pure  ben  conservato  e mantenuto  in  uso  a Se- 
govia in  Spagna,  come  si  offre  delineato  nella  parte  supe- 
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riore  della  Tav.  CLXVl.  E ammirabile  la  struttura  di  que- 
sto acquedotto  tanto  per  grandezza  quanto  per  accurata  ese- 
cuzione. I piedritti  del  primo  ordine  degli  archi  furono  per 
maggior  fortezza  allargati  inferiormente  , ed  ove  accadeva 
la  rastremazione  venne  distinta  con  una  piccola  sagoma 
aggettata.  È quindi  importante  l’osservare  sul  medesimo 
monumento  che  per  diminuire  la  eccessiva  altezza,  che  ne 
sarebbe  derivata  nell’acquedotto  se  si  fosse  traversata  in 
linea  retta  la  valle,  venne  perdi»  praticato  il  ripiego  di  for- 
mare un  angolo,  quale  si  offre  indicato  nella  sottoposta  pian- 
ta delineata  nel  basso  della  medesima  Tavola  ; ed  una  tale 
piegatura  si  fece  onde  ritrovare  una  maggiore  elevazione 
nel  terreno.  L’acquedotto  di  Metz , delineato  nel  mezzo 
della  stessa  Tavola,  quantunque  si  trovi  essere  in  più  gran 
parte  rovinato,  nondimeno  presenta  nella  sua  estensione 
diverse  importanti  particolarità  necessarie  al  nostro  scopo 
da  conoscersi;  poiché  mentre  nel  mezzo  della  valle  era  for- 
mato con  archi  assai  larghi , veniva  poi  nei  lati  composto 
con  archi  stretti  sostenuti  da  piedritti  rastremati  circa  in 
egual  modo  di  quei  dell’acquedotto  di  Segovia.  L’acque- 
dotto esistente  vicino  a Lione,  delineato  nella  parte  supe- 
riore della  stessa  Tavola,  offre  una  particolarità  che  non  si 
conosce  essersi  praticata  in  altri  luoghi;  giacche  non  si 
elevava  nel  mezzo  della  valle  all’altezza  del  livello  dell’ac- 
quedotto; ma  stava  assai  più  basso  , e l’acqua  si  faceva  di- 
scendere in  un  lato  e salire  nell’altro  col  mezzo  di  tubi 
chiusi  e fatti  di  piombo.  Questa  particolare  costruzione 
però  solo  si  poteva  effettuare  e mantenere  ove  poca  era  la 
quantità  dell’acqua  che  si  doveva  far  transitare  sulle  valli, 
giacche  altrimenti  la  forza  di  un  gran  volume  di  acqua 
avrebbe  ben  presto  rotto  in  si  lungo  tratto  ogni  condotto 
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per  forte  che  fosse  stato.  Il  risparmio  della  maggiore  ele- 
vazione nelle  sostruzioni , non  essendo  compensato  certa- 
mente dagl’inconvenienti  che  ne  derivano  per  il  mante* 
niinenlo  di  siffatte  condotture  chiuse  e forzate  a far  salire 
l’acqua  in  grandi  tratti,  fu  di  giusta  causa  .agli  antichi  perchè 
scegliessero  di  trasportare  più  comunemente  le  acque  senza 
siffatti  abbassamenti.  Cosi  con  i riferiti  esempj  si  sono  con- 
siderate tutte  le  principali  pratiche  tenute  dagli  antichi 
nell’eseguire  le  sostruzioni  impiegate  a sostenere  le  acque 
condotte  a traverso  delle  valli,  e ciò  non  si  faceva  già  per 
mancanza  di  cognizione  nel  condurre  le  acque  con  tubi 
chiusi  come  si  pretese  dimostrare  da  alcuni  moderni  scrit- 
tori; poiché  evidenti  prove  si  hanno  dai  monumenti  per 
stabilire  che  gli  antichi  conoscevano  perfettamente  siffatta 
seconda  maniera,  come  nel  seguito  di  queste  osservazioni 
in  miglior  modo  si  dimostrerà.  È quindi  importante  l’os- 
servare che  non  solo  s’impiegavano  dagli  antichi  le  dette 
opere  arcuate  per  eguagliare  gli  avvallamenti,  ma  pure 
s’innalzavano  in  lunghi  tratti  di  terreni  piani  per  reggere  le 
acque  ad  un  più  alto  livello  di  quello  che  offriva  il  ter- 
reno naturale,  come  per  esempio  venne  praticato  per  le 
acque  Marcia,  Giulia  e Tepula,  le  quali,  secondo  Frontino, 
erano  sostenute  sopra  archi  eretti  in  comune  vicino  alla 
città  per  sei  mila  quattrocento  settantadue  passi,  non  com- 
presi alcuni  altri  tratti  superiori.  Cosi  l'acqua  Claudia, 
secondo  il  medesimo  scrittore,  era  sostenuta  sopra  archi 
per  un  tratto  vicino  alla  città  di  passi  sei  mila  quattrocento 
novantuno  e per  altri  tratti  superiori  di  tre  mila  e settan- 
tasei  passi,  ed  incirca  simil  modo  era  sostenuta  l’.icqua 
dell’Aniene  nuovo.  Tanta  era  la  estensione,  percorsa  da 
simili  opere,  che  si  rendevano  le  medesime  veramente  am- 

37 


Digitiza{J  by  Google 


804  AaCHITETTURA  ROMANA.  PARTE  li- 
mirabili  e degne  da  paragonarsi  con  le  più  grandi  fabbri- 
che fatte  tanto  dai  Romani  i|iiantu  dalie  altre  nazioni,  come 
bene  si  fece  osservare  da  Frontino. 

Benché  le  opere,  che  costituivano  le  anzidetto  sostru- 
zioni arcuate,  si  dovessero  ammirare  per  grandezza  e so- 
lidità, non  offrivano  poi  alcuna  decorazione  ricercata  di 
architettura;  onde  è che  per  questa  parte  non  vennero  da 
noi  considerate.  Ma  rivolgendoci  a quegli  archi  che  si  co- 
struivano lungo  le  stesse  sostriizioni  nei  luoghi,  in  cui  tran- 
sitavano alcune  vie,  troveremo  impiegati  in  essi  nobili  or- 
namenti.Uno  dei  più  importanti  monumenti,  che  ci  riman- 
gono di  simili  opere,si  è quello  che  venne  ridotto  nel  recinto 
delle  mura  di  Aureliano  a servire  di  porta  della  via  Tibur- 
tina  che  usciva  da  Roma,  ora  detta  di  S.  Lorenzo;  perchè 
ivi  transitava  1’  acquedotto  che  portava  le  acque  Marcia  , 
Giulia  e Tepula  in  spechi  distinti  posti  l’uno  sopra  l’altro. 
Nella  sua  originaria  struttura  era  stato  questo  monumento 
decorato  con  pilastri  di  maniera  dorica  romana,  i quali  so- 
stenevano un  sovraornato  di  simil  maniera  con  al  disopra 
un  frontispizio;  ma  per  l’aggiunzione  delle  due  inferiori 
iscrizioni  si  tolse  prima  il  frontispizio,  e poscia  l’architrave, 
come  si  può  conoscere  da  quanto  si  offre  delincato  nella 
Tav.  CLXVIl.  Ciononostante  offriva  sempre  un  tal  monu- 
mento un  aspetto  caratteristico,  c solo  peccava  nella  poca 
elevazione  dei  piedritti  dell’arco;  perchè  il  piano  della  via, 
che  ivi  transitava,  ed  il  livello  dell’acqua  Marcia,  ch’era  la 
meno  elevata  delle  tre  acque  sopra  di  esso  condotte , non 
permettevano  di  dare  altre  proporzioni  all’arco  stesso.  Di 
più  nobile  e grandioso  aspetto  dovevano  essere  gli  archi  che 
sostenevano  le  acque  dell’ Anione  nuovo  e Claudia  sopra 
al  luogo  in  cui  transitavano  le  vie  Prenestina  e Labicana 
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che  uscivano  da  Roma  , come  si  offre  delineato  nella  Ta- 
vola CLXVIII;  imperocché  oltre  la  particolare  decorazione, 
che  avevano  i due  archi,  vi  stavano  tra  essi  per  maggior 
ornamento  tre  intercolunnj  con  sopraornati  e frontispizj  al 
di  sopra  ; e poscia  tre  grandi  fascie  nell’alto  , sulle  quali 
furono  scolpite  le  tre  distinte  iscrizioni  che  tuttora  sussi- 
stono. È questo  il  più  grande  monumento  che  ci  rimanga 
di  tal  genere  degli  antichi  Romani.  L’arco  che  esiste  vicino 
la  porta  di  S.  Sebastiano  , c che  vien  detto  comunemente 
di  Druso , si  conosce  pure  avere  servito  per  far  transitare 
sopra  alla  via  Àppia  una  grande  quantità  di  acqua  special- 
mente destinata  per  le  terme  Antoniniane;  giacche  riman- 
gono ancora  sopra  di  esso  tracce  dello  speco,  e nei  lati  resti 
della  continuazione  dell’  acquedotto  a tale  uso  destinato. 
Quest’ arco  era  decorato  con  colonne  e con  altri  ornamenti 
similmente  disposti  di  quei  degli  archi  trionfali, come  si  può 
conoscere  dal  suo  disegno  riportato  nella  Tav.  CLXX;  onde 
è che  vien  creduto  comunemente  un  monumento  di  tal 
genere  : mentre  all’oppostu  per  la  sussistenza  dell’ indicato 
speco  si  palesa  chiaramente  aver  appartenuto  ad  un  acque- 
dotto, e ci  offre  altro  buon  esempio  delle  decorazioni  in 
essi  impiegate.  Quanto  si  potè  riconoscere  nel  luogo  ove 
avevano  termine  gli  archi  dell’acquedotto  Vergine,  vicino 
ai  Septi,  dalle  tracce  ivi  scoperte  quasi  tre  secoli  addietro, 
presenta  altro  esempio  di  un  nobile  trapasso  di  acquedotto, 
come  si  può  conoscere  da  ciò  che  si  offre  delineato  nella 
parte  inferiore  della  stessa  Tav.  CLXX.  Così  con  questi 
monumenti  si  è potuto  far  conoscere  quale  fosse  la  comune 
architettura  impiegata  in  siffatti  archi  di  trapasso.  Simile 
a questi  monumenti , molti  altri  ne  dovevano  essere  in 
Roma  stessa,  ove  nel  giro  degli  acquedotti  s’incontravano 
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frequenti  vie,  ed  ancora  un  nobile  esempio  rimane  in  Atene 
nell’acquedotto  fatto  edi6care  da  Adriano,  il  quale  era  de- 
corato con  colonne  di  buona  maniera  jonica. 

Allorché  si  erano  condotte  le  acque  sino  alle  mura 
della  città  si  doveva  fare  , secondo  Vitruvio  , un  castello , 
castellum  , al  quale  stava  congiunto  un  recipiente  con  tre 
iramissarj,  che  servivano  per  dividere  le  acque  in  tre  parti 
distinte;  cioè  la  prima  per  i laghi, /acur, ed  i gettiti, saA'en^er, 
la  seconda  per  i bagni,  e la  terza  per  le  case  private,  come 
si  è poc’anzi  riferito.  Ora  per  dimostrare  la  struttura  di  sif- 
fatti castelli  non  miglior  esempio  si  può  rinvenire  di  quello 
che  esiste  nella  sua  struttura  interna  in  gran  parte  con- 
servato vicino  all’antica  porta  Esquilina , e che  vien  detto 
comunemente  trofeo  di  Mario,  per  alcuni  trofei  di  marmo 
che  ne  decoravano  la  sua  fronte;  imperocché  dalle  tracce 
superstiti  si  conosce  sufficientemente  bene  la  suddetta  prin- 
cipale divisione  delle  acque  che  ivi  si  faceva  in  tre  parti 
distinte.  La  più  probabile  architettura , che  aveva  questo 
castello  si  offre  delineata  nella  Tav.  CLXXI.  Non  si  può 
precisamente  stabilire  a quale  delle  acque  condotte  in  Ro- 
ma appartenesse  questo  castello,  benché  ora  comunemente 
si  asserisca  essere  dell’acqua  Giulia;  ma  poi  con  evidenza 
si  può  ben  conoscere  quale  fosse  la  nobile  sua  decorazione: 
poiché  non  scarso  documento  hanno  offerto  i trofei  che  ivi 
esistevano  sino  ai  tempi  a noi  non  lontani,  e gl’indizj  di 
altri  simili  ornamenti;  donde  si  è potuta  dedurre  la  intiera 
decorazione  di  questo  monumento  quale  viene  delineata 
nella  suddetta  Tavola.  Oltre  le  tre  designate  divisioni  ve  ne 
erano  altre  due  nei  lati,  le  quali  ricevevano  evidementente 
lo  scarico  delie  acque  sovrabbondanti  dalle  suddette  tre  di- 
stribuzioni principali.  In  qual  modo  poi  si  praticassero  lo 
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altre  suddivisioni  si  farà  conoscere  nel  seguito,  esaminando 
i diversi  metodi  tenuti  nella  dispensa  delle  acque:  pertanto 
osserveremo  che  un  tale  monumento  doveva  essere  decorato 
con  eleganza  e nobiltà  in  modo  non  inferiore  agli  altri  edi- 
fizj  di  Roma  destinati  ad  uso  pubblico.  Per  la  conservazione 
dell’ordine  in  tali  castelli  vi  erano  particolari  custodi,  che 
si  dicevano  castellar),  castellarti,  come  si  conosce  dagli 
scritti  di  Frontino  in  specie  e da  alcune  antiche  iscrizioni. 

TUBI  DI  PIOMBO.  A riguardo  del  sovraindicato 
secondo  genere  di  condurre  le  acque , cioè  col  mezzo  di 
tubi  di  piombo,  ftstulis  plumbeis,  si  trovano  da  Vitruvio 
prescritti  i seguenti  precetti.  Dopo  di  essersi  costrutto  il 
primo  castello,  ove  aveva  principio  la  condotta  delle  acque, 
si  doveva  adattare  alla  copia  dell’acqua  l’orificio  dei  tubi, 
lumen  Jistularum-,  e quindi  si  collocavano  siflfalti  tubi  dal 
detto  castello  sino  all’altro  castello  che  stava  nelle  mura. 
Gli  stessi  tubi  si  dovevano  fare  non  meno  lunghi  di  dieci 
piedi;  e se  erano  centenarj,  centenariae,  ossia  di  cento  dita, 
dovevano  pesare  ciascuno  libbre  milleduecento;  se  octoge~ 
nariae,  ossia  di  ottanta  dita,  libbre  novcccntosessanta;  se 
(juinquagenariac,  ossia  di  cinquanta  dita,  libbre  seicento; 
se  quadragenariae , ouìdi  di  dita  quaranta , libbre  quattro, 
centottanta  ; se  tricenariae  , ossia  di  dita  trenta  , libbre 
trecentosessanta ; se  wice/iar/ne , ossia  di  dita  venti,  libbre 
duecentoquaranta  ; se  quindenariae , ossia  di  dita  quin- 
dici, libbre  cento  ottanta;  se  denariae,  ossia  di  dita  dieci, 
libbre  centoventi;  se  octonariae,  ossia  di  dita  otto,  libbre 
novantasei  ; e se  quinariae , ossia  di  dita  cinque , libbre 
sessanta.  Dalla  larghezza  poi  delle  lamini,  laminae,  costi- 
tuita dal  numero  delle  dita  avanti  che  venissero  piegate  in 
tondo,  ricevevano  le  denominazioni  le  fistule;  poiché  se 
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una  lamina  aveva  cinquanta  dita , ridotta  in  tubo,  si  diceva 
pure  di  cinquanta , quinquagenaria , e così  a riguardo  di 
tutte  le  altre  (13).  Le  medesime  proporzioni  si  rinvengono 
stabilite  da  Plinio,  da  Palladio,  e nel  ben  noto  compendio 
di  Architettura,  e circa  con  le  stesse  parole  descritte;  solo  da 
Plinio  in  vece  delle  libbre  novantasei  stabilite  da  Vitruvio 
per  i tubi  di  otto  dita,  ne  prescrisse  cento  (14),  la  quale  pic- 
cola varietà,  non  {lorta  di  dovere  escludere  che  tanto  Plinio 
quanto  gli  altri  scrittori  abbiano  copiate  le  proporzioni  rife- 
rite da  Vitruvio  .Ora  quantunque  si  rinvengano  molti  avanzi 
di  tubi  di  piombo  antichi , pure  non  si  può  accuratamente 
conoscere  se  il  differente  loro  peso  corrispondeva  in  propor- 
zione alle  larghezze  delle  lamini,  come  venne  da  Vitruvio 


(13)  Sin  autem /Istulii  plumbiet  ttuceiur,  prinuim  caslellum  ad  caput 
struatur  ^deìnde  ad  copiam  aquae  lumen  Jistularum  consiituatur^  tacque 
fistidae  ah  co  castello  collocentur  ad  castellum^  quod  erit  in  moenibnt» 
Fisttdae  ne  minus  longae  pedum  denum  fundanfur\  quae  si  centenariae 
en/fi/,  pondus  haheant  in  singulas  pondo  MCC^  si  octogenariae^  pon^ 
do  DCXX'CLX^  si  quinquagenariae^  pondo  OC,  quadragenariae^  pondo 
CCCCLXXX^  tvicenariae^  pondo  CCCI.X^  vicenariae^  pondo  CCXLy  quin^ 
denariae^  pondo  Cf^XXX^  denum^  pondo  CXX^  ortonariae^  pondo  XCl'I% 
qtiinariae^pondo  LX.  F.x  latitudine  autem  laminarum^  quot  digitos  hahne^ 
rint  antequam  in  rotundalionem Jleciantur^  magnitudinum  ita  nomina  con~ 
cipiunt  fistiilae\  namque  quae  lamina  fuerit  digitorum  quinquaginta^  eum 
ft stala  perfìcietur  ex  ea  lamina^  vocabitur  quinguagenaria%  similiterque 
reliquaCu  [Fifruo,  lÀh*  Fili.  c.  7.)  Divcrsnincnlc  si  riferisce  dai  commen- 
liitorì  di  Vilruvto  il  modo  con  cui  egli  intese  definire  U grandetza  dei  tubi; 
poiché  da  alcuni  si  dice  liunenjistularum^  e da  altri  lamnae%  0 laniinae  fistu^ 
/arum^os-sia  orifizio  e lamina:  ma  stando  a quanto  si  trova  riferito  da  FronlinOf 
il  quale  chiaramente  spiega  la  luce  essere  la  capaciti)  dei  tubi,  tumen^  idest 
eapacitas  ^ CQiìsxew  credere  che  si  sia  detto  da  Vitruvio  ^iimen,  e non  /orni* 
nac'f  imperocché  spiegando  per  largl»ezza  della  lamine  non  avrebbe  mai  la 
definizione  corrisposto  al  diametro  dei  tubi. 

(1 4)  Plinio,  riist.  Nat.  Lib.  XXXI.  c.  3t . Palladio  De  Kustica  Ub.  IX. 
c.  12.  € Compend.  Archit.  c.  7. 
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stabilito  ; poiché  o non  hanno  diametri  esatti  delle  misure 
descritte,  o sono  spesso  ridotti  a minor  peso  dalla  consuma* 
zione  del  tempo , ed  ancora  spesso  il  loro  orificio  si  trova 
variato  dalle  deposizioni  lasciate  dalle  acque  che  portavano: 
ma  considerando  in  generale  la  loro  grossezza  , si  viene  a 
conoscere  essersi  gli  antichi  in  siffatte  opere  di  poco  disco- 
stati  dalle  indicate  proporzioni.  Chiaramente  poi  apparisce 
dai  medesimi  molti  avanzi,  quale  fosse  la  figura  deU’orifi- 
cio  che  si  soleva  dare  ai  tubi  di  piombo;  la  quale  non  era 
tonda  , come  si  crede  comunemente , ma  alquanto  acumi- 
nala nella  parte  superiore  ove  accadeva  la  unione  dell’estrc- 
mitk  delle  lamini;  imperocché  la  lamine  non  si  congiun- 
geva a seconda  della  curvatura  del  circolo,  col  sovrapporre 
l’una  estremità  aU’altra  , e col  fare  la  saldatura  in  piano  , 
come  si  suole  praticare  dai  moderni  : ma  si  univano  le 
stesse  estremità  quasi  verticalmente  alla  parte  centrale,  in 
modo  che  venivano  a comporre  internamente  la  forma  che 
si  offre  delincata  nella  fig.  9 della  Tavola  CLXIII.  Sopra 
l’una  delle  pareti  esterne  dei  medesimi  tubi  si  soleva  im- 
primere il  nome  del  fabbricatore,  o del  proprietario,  o del 
luogo  a cui  erano  destinati  a portare  le  acque,  come  se  ne 
rinvengono  moltissimi  esempj  nelle  scoperte  che  di  conti- 
nuo si  fanno.  Per  la  conoscenza  della  designata  figura  so- 
lita a darsi  ai  tubi  dì  piombo  dagli  antichi,  divengono  inu- 
tili tutte  quelle  ricerche  che  si  sono  fatte  per  stabilire  il 
diametro  che  ne  deriva  dalle  surriferite  larghezze  delle  la- 
mini; poiché  costituivano  una  forma  più  o meno  ristretta 
a seconda  della  unione  che  si  praticava  di  fare  congiun- 
gendo le  estremità.  La  stessa  figura  mentre  offriva  una 
maggior  fortezza  nelle  commessure,  si  rendeva  poi  meno 
favorevole  della  rotonda  al  libero  corso  delle  acque  u ca- 
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gìone  del  designato  restringimento.  Inoltre  veniva  assicurata 
la  commessura  dei  medesimi  tubi  con  lamini  fatte  a canale 
sovrapposte  alle  stesse  commessure,  e riempite  con  tenaci 
mastici.  La  saldatura  dei  medesimi  tubi  si  faceva,  secondo 
Plinio,  oon  stagno  detto  terziario , perchè  era  composto  con 
due  parti  di  piomba  nero  ed  una  terza  di  bianco  (1 5);  e di 
questa  mistura  se  ne  possono  avere  ancora  cognizioni  ana- 
lizzando la  materia  che  si  ricava  dai  tubi  antichi.  Essendo 
così  una  tal  mistura  meno  consistente  dello  stagno , che 
s’impiega  nel  saldare  attualmente  i tubi  in  tondo,  acca- 
deva di  dovere  rinforzare  le  commessure  con  le  indicate  so- 
vrapposizioni di  lamini  riempite  di  simile  mistura.  Inoltre 
Plinio  dopo  di  aver  riferito  ciò  che  dedusse  da  Vitruvio 
sulla  proporzione  a darsi  alla  grossezza  delle  lamini,  osser- 
vava essere  necessario  per  diminuire  l’impeto  dell’acqua 
in  ogni  rivolto  di  assicurare  con  colli  le  quinarie,  ch’erano 
i più  piccoli  tubi  descritti  (16).  Parimenti  per  regolare 
l’acqua  entro  ai  medesimi  tubi  di  piombo,  si  praticavano 
dagli  antichi  le  chiavi  di  metallo,  come  si  sogliono  impie- 
gare attualmente  al  medesimo  uso,  e come  se  ne  conservano 
ancora  alcune  di  forma  antica  rinvenute  tra  gli  avanzi  che 
ci  rimangono  delle  tante  condotte  di  acque  fatte  con  som- 
ma maestria  dai  Romani.  Di  tutte  queste  pratiche  tenute 
dagli  antichi  se  ne  offre  la  dimostrazione  nelle  fig.  9 e 1 0 
che  vengono  delineate  nella  suddetta  Tav.  CLXIII. 

(15)  Nane  adulteraiur  stannum  addita  aeris  candidi  tertia  poriione 
in  plumbum  album.  FU  et  alio  modo\  mixtis  albi p! ambi  nigrique  libris. 
Hoc  nane  aliqui  argentarium  appellant.  lidem  et  tectiarium  vocant^  in  quo 
duae  nigri  portionei  siint  et  tertia  albi,  Pretium  eius  in  librai  XX.  Hoc 

ftitaiae  ioUdemtur.  [Pìin.  ÌUst.  Nat.  Lih.  XXXlV  c.  48.) 

(16)  In  Omni  amfractu  collii  quinarìum fieri  ^ ubi  dometur  impttui% 
necessarium  est.  {Plih.  Hist.  Noi.  Uh.  XXXI.  c.  31.) 


Digitized  by  Googlc 


CAP.  XI.  ACQUEDOTTI.  PONTI  E VIE  601 
Nella  condotta  delle  acque  fatta  con  i suddetti  tubi  di 
' piombo,  prescriveva  Vitruvio  che  se  il  luogo  ove  avevano 
origine  Tacque  si  trovava  allo  stesso  livello  delle  mura,  e 
se  i monti  intermedii  non  erano  tanto  alti  da  recare  im- 
pedimento, si  dovevano  soltanto  ridurre  a livello  gl’inter- 
valli ch’erano  di  piano  irregolare,  come  venne  stabilito  per 
i rivi  ed  i canali.  Se  poi  il  giro  non  era  lungo,  si  potevano 
far  sostenere  i tubi  coi  circondamenti  ; ma  se  vi  fosse  stata 
una  valle  continuata,  allora  conveniva  dirigere  i loro  corsi 
nel  luogo  inclinato;  ed  allorché  T acqua  era  condotta  nel 
basso  , si  doveva  sostenere  con  sostruzioni  non  molto  ele- 
vate affinchè  il  livello  non  le  avesse  portate  a molta  lun- 
ghezza. In  tale  abbassamento  accadeva  ciò  che  si  diceva 
ventre,  venter,  e che  i Greci  distinguevano  col  nome  xotXiflcv. 
Quindi  allorché  si  era  portata  l’acqua  all’opposto  clivo, 
venendo  dai  lungo  spazio  del  ventre  leggermente  gonhata, 
si  faceva  salire  alTallezza  somma  del  clivo  stesso.  Se  non 
si  fosse  fatto  il  ventre  nelle  valli,  né  le  sostruzioni  livel- 
late, ma  in  tale  abbassamento  vi  fosse  rimasto  un  gomito, 
si  sarebbero  rotti  i tubi  e disciolte  le  loro  commessure. 
Inoltre  nel  ventre  si  dovevano  praticare  gli  sBatatoj,  coUi- 
qmaria,  o columnaria,  come  anche  con  diverso  nome  si 
denota  nei  varj  scritti  Vitruviani,  onde  diminuire  la  forza 
dell’aria.  Conducendo  l'acqua  con  tubi  di  piombo  e con 
le  regole  prescritte  si  potevano  fare  bellissimi  corsi,  decuf 
sus,  circondamenti,  circumductiones , ventri,  ventres,  e 
salite,  expressiones , e colle  stesse  regole  si  poteva  praticare 
la  condotta  delle  acque  quando  si  avevano  declivi  dall'ori- 
gine alle  mura.  Cosi  non  era  inutile  di  collocare  castelli 
tra  la  distanza  di  duecento  acti,  affinché  se  qualche  luogo 
fosse  stato  danneggiato  , non  si  avesse  dovuta  sconvolgere 
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tutta  l’opera,  e si  fosse  potuto  facilmente  trovare  quel  luo- 
go in  cui  esisteva  il  difetto.  Però  tali  castelli  non  si  dove- 
vano collocare  nel  piano  del  ventre,  ne  nelle  salite,  nè 
anche  nelle  valli,  mu  in  un  perfetto  piano  continuato  (17). 
A queste  cose  riferite  da  Vitruvio  poche  osservazioni  si  pos- 
sono aggiungere,  perchè  non  ci  rimangono  ragguardevoli 
acquedotti  fatti  nel  designato  modo;  il  più  grande  esem- 
pio è quello  già  considerato,  che  esiste  in  Lione,  e che  si 
è riportata  nella  Tav.  CLXVI;  perchè  in  esso  si  vede  an- 
cora essere  stato  sostruito  nel  piano  della  valle  , ove  acca- 
deva il  ventre  , come  viene  stabilito  da  Vitruvio  : ma  poi 
era  pure  il  condotto  sostruito  anche  nella  discesa  e nella 
salita  del  colle  con  simili  sostruzioni.  Ivi  il  tubo  di  piombo 
veniva  maggiormente  rinforzato  col  mezzo  di  un  canale  so- 

(17)  Ea  autem  ductio^  qnae  per  fìstulus  plumbeas  est  futura^  Aonc 
hahehit  expeditionem:  qund  si  cofmt  hal»eat  libramentaad  moenia^montes^ 
que  meda  non  Juerint  altìores^  ut  possint  interpellare.,  sic  intervalla  ne- 
cesse  est  substruere  ad  libramenta^  quemadmodum  in  rivìt  et  canalihus 
dicium  est»  Sin  aufetn  non  longa  erit  circuitio^  circumduclionibus  erti 
succurrendum.  Sin  autem  valles  erwit  perpetuae  ^ in  declinato  loco  cursus 
dirigentur„  cum  venerit  ad  imwn^  tton  alte  substruitur^  ut  si  libramenlum 
quam  longissimum.  Hoc  autem  erit  venfer^  qitod  Craeci  appellant  xocXlay) 
Deinde  cum  venerit  ad  adersus  clivum„  ex  longo  spatio  ventris  leniter  tumò~ 
scit^  et  exprimitur  iu  altitudinem  summi  clivi,  Quod  si  non  venter  in  val^ 
libus factus  fuerit„  nec  substructum  ad  libram  factum^  sed  geniculus  erit^ 
erumpet  et  dissolvet^stulanim  commissuras,  Etiam  in  ventre  colliquiaria 
sunt  facienda^  per  quae  vis  spiritus  relaxetur.  Ita  per  fistulas  plumbeas 
aqttam  qui  ducente  bis  rafionibus  bellissime  poterunl  ejfficere  et  decursus^ 
et  circumdiictiones,  et  ventres^  et  expressiones  hoc  ratione  possunt fieri 
cum  hahebunt  a capitibus  ad  moenia  fastigii  libramenta.  Item  inter  actus 
ducentos  non  est  inutile  castella  collocarti  ut  si  quando  vitium  aliqiùs  locus 
feceritiUOn  tolum  omneque  opus  contundatur  ^ et  in  quibus  locis  sii  fa^ 
dumi  fiteilius  inveniatur:  sed  ea  castella  neque  in  decursUi  ncque  in 
ventris  planitiCi  ncque  in  expressiontbttSi  ncque  omnino  in  vcUUbaSi  sed 
iu  perpetua  Jiant  aequalitate.  (E’itruv.  Lib.  FlU,  c.  7.) 
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vrapposto  lungo  alla  commessura  e riempito  con  un  duro 
mastice,  come  si  c indicato  poc’anzi.  Nonostante  tutte  le 
sovraindicatc  precauzioni , doveva  riuscire  siffatto  metodo 
di  condurre  le  acque  sempre  soggetto  ad  essere  danneggia* 
to  ed  atto  solo  a potersi  effettuare  con  poca  quantità  di  ac- 
qua. Se  per  i colliquiarii,  o colonnarii  designati  negli  scritti 
di  Vitruvio,  si  devono  intendere  gli  sfiatato],  che  si  sogliono 
situare  sopra  la  condotta  delle  acque  fatta  con  tubi  chiusi, 
onde  far  sfogare  l’aria  in  essi  introdotta  , e lasciare  libero 
il  corso  all’acqua,  dovendoli  elevare  sino  sopra  al  maggior 
livello  dell’acqua  condotta,  dovevano  cosi  avere  una  grande 
altezza  allorché  gli  abbassamenti  dei  condotti  nelle  valli 
erano  grandi.  Laonde  convien  credere  che  non  sempre  nei 
luoghi  più  bassi  si  fossero  elevati  siffatti  sfiatato],  ma  solo 
ove  l’altezza  portata  a sorpassare  il  suddetto  livello  non  era 
eccessiva  , e che  si  poteva  eguagliare  con  semplici  mura- 
menti quadrati  o tondi  formati  a guisa  di  colonne  che  nel 
mezzo  contenevano  piccoli  tubi  per  far  sfogare  l’aria  intro- 
dotta nei  condotti  che  racchidevano  l’acqua  c la  forzavano 
a salire  quanto  incirca  era  discesa  negli  abbassamenti.  Se 
poi  per  colliquiarium  si  deve  intendere  un  recipiente  pra- 
ticato nei  medesimi  tratti  inferiori  dei  condotti  chiusi,  co- 
me c di  alcuni  moderni  scrittori  opinione,  allora  conver- 
rebbe credere  che  un  tal  recipiente  fosse  fatto  a guisa  di  un 
bottino  fortemente  chiuso,  nel  quale  le  acque  avessero  po- 
tuto dilatarsi:  ma  siffatti  recipienti  erano  incapaci  di  dare 
esito  all’aria  introdotta  nei  tubi;  onde  è che  si  devono  cre- 
dere essere  più  facilmente  i colliquiar]  fatti  a guisa  di  sfia- 
tato] come  di  sopra  si  è indicato.  I castelli , che  secondo 
Vitruvio  si  avevano  a situare  alla  distanza  di  duecento  acti 
per  conoscere  più  facilmente  i luoghi  ove  accadevano  dan- 
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ni  nei  tubi,  non  dovevano  essere  fatti  come  i sovraindicati 
che  si  ponevano  ove  terminavano  gli  acquedotti,  e che  ser- 
vivano per  distribuire  l'acqua  in  diverse  parti  ; ma  soltanto 
formati  a guisa  di  recipienti  che  ricevevano  tutta  la  intiera 
quantità  dell’acqua,  e la  trasmettevano  nei  successivi  tubi 
con  diversità  di  livello  sufficiente  a poterla  misurare,  e sen- 
za essere  suddivisa  in  nessun  modo.  Quando  la  quantità 
dell'acqua,  scaricata  in  uno  dei  detti  castelli,  si  trovava  mi- 
nore che  nei  castelli  superiori  o alla  sorgente,  era  evidente 
segno  che  il  danno  esisteva  superiormente  al  luogo  ove  ac- 
cadeva la  diminuzione  dell’acqua:  ma  la  distanza  prescritta 
di  duecento  acti,  ossieno  piedi  ventiquattro  mila,  in  cui  si 
dovevano  disporre  i suddetti  castelli , era  assai  grande , e 
lasciava  in  conseguenza  grande  spazio  intermedio  senza 
poterlo  veriBcare  in  caso  di  danno.  Da  Plinio  invece  non 
si  trova  determinata  una  tale  distanza,  e solo  egli  desi- 
gnava doversi  porre  i castelli  ove  abbisognavano,  item  ca- 
stella , prout  res  exiget  ; ed  infatti  se  per  necessità  non  si 
potevano  collocare  negli  abbassamenti,  ossieno  ventri,  nè 
nelle  salite , nè  nelle  valli , ma  solo  nei  piani  corrispon- 
denti al  livello  regolare  dell’acqua  condotta,  accadeva  pure 
di  necessita  non  potersi  in  nessun  modo  stabilire  alcuna 
misura  regolare  per  la  disposizione  di  siffatti  castelli. 

TUBI  DI  TERRACOTTA.  Allorché  la  condotta  delle 
acque  si  faceva  col  terzo  genere,  cioè  con  tubi  di  terra 
cotta  , tubuli  fìctileSf  osservava  Vitruvio  che  minore  era 
il  dispendio;  ed  egli  prescriveva  di  fare  i tubi  di  grossezza 
non  minore  di  due  dita,  ma  da  una  parte  ristreti,  Ungu- 
lati, affinchè  l'uno  potesse  facilmente  entrare  ed  assestarsi 
nell’altro;  quindi  servendosi  di  calce  viva  stemperata  con 
olio , si  dovevano  chiudere  le  commessure , e nelle  declina- 
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EÌoni  del  livello  del  ventre  si  dovevano  porre  pietre  di 
sasso  rosso  poste  nel  rivolto  stesso,  e traforate  in  modo,  che 
l’ultimo  tubo  della  discesa,  ed  il  primo  del  ventre  livel- 
lato, fossero  commessi  in  tale  pietra.  Parimenti  nell’oppo- 
sto clivo  l’ultimo  tubo  del  ventre  livellato  ed  il  primo  della 
salita  si  dovevano  congiungere  col  sasso  rosso  nel  modo  me- 
desimo. Venendo  cosi  livellato  il  primo  dei  tubi  nelle  di- 
scese e nelle  salite,  non  accadevano  scollegamenti;  perchè 
soleva  prodursi  nell’acquedotto  un  vento  tanto  veemente 
da  rompere  anche  i sassi,  se  in  principio  lievemente  e mi- 
suratamente non  vi  si  fosse  data  l’acqua,  e nei  gomiti  e ri- 
volti con  tali  legamenti  e pesi  di  savorra  non  venisse  essa 
contenuta.  Nel  rimanente  si  praticava  tutto  ciò  che  fu  pre- 
scritto per  ì tubi  di  piombo . Però  prima  di  dare  l’acqua 
dal  princìpio  si  doveva  intromettere  cenere,  la  quale  assi- 
curava quelle  commessure  che  non  erano  ancora  bene  chiu- 
se. Osservava  inoltre  Vìtruvio  che  siffatti  tubi  di  terra  cotta 
offrivano  i seguenti  comodi.  Primieramente  allorché  si  era 
fatto  il  lavoro,  se  accadeva  un  qualche  danno,  da  ognuno 
si  poteva  facilmente  riparare.  Quindi  perchè  era  più  salu- 
bre l’acqua  portata  jicr  i detti  tubi  che  in  quei  di  piombo, 
per  essere  probabile  che  il  piombo  la  rendesse  cattiva;  giac- 
che da  esso  si  produceva  la  cerussa , la  quale  era  conside- 
rata nocevole  ai  corpi  umani;  cosi  se  ciò  si  produceva  dal 
piombo  era  nocivo,  doveva  essere  lo  stesso  piombo  insalu- 
bre. Infatti  osservava  egli  che  gli  artefici  piombarli,  ave- 
vano sempre  il  corpo  coperto  da  pallore  , perchè  quando 
nel  fondere  il  piombo  soffiavano,  il  vapore  posandosi  sulle 
articolazioni,  e di  contìnuo  bruciando,  toglieva  alle  mem- 
bra di  coloro  la  virtù  del  loro  sangue.  Laonde  aggiungeva 
egli  che  se  si  voleva  avere  dell’acqua  salubre,  non  si  do- 
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veva  condurre  con  tubi  di  piombo;  ed  in  prova  di  ciò  os* 
servava  che,  quantunque  da  tutti  si  avessero  vasi  di  argento 
da  mensa,  tuttavia  per  la  integrità  del  sapore  si  faceva  uso 
di  quei  vasi  fatti  di  terra  cotta  (18).  Plinio  ri][)etendo  essere 
stato  utilissimo  che  i tubi  fittili  avessero  la  grossezza  di  due 
digiti,  distingueva  le  commessure  dì  essi  col  nome  piscidate, 
pjxidatae  (1 11);  e Palladio  aggiungeva  essere  necessario  che 

(18)  Sin  autem  minorem  surnptum  vofuerìmus  aquam  ducere^  sic  erti 
facitndum.  TuhuH  crasso  corio  neminus  di^itorum  duorumjiant  extesia^ 
sed  ita  ut  hi  tubuli  ex  una  parte  sint  Ungulati^  nt  alias  in  alium  inire  con- 
venireque  possint.  tum  coagmenta  autem  eorum  calce  vtea  ex  oleo  subneta 
sunt  illinenda^  et  in  declinationihus  libramenti  ventris^  lapis  est  ex  saxo 
rubro  in  ipso  ^eniculo  collocandus  ^ isque  perterehratus^  uti  ex  dectirsu 
tubuius  novissimus  in  lapide  coagmentetur^  et  primus  similiter  librati  ven- 
tris:  ad  eumdem  modum  in  adversus  clivum^  novissimus  librati  ventris  in 
in  cavo  suxi  rubri  haereat^  et  primus  expressionis  ad  eumdem  modum  eoa- 
gmentetur.  Ita  librata  planitia  tuhulorum  ac  decursus  et  erpressiones^non 
extolletur\  namque  vehemens  spiritus  in  aquae  ductione  solet  nasci,  ita  ut 
etiam  saxa  perrumpat,  nisi  primum  Icnìter  et  parce  a capite  aqua  immit- 
tafur,  et  in  geniculis  aut  versuris  alligationibus,  aut  pondero  saburrae 
contineaiuì".  reliqua  omnia,  utifisfulisplumheis,  ita  sunt  collocanda»  Item 
cum  primo  aqua  a capite  immittiiur,  ante  favilla  immittetur,  uti  coagmenta, 
si  qua  sunt  non  satis  oblila , favilla  oblinanlur.  Haltent  autem  tahulorum 
ductiones  ea  commoda.  Primum  in  opere,  quod  si  quod  vitium  factum  /ae- 
riti quilibet  id  potest  rejìcere,  etiamque  multo  saluhrior  est  ex  tabulis  aqua^ 
quam  per  Jìstulas:  quod  plumbum  videtur  esse  ideo  vitiosum,  quod  ex  eo 
cerussa  nascitur,  haec  autem  dicitur  esse  nocens  corporibus  humanis:  ita  si 
quod  ex  eo  procreatur  id  est  vitiosum,  non  est  dubium,  qtiin  ipsum  quoque 
non  sit  salubre.  Exemplar  autem  ab  artiOcibus  plumbariis  ftossunius  acci- 
percy  quod  palloribus  occupatos  habent  corporis  colores\  namque  cum  fun- 
dendo  plumbum  flatur,  vapor  ex  eo  insident  corporis  artus,  et  inde  exu- 
rens,  eripit  ex  membris  eorum  sanguinis  virtutesj  ifaque  minime  fistulis 
plambeis  aqua  duci  videtur,  si  volumus  eam  habera  salubrem.  Sn/ìorem 
quoque  meliorem  ex  tubai is  esse,  quotidianus  i>oles(  indicare  viefus,  quod 
omnes  exlructas  cum  habeant  vasorum  argenteo»  um  mensas,  tamenpropter 
saporis  intregttalem  ftctihbns  utuntur»  (P'itruv.  Lib,  VUL  c.  7.) 

Caeterum  a fonte  ductfidtltbus  tubis  uttlissimum  est  crassifudine 
binum  digitorum,  commissuns  pjxiUatis,  ita  ut  superior  intret,  calve  viva 
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l’un  tubo  entrasse  neU'aitro  per  lo  spazio  di  un  palmo  (20). 
Benché  diversi  avanzi  si  rinvengano  di  tubi  di  terra  cotta, 
pure  è da  credere  che  fossero  più  comuni  tubi  di  piombo, 
nonostante  che  fossero  riusciti  meno  salubri;  poiché  anche 
in  maggior  numero  si  rinvengono  avanzi  di  tubi  latti  di 
piombo.  La  maggior  stabilità  che  offrivano  i tubi  di  piombo 
sopra  quei  di  terra  cotta , era  assai  compensata  dal  poco 
pregiudizio  che  potevano  recare  alla  salubrità  dell’acqua. 
Però  da  tutti  i resti  che  si  rinvengono  di  tubi  fittili  si 
conosce  essere  stata  praticata  molta  diligenza  nell’unione 
dei  pezzi,  come  viene  prescritta.  Inoltre  questi  tubi  si  tro- 
vano comunemente  rivestiti  nel  d’intorno  di  muro  onde 
divenissero  maggiormente  consistenti. 

CAN.ALI  U1  LLGNU.  Sopra  il  quarto  sovraindicato 
genere  di  condurre  le  acque,  cioè  con  canali  di  legno, 
canales  poche  cose  si  possono  osservare;  perchè  Pal- 

ladio, che  aggiunse  tale  metodo  agl’indicati  tre  altri,  nulla 
poi  prescisse  intorno  alle  regole  che  si  dovevano  seguire;  e 
solo  nel  ben  noto  compendio  di  architettura,  si  accenna 
essere  stato  il  medesimo  metodo  di  facile  e di  comune 
struttura,  tanto  si  facesse  con  canali,  che  con  tubi  di  le- 
gno (21).  Ne  per  la  difficile  loro  conservazione,  poterono 
essere  stati  tramandati  sino  a noi  esempj  per  poterne  de- 

ex  otto  laevigatìs»  [Phnio  TJistor,  Natur»  ÌÀh.  XX\l.  r.  31.)  Non  si  può 
conoscere  donde  fosse  dedoltu  tale  nome)  ina  bene  poi  se  ne  conosce  la  foima 
di  Ul  congiunzione. 

(20)  Sed  quod  est  saluhrius  et  utilihus^Jìctilihus  tubis  cum  ducitur 
duohus  digitis  crassi^  et  ex  una  parte  reddantur  angusti^  ut  palmi  sjtatio 
unus  in  altero  possit  entrare^  quas  iuncturas  viva  calce  oleo  siihacta  dehe^ 
mus  ili  inire*  (Pali.  De  Pe  Bustica  Lib.  IX.  tit.  11.)  o lo  stesso  si  replica  eoa 
poca  diversità  nel  Compendio  di  archiletlura  c.  6. 

(21)  Canalium  vero  et  tubulorum  ligneorunt Jacilis  et  usitaia  aquae 
inductio  videtur.  (Comfjtnd.  Arch.  c.  6.) 
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durre  altre  notizie.  Laonde  conviene  credere  che  mentre 
erano  di  comune  e facile  struttura , fossero  pure  assai  poco 
impiegati  dagli  antichi.  Cosi  con  queste  osservazioni  si  fc 
compito  di  descrivere  quanto  era  relativo  ai  quattro  generi 
impiegati  dagli  antichi  nella  condotta  delle  acque. 

DISPENSA  DELLE  ACQUE.  Passando  a conside- 
rare le  pratiche  tenute  dai  Romani  nella  dispensa  delle 
acque  condotte  entro  le  mura,  osserveremo  con  Frontino 
che  si  soleva  determinare  la  misura  dei  moduli  delle  acque, 
aquarum  moduli,  coi  digiti,  o colle  onde.  Nella  Campania 
ed  in  diversi  altri  luoghi  dell’Italia  si  faceva  uso  del  digito, 
digitus,  e l’oncia,  ancia,  si  praticava  in  Populo,  o nella  Pu- 
lia  come  diversamente  vien  riferito.  Da  tutti  si  conveniva 
però  che  il  digito  era  la  sedicesima  parte  del  piede  e l’oncia 
la  duodecima.  Alcun’altea  diversità  vi  era  tra  il  digito  e 
l'oncia  che  quella  della  misura  : ma  bensì  altra  distinzione 
si  faceva  nella  misura  del  semplice  digito;  poiché  vi  era  il 
digito  quadrate  ed  il  rotondo.  Il  quadrato  si  considerava 
essere  maggiore  del  rotondo  di  tre  quattordicesime  sue 
parti;  ed  il  rotondo  minore  del  quadrato  di  tre  undecime 
parti  di  questo  ultimo,  a motivo  dei  quattro  angoli  che  vi 
erano  di  meno.  Il  modulo,  modulus,  poi  non  riceveva  ori- 
gine nè  dall’oncia,  nè  dall’una  e dall’altra  figura  del  di- 
gito. Da  alcuni  sì  credeva  che  esso  fosse  stato  introdotto  da 
Agrippa,  ed  altri  l’attribuivano  ai  piombar),  lavorando 
sotto  Vitruvio  architetto  nella  distribuzione  delle  acque  di 
Roma  dopo  di  essere  stati  esclusi  i più  antichi  moduli;  ed 
un  tal  modulo  si  era  da  essi  distinto  col  nome  quinario, 
quinarius.  Coloro  che  facevano  autore  Agrippa  dicevano 
che  lo  stesso  modulo  venne  così  nominato  per  la  ragione 
che  i cinque  moduli  antichi  essendo  minuti  e simili  ai 
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punti,  perchè  con  essi  si  distribuiva  l’accpia  quando  era 
assai  scarsa,  vennero  dipoi  riuniti  in  una  sola  fistula.  Co- 
loio  poi  che  l’attribuivano  a Vitruvio  ed  ai  piombar],  dice- 
vano che  il  nome  di  tal  modulo  si  era  dedotto  dalla  la- 
mine di  piombo  avente  cinque  digiti  di  larghezza,  la  quale 
piegata  in  tondo  costituiva  una  fìstola  di  tal  modulo.  Ma 
ciò  incerto  era  a defìnirsi,  poiché  curvandosi  una  lamine 
di  piombo  la  parte  interna  si  restringeva,  mentre  la  parte 
esterna  si  dilatava.  Laonde  era  più  probabile  che  la  qui- 
naria fosse  stata  cosi  detta  dal  suo  diametro,  che  era  di 
cinque  quarti  del  digito;  giacché  tale  proporzione  esisteva 
ancora  nei  moduli  susseguenti  sino  alla  vicenaria,  accre- 
scendone il  diametro  mediante  l’aggiunta  di  un  quarto  di 
digito  per  ciascun  diametro;  così  nella  senaria,  che  aveva 
il  diametro  più  grande  di  sei  quarti,  e nella  settenaria  che 
ne  aveva  sette  quarti,  ed  in  tal  modo  sino  alla  vicinarla  si 
procedeva  con  simile  accrescimento.  Ciascun  modulo  poi 
si  costituiva  o dal  diametro  o dal  perimetro,  o dalla  mi- 
sura dell’area,  dalle  quali  ne  appariva  la  capacita.  La 
di£ferenza  tra  l’oncia,  ed  il  digito  quadrato  e rotondo,  e 
tra  la  medesima  quinaria,  si  conosceva  facilmente  serven- 
dosi della  quinaria  come  principale  misura,  perchè  era  un 
modulo  sicuro  e da  tutti  approvato.  Il  modulo  adunque 
dell’oncia  aveva  il  diametro  di  un  digito;  conteneva  una 
quinaria  e alcun  poco  più  di  un’ottava  parte  di  quinaria; 
cioè  un’oncia  e mezza  della  quinaria  più  tre  scrupoli  ed  un 
ottavo  di  scrupolo.  Allorché  il  digito  quadrato  si  riduceva 
in  circolo,  si  faceva  corrispondere  ad  un  diametro  di  un 
digito,  ed  un  oncia  e mezza  ed  un  scrupolo,  e diveniva 
capace  di  un  nono  di  quinaria,  di  mezz’oncia,  e di  un 
quarto  di  mezza  oncia.  11  digito  rotondo  aveva  il  diametro 

38 
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di  un  digito,  ed  era  capace  di  un  settimo  di  quinaria,  di 
mezz’oncia,  e di  un  sesto  di  mezza  oncia  (22).  Quindi  Fron- 
tino successivamente  descrisse  come  i moduli , che  avevano 
origine  dalla  quinaria,  ricevevano  accrescimento  da  due 
generi;  c poscia  il  rapporto  delle  fistole  quinarie  sino  alla 


(22)  Àquarum  moduli  aut  ad  digitorum^  aut  ad  unciarnm  memuram 
inttifuti  sunt.  Digiti  in  Campania^  et  in  pferisque  Italiae  locts\  uneia  in  ••  • 
ohservatur.  Est  autem  digitasi  ut  convenite  sextadecima  pars  pedis%  ancia 
duodecima.  Quemadmodum  autem  iuter  tiuciam  et  digitum  diversitas^  ita 
et  ipsiut  digiti  simplex  ohscrvatio  non  est»  Alitu  vocatur  quadratasi  alias 
rofitndus.  Qtiadrafus  tribus  quartisdecimis  suis  rotando  maior,  Fotundus^ 
tribus  undecimis  suis  quadrato  minor  cst^  scilicet  quia  anguli  deteruntur, 
Postea  moduUtSi  nec  ab  andai  nec  ab  afterutro  digìtornm  originem  acci- 
pienSi  inductuSf  ut  quidam  putanti  ab  Agrippa^  ut  aliiy  a plumbariis  per 
yitruvium  architectum  in  usum  UrbiSi  exctusis prioribuSi  venit  appellatus 
quinario  nomine-  Qui  autem  Agrippam  authorem  faciunti  dicunt^  quod 
quinque  antiqui  moduli  exileSi  et  veìut  punctUi  quibus  olim  aqua^  cum 
exigua  esseti  dividebanturi  in  unamfstulam  coarti  sunt.  Qui  Vitruvium 
et  plumbarioti  ab  eo  quod  plumbea  lamina  plana^  quinque  digitorum  lati' 
tudinem  habcnSi  circumacta  in  rotundami  hunc Jìstulue  modulum  efficiat, 
Sed  hoc  incertnm  est\  quoniam  cum  circumagituri  sicut  interiore  parte 
attrahituri  ita  per  illami  quae  foras  speetaii  extenditur.  Maxime  propabile 
esti  quinariam  dictam  a diametro  quinque  quadrantumi  quae  ratio  in  se^ 
quentibus  quoque  moduUsy  usque  ad  vieenariam  durat\  diametro  per  sin' 
gulos  adjecttone  singulorum  quadrantum  crescente:  ut  in  senariai  quae 
sex  scilicet  quadrantes  in  diametro  habety  et  septenariay  quae  septem:  et 
deinceps  simili  incremento  usque  ad  vieenariam.  Omnis  autem  modulus 
colligitur  aut  diametrOi  aut  perimetrOy  aut  areae  mensura\  ex  quibus  et 
capacitas  apparet.  Differentiam  unciaCy  digiti  quadratiy  et  digiti  rotundi^ 
et  ipsius  quinariacy  ut fucilius  dinoscamusy  utendum  est  suhstantia  quina-- 
riaCy  qui  modulus  et  certissimusy  et  maxime  receptus  est.  Unciae  ergo  mo- 
dulus habet  diametri  digitum  unum  et  trientem  digiti\  eapit  quinarituny  et 
fdus  quam  qttinariae  octaimm'i  hoc  esty  sescunciam  quinariaCy  et  scripula 
friuy  et  bessem  scriputi.  Digitus  quadratuSy  in  rotundum  redactuSy  habet 
diametri  digitum  unum  et  digiti  sescunciamy  5er/)iit/iini:  capit  quinariae 
dodrantemy  semunciamy  scilicum.  Digitus  rotundus  habet  diametri  digiiunt 
unurUf  capit  quinariae  septuncemy  semunciamy  sexiulam.  [Frontino  Co- 
ment. Tit.  XXlFy  XXF'y  xxn.) 
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centOTentesima.  Di  questi  rapporti  non  ci  interterremo  a 
dimostrarne  le  derivazioni,  per  essere  essi  di  poca  importanza 
al  nostro  scopo  t ma  solo  ne  riferiremo  i resultati  loro.  Per- 
tanto fa  d’uopo  osservare,  che  secondo  Frontino  la  divisione 
dell’ indicata  misura,  considerando  per  unità  l’asse,  equiva- 
lente a oncie  dodici , ossieno  scrupoli  duecentottantotto,  si 
denotava  coi  seguenti  nomi  as  oncie  12,  scrupoli  288; 
undici  duodecimi  deunx,  oncie  1 1,  scrupoli  2G4;  dieci  duo- 
decimi dextans,  oncie  1 0,  e scrupoli  240;  nove  duodecimi , 
dodrans,  oncie  9,  e scrupoli  216;  otto  duodecimi,  bes, 
oncie  8,  e scrupoli  192;  sette  duodecimi,  septunx,  oncie  7, 
scrupoli  1 63;  il  mezzo,  semis,  oncie  6,  scrupoli  1 44;  cinque 
duodecimi,^U{ncunx,oncie5,e  scrupoli  1 20;  il  terzo,trienx, 
oncie  4,  e scrupoli  69;  il  quarto,  quadratisi  oncie  3,  e 
scrupoli  72;  il  sesto,  sexiant,  oncie  2,  e scrupoli  48; 
l’oncia , URCia,  scrupoli  24;  la  mezz’oncia , xem«nc/a,  scru- 
poli 12,  la  terza  parte  dell’oncia,  duella,  scrupoli  8;  la 
quarta  parte  dell’oncia,  skilicus,  scrupoli  6;  e la  sesta  parte 
dell’oncia,  sextula,  smipoli  4 (23). 

Fra  le  cose  di  maggior  importanza  narrate  da  Fron- 
tino sulle  misure  delle  acque,  si  deve  avere  riguardo  a ciò 
che  egli  osservava  onde  far  conoscere  che  quando  tutta  la 
quantità  dell’acqua  veniva  da  un  luogo  più  alto,  ed  entrava 
rapidamente  nel  castello,  essa  non  solamente  corrispondeva 
in  quantità  al  suo  modulo,  ma  anche  lo  sorpassava:  ed  al- 
lorquando veniva  da  un  luogo  più  basso , avendo  minor 
pressione,  ed  essendo  da  più  lungi  condotta,  per  la  lentezza 
del  corso  tenuto  nell’  acquedotto  , perdeva  assai  nella  sua 
misura.  Laonde  secondo  una  tale  proporzione,  si  dovevano 


(23)  Frantili.  Cam.  TU.  XXVI.  e seguenti. 
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caricare  o rilevare  le  erogazioni  (24).  Ma  non  essendosi  in 
tale  modo  definito  il  carico,  ossia  il  battente,  che  costante- 
mente  si  doveva  conservare  sopra  alle  misure  per  poterne 
stabilire  con  precisione  la  quantità,  si  rendono  inutili  tutte 
le  ricerche  che  si  sogliono  fare  per  conoscerne  il  rapporto 
con  altre  misure;  e solo  se  ne  può  avere  una  qualche  pic- 
cola relazione  confrontando  la  quantità  delle  onde  mo- 
derne dell’acqua  Vergine  , che  si  conserva  tuttora  incana- 
lata come  l’era  anticamente,  colla  quantità  delle  quinarie 
designate  da  Frontino.  Dalle  cose  riferite  pare  che  gli  an- 
tichi praticassero  di  mantenere  il  livello  dell’  acqua  solo 
quanto  bastasse  a cuoprire  gli  orifizj  delie  misure  e che 
non  si  dasse  sopra  di  essi  un  maggior  carico,  come  nel  se- 
guito meglio  faremo  conoscere. 

Pertanto  convien  osservare  che  Frontino  credeva  es- 
ser precipuamente  la  posizione  del  calice,  che  influiva  so- 
pra la  distribuzione  dell’acqua  : poiché  essendo  situato  in 
direzione  retta  ed  a livello  , somministrava  la  giusta  mi- 
sura; se  poi  era  collocato  proclive  ed  in  direzione  opposta 
alla  corrente,  tirava  maggior  quantità  di  acqua;  ed  allor- 
quando era  attaccato  in  un  lato  , e rivolto  alla  corrente 
dell’acqua,  ed  alquanto  supino , non  poteva  cosi  assorbire 
che  lentamente  piccola  quantità  di  acqua.  Quindi  aggiun- 
geva Frontino  che  il  calice  , calix  , era  quel  modulo  di 
bronzo,  il  quale  veniva  adattato  al  canale  o al  castello,  ove 
poscia  si  applicavano  i tubi.  La  sua  lunghezza  doveva  es- 

(24)  Meminerimut,  omnem  aguam,  guotiem  ex  altiore  loco  venil,  et 
intra  breve  spatio  in  castellum  cadit,  non  tantum  respondere  modulo  suo^ 
ted  eliam  extuperare:  guotiens  vero  ex  Aumiliore,  id  est  minore  pressura, 
longiut  ducatur,  segnilia  ductus  modum  quoque  deperdere:  ideo  secundum 
bone  rationem,  aut  onerandam  esse  erogationem,  aut  relevandam.  {Front. 
Com.  TU.  XXXr.) 
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sere  non  minore  di  dodici  digiti,  e la  luce,  cioè  la  capa- 
cità , quanta  corrispondesse  all’  acqua  concessa  . Credeva 
egli  che  tale  calice  fosse  stato  così  inventato  di  bronzo , 
giacche  per  la  durezza  del  metallo  era  assai  difficile  a tor- 
cersi, e non  era  da  temersi  che  si  potessero  allargare  o re- 
stringere le  misure  dei  moduli  (25).  Nonostante  le  indicate 
regole  designate  da  Frontino  tanto  per  riguardo  alla  giu- 
sta direzione  e livello  del  calice  di  misura , quanto  per  la 
precisa  lunghezza  e consistenza  del  medesimo,  sempre  l’ac- 
qua non  si  poteva  esattamente  misurare  per  la  mancanza 
della  prescrizione  di  un  eguale  carico  sopra  alle  stesse  mi- 
sure. E però  da  osservarsi  che  la  lunghezza  di  dodici  digiti 
prescritti  per  il  calice,  corrispondendo  incirca  ad  un  palmo 
romano  moderno , si  trova  essere  un  quarto  meno  della 
lunghezza  ora  stabilita  per  le  fistule  di  misura , che  è di 
un  palmo  ed  un  quarto.  Diversi  modelli  di  calici  antichi 
esistono  tuttora  , ed  uno  dei  quali  si  offre  delineato  nella 
Tav.  CLXIII.  fig.  11,  onde  farne  conoscere  la  forma.  La 
grandezza  dell’orificio  dovendo  variare  in  proporzione  della 
quantità  dell’acqua  stabilita  nelle  erogazioni , non  si  può 
su  di  essa  rilevare  alcuna  notizia  di  qualche  importanza  pel 
nostro  scopo. 

I moduli  approvati  dagli  antichi  per  la  misura  dell’ac- 
qua, secondo  Frontino,  erano  venticinque,  ed  avevano  le 


(25)  Sed  et  calicù  posilìo  habet  momentum-,  in  recium  et  ad  libram 
collocatus  modum  servai:  ad  curtum  aquae  oppositus,  et  devexut  amplius 
rapi!:  ad  latus  praelereuntis  aquae  conversus,  et  supinus,  nec  ad  bautium 
pronut,  segniter  exiguum  sumit.  Est  autem  calix  modulut  aeneus,  qui  rivo 
vel  castello  induitur,  buie  Jistalae  applicantur:  longitudo  eius  babere  debet 
digitos  non  minus  XII\  lumen,  idest  capacilatem,  quanta  imperata fuerit. 
Exeogitatus  videtur,  quoniam  rigore  àeris  difficiliore  adjlexum,  non  timeri 
palesi  laxari,  vel  coarclari formuUu  modulorum:  {Front.  Com,  Tit.  XXX FI) 
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seguenti  dimensioni.  I.  La  fistula  di  cinque,  fistula  quina- 
ria, aveva  il  diametro  di  un  digito  ed  un  quarto  e la  cir- 
conferenza di  tre  digiti  undici  oncie  con  tre  scrupoli  di 
digito;  conteneva  una  quinaria.  II.  La  fistula  di  sei,  sena- 
ria, aveva  per  diametro  un  digito  e mezzo,  e di  circonfe- 
renza quattro  digiti,  otto  oncie  e mezza  con  un  scrupolo  di 
digito;  e conteneva  una  quinaria,  cinque  oncie  ed  un  quar- 
to. 111.  La  fistula  di  sette,  septenaria,  aveva  il  diametro  di 
un  digito,  e nove  oncie  di  esso  digito,  di  circonferenza  cin- 
que digiti  e mezzo  ; e conteneva  una  quinaria  con  undici 
oncie  e mezza  di  essa.  Questa  misura  però  poco  era  in  uso. 
IV.  La  fistula  di  otto,  octcnaria,  aveva  il  diametro  di  due 
digiti , e di  circonferenza  sei  digiti , ed  un  quarto  con  un 
terzo  di  detto  quarto;  e conteneva  due  quinarie  e mezza 
con  mezz'oncia  ed  un  quarto.  V.  La  fistula  di  dieci,  dena- 
ria,  aveva  il  diametro  di  due  digiti  e mezzo,  e di  circonfe- 
renza sette  digiti , ed  oncie  due  del  digito  più  un  quarto 
di  detta  oncia;  e conteneva  quattro  quinarie.  VI.  La  fistula 
di  dodici,  duodenaria,  aveva  il  diametro  di  tre  digiti,  e la 
circonferenza  di  nove  digiti,  ed  oncie  cinque  con  due  scru- 
poli; e conteneva  cinque  quinarie  e nove  oncie.  Questa 
misura  non  era  in  uso:  ed  invece  altra  si  praticava  dai  di  - 
stributori  delle  acque  , aquarii , che  aveva  il  diametro  di 
digiti  tre  e mezzo  ed  un  quarto,  ed  era  capace  di  sei  qui- 
narie. VII.  La  fistula  di  quindici,  quinumdenum,  aveva  il 
diametro  di  tre  digiti  con  oncie  nove  di  esso,  c di  circon- 
ferenza undici  digiti  con  nove  oncie  ed  un  terzo  di  digito; 
c conteneva  nove  quinarie.  Vili.  La  fistula  di  venti,  vice- 
noria,  aveva  il  diametro  di  cinque  digiti,  e di  circonferenza 
quindici  digiti  con  otto  oncie  e mezza  di  esso;  conteneva 
sedici  quinarie.  Presso  i distributori  delle  acque  aveva  una 
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tal  misura  il  diametro  di  quattro  digiti  e mezzo , cd  era 
capace  di  dodici  quinarie  ed  oncie  undici  c mezza.  IX.  La 
6stula  di  venticinque  , vicenumquùaim  , aveva  il  diametro 
di  cinque  digiti,  oncie  sette  e mezza  con  un  sesto  di  detta 
oncia  ed  uno  scrupolo;  e di  circonferenza  digiti  diecisette 
oncie  otto  e mezza  ed  un  quarto  ; conteneva  venti  quina- 
rie, ed  oncie  quattro  e mezza.  Non  era  in  uso.  X.  La  6- 
stula  di  trenta,  tricenaria,  aveva  il  diametro  di  sei  digiti, 
oncie  due  ed  un  sesto,  e di  circonferenza  digiti  diecinove 
ed  oncie  cinque;  conteneva  ventiquattro  quinarie,  oncie 
cinque  ed  un  terzo.  XI.  La  Bstula  di  trentacinque  , trice- 
numqtùnum,  aveva  il  diametro  di  sei  digiti , ed  oncie  otto 
con  tre  scrupoli,  e di  circonferenza  venti  digiti , ed  oncie 
undici  e mezza  ed  un  quarto;  conteneva  quinarie  ventotto 
e mezza  cd  un  quarto.  Non  era  in  uso.  XII.  La  fistola  di 
quaranta,  quadragenaria,  aveva  il  diametro  di  sette  digiti, 
ed  oncia  una  e mezza  ed  un  sesto;  la  circonferenza  aveva 
digiti  ventidue,  ed  oncie  cinque;  conteneva  quinarie  tren- 
tadue,  oncie  sette  ed  un  sesto.  XIII.  La  fistula  da  quaran- 
tacinque, quadragenumquinum,  aveva  il  diametro  di  sette 
digiti  e mezza  oncie  ed  un  terzo;  e la  circonferenza  di  ven- 
titré digiti,  ed  oncie  nove  ed  un  terzo;  conteneva  trentasei 
quinarie,  ed  oncie  otto.  Non  era  in  uso.  XIV.  La  fistula  di 
cinquanta,  quinquagenaria,  aveva  il  diametro  di  sette  di- 
giti, oncie  undici  e mezza  ed  nn  quarto;  la  circonferenza 
di  venticinque  digiti  con  mezza  oncia  ed  un  quarto  ; con- 
teneva quaranta  quinarie  ed  oncie  nove.  XV.  La  fistula  di 
cinquantacinque,  qiiinquagenumquinum,  aveva  il  diametro 
di  otto  digiti,  oncie  quattro  ed  un  quarto,  e di  più  un  se- 
sto, di  circonferenza  ventisei  digiti  con  tre  oncie  e mezza  ; 
era  capace  di  quarantaquattro  quinarie,  nove  oncie  e mez- 
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za,  ed  un  terzo.  Non  era  in  uso.  XVI.  La  6stula  di  sessanta, 
sexagenaria,  aveva  il  diametro  di  otto  digiti,  oncie  otto  e 
mezza,  un  terzo  ed  uno  scrupolo,  e di  circonferenza  venti- 
sette digiti  cinque  oncie  e mezza  ; conteneva  quarantotto 
quinarie,  oncie  dieci  e mezza  con  un  sesto.  XVII.  La  fistula 
di  scssantacinque , sexagenum,  aveva  il  diametro  di  nove 
digiti  ed  un  oncia,  ed  un  sesto;  di  circonferenza  ventotto 
digiti  e mezzo  con  mezza  oncia,  un  quarto  ed  un  sesto; 
conteneva  cinquantadue  quinarie,  oncie  undici  e mezza. 
Non  era  in  uso.  XVIII.  La  fistula  di  settanta , septuage- 
naria,  aveva  nove  digiti  di  diametro  oncie  cinque  ed  un 
terzo  ; e la  circonferenza  ventinove  digiti  ed  oncie  otto  ; 
conteneva  cinquantasette  quinarie  e mezza  oncia.  XIX.  La 
fistula  di  settantacinque,  septnagenumquinum,  aveva  il  dia- 
metro di  nove  digiti , oncie  nove  ed  un  quarto;  e la  cir- 
conferenza di  trenta  digiti,  oncie  otto  ed  un  terzo;  ed  era 
capace  di  quinarie  sessantuna,  oncie  una,  ed  un  terzo.  Non 
era  in  uso.  XX.  La  fistula  di  ottanta,  octogenaria,  aveva  il 
diametro  di  digiti  dieci  con  mezza  oncia,  un  terzo,  ed  un 
sesto;  la  circonferenza  di  digiti  trentuno,  oncie  otto  ed  un 
terzo;  ed  era  capace  di  scssantacinque  quinarie,  oncie  sette 
ed  un  quarto  . XXI.  La  fistula  di  ottantacinque  , octoge~ 
numquinum,  aveva  il  diametro  di  dieci  digiti,  oncie  quat- 
tro e mezza  ed  un  terzo;  di  circonferenza  trentadue  digiti 
oncie  otto  ed  un  sesto;  e conteneva  sessantanove  quinarie, 
oncie  tre  ed  un  sesto.  Non  era  in  uso.  XXII.  La  fistula  di 
novanta,  nonagenaria,  aveva  il  diametro  di  dieci  digiti, 
oncie  otto  ed  un  terzo  con  tre  scrupoli;  e di  circonferenza 
trentatre  digiti,  sette  oncie  , ed  un  terzo  con  un  sesto;  ed 
era  capace  di  seltantatre  quinarie  ed  oncie  quattro.  XXIII. 
La  fistula  di  novantacinque,  nonagenumquinum , aveva  il 
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diametro  di  digiti  undici  , di  circonferenza  digiti  trenta- 
quattro  e mezzo  con  mezza  oncia  ed  un  sesto;  conteneva 
quinarie  settantasctte  ed  oncie  cinque.  Non  era  in  uso. 
XXIV.  La  6slula  di  cento,  centenaria  , aveva  il  diametro 
di  undici  digiti  e tre  oncie,  con  un  quarto  ed  un  sesto;  e 
di  circonferenza  trentacinque  digiti  oncie  cinque  ed  un 
quarto  con  sesto;  conteneva  quinarie  ottantuna  oncie  cin- 
que e mezza,  ed  un  terzo.  Però  questa  misura  presso  i di- 
stributori delle  acque  aveva  un  diametro  di  undici  digiti, 
oncie  undici  e mezza  con  un  quarto  ed  un  sesto;  e conte- 
neva novantadue  quinarie  con  un  terzo  di  oncia  ed  un 
quarto  . XXV.  La  fistola  di  centoventi,  centumvicenum  , 
aveva  il  diametro  di  dodici  digiti,  oncie  quattro  ed  un  ter- 
zo; e di  circonferenza  trentotto  digiti  ed  oncie  dieci  ; ed 
era  capace  di  novantasette  quinarie , oncie  nove  con  un 
quarto  ed  un  sesto.  Presso  i distributori  delle  acque  aveva 
il  diametro  di  quindici  digiti,  oncie  undici  e mezza  ed  un 
terzo.  La  sua  capacitò  era  di  centosessantatre  quinarie  e 
mezza  con  mezza  oncia  ed  un  sesto  ; e questa  misura  cor- 
rispondeva a due  fistole  di  cento  (26). 


(26)  Fislult  quinirìa  diametri  digilum  unom,  qnaJranlem-,  perimetri 
digHoi  tres,  tieuncem,  tcripula  111:  capii  quinariam  unam.  Fiitula  tenaria 
diametri  digilum  unum,  seroiasemi  perimetri  digitos  quatuor,  bessem,  lemua- 
ciam,  icripuìum:  capii  quinariam  unam,  t/uincuncem,  ticilicum,  Fialula  le- 
plenaria  diametri  digilum  unum,  dodrantem-,  perìmetri  digitos  Y,  temittemi 
capii  quinariam  unam,  deuncem,  lemunciam.  lo  usu  non  est.  Fistola  oclona- 
ria  diametri  digitos  duosi  perìmetri  digitos  sex,  quadrantem,  duellamt  capii 
qumarias  duas,  temittem,  semunciam , ticilicum.  Fistola  denarìa  diametri 
digitos  duos,  et  semissemi  perimetri  digitos  septem,  dexianlem,  ticilicum; 
capii  quinarias  quatuor.  Fistola  duodenaria  diametri  digitos  tret,  perimetri 
digiiot  Vini,  quincuncem,  tcripula  li:  capii  quinarias  y,  dodrantem.  la 
usu  non  est.  Alia  apud  aquarios  habebai  diametri  digitos  tres  semunciam, 
sicilicum:  capacitatis  quinariaa  sex.  Fistola  quioumdenum  diametri  digitos 
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Le  rispettive  qualità  di  acque  che  si  eroj^avano  dai 
suddetti  venticinque  moduli,  quantunque  fossero  usate  le 
più  grandi  diligenze,  pure  sembra  che  non  si  potessero 
sempre  egualmente  ripartire;  poiché,  come  già  si  disse,  non 


trei , dodrantem-,  perimetri  digitos  XI  dodrantem,  duellami  capii  quina- 
rias  VIIU.  Fistuli  vicenarìa  diametri  digitos  quinque,  perimetri  digilot  XV, 
betsem  semunciam;  capii  quinarias  XVI.  Apud  aquario]  habebat  diametri 
digito]  quatuor,  semissem;  capacitati]  quinaria]  XII,  deuncem,  semunciam. 
Fiitula  vicenumquinum  diametri  digito]  V-  septuncem,  semunciam  sexfulam, 
scripulum-,  perimetri  digito]  XVII,  bessem,  semunciam:  sicilicum:  capit  qui- 
Dariu  XX,  Irientem,  semunciam.  In  u]u  non  e]t.  Fittola  Iricenaria  diametri 
digitos  VI,  seztantem,  sextulam-,  perimetri  digito]  XVIIII,  quincuncem: 
capit  quinaria]  XXIIII,  quincuncem.  duellam.  Fi]tula  tricenumquinum  dia- 
metri digito]  VI,  bessem,  scripula  III;  perimetri  digito]  XX,  <4:iincent,  se- 
munciam,  sicilicum:  capit  quinaria]  XXVIII,  semissem,  sicilicum.  In  u]o  non 
e]t.  Fiatula  quadragenaria  diametri  digito]  VII,  sexunctam,  sextulamj  peri- 
metri digito]  XXII,  quincuncem-,  capit  quinaria]  XXXII,  septuncem,  sextu- 
Utm.  Fistola  quadragenumquinum  diametri  digitos  VII,  semissem,  semun- 
ciam, duellam-,  perimetri  digito]  XXIII,  dodrantem,  duellam:  capit  quinarias 
XXXVI,  bessem.  In  uau  non  est.  Fistola  quinquagenaria  diametri  digitos  VII, 
deuncem,  semunciam,  sicilicum-,  perimetri  digito]  XXV,  semunciam,  sicili- 
eum:  capit  quinaria]  XXXX,  dodranten.  Fistola  quinquagenumquinum  dia- 
metri digito]  Vili,  trientem  sicilicum  sextulam-,  perimetri  digitos  XXVI, 
quadrantem,  semunciam-,  capit  quinaria]  XXXXIIII,  dodrantem,  semunciasn, 
duellam.  In  usu  non  est.  Fistola  sexagenaria  diametri  digito]  Vili,  bessem, 
semunciam,  duellam,  scripulum-,  perimetri  digitos  XXVII,  quincuncem,  se- 
munciam; capii  quinaria]  XXXXVIII,  dexiantem,  semunciam,  sextulam, 
Fistula  sexagenumquinum  diametri  digito]  VIIII,  usiciam,  sextulam-,  peri- 
metri XXVIII, semissem,  semunciam, sicilicum,  sextulam-.cepil  quinaria]  LII, 
deuncem,  semunciam.  In  usu  non  est.  Fistola  sepluagenaria  diametri  digi- 
to] Vini,  quincuncem,  duellam-,  perimetri  digitos  XXVIIII,  bessem:  ca- 
pit quinaria]  LVll,  semunciam.  Fistula  septuagenumquinum  diametri  digi- 
to] Vini,  dodrantem,  sicilicum-,  perimetri  digito]  XXX,  bessem,  duellam: 
capit  quinariana  LXI,  unciam,  duellam.  In  usu  non  est.  Fistola  oclogenariai 
diametri  digitos  X,  semunciam,  duellam,  sicilicum-,  perimetri  digito]  XXXI, 
bessem,  duellam:  capit  quinaria]  LXV,  sextantem,  sicilicum.  Fistula  oclo- 
gennmquinum  diametri  digito]  X,  trientem,  semunciam,  duellam-,  perimetri 
digito]  XXXII,  bessem,  sextulam,  capit  qutnsu-ias  LXVlllI,  quadrantem. 
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veniva  stabilita  Taltezza  del  battente.  Inoltre  sembra  che  i 
calici  di  metallo,  che  costituivano  i suddetti  moduli,  non 
scaricassero  all’aperto  in  apposita  cassetta,  alla  quale  sta- 
vano attaccati  i condotti  di  piombo,  come  viene  stabilito 
dalle  più  approvate  pratiche  impiegate  nella  misura  delle 
acque;  ma  invece  fossero  messi  entro  alle  estremità  dei 
detti  condotti,  e comunicassero  ad  essi  l’acqua  senza  inter- 
mittenza, come  lo  stesso  Frontino  lo  indicava  nel  dire  che 
in  alcuni  castelli , quantunque  ì calici  fossero  stati  segnati 
con  giusta  misura,  erano  poi  stati  attaccati  condotti  più 
ampj;  onde  da  ciò  avveniva  che  non  essendo  l’acqua  trat- 
tenuta dentro  lo  spazio  determinato,  ed  in  breve  tratto 
forzata,  passando  da  questo  in  un  tubo  più  largo,  immedia- 
tamente lo  riempiva.  Perciò  designava  egli  che  si  dovessero 
contrasegnare  i tubi  in  tutta  quella  estensione  ch’era  già 
stata  con  decreto  del  Senato  prescritta,  la  quale  era  di  cin- 
quanta piedi  (27).  Questo  metodo,  che  ora  si  dice  a sifo- 


sextulam.  Io  oso  non  est.  FisluU  nonageotrìa  ditmelrì  digilo*  X , betsan, 
duetlam,  scripula  III,  penmetri  digilos  XXXllI,  teptuncem,  duellam,  sici- 
licum:  capii  quioarias  LXXIII,  trientem.  Fistola  oonageouinqiiinuai  diametri 
digitos  XI;  perimetri  digitos  Xlj  perimetri  digilos  XXXlllI,  temitiem,  semun- 
ciani,  sextuliim;  capii  quioarias  LXXVII,  ^uincuncem.  Io  usu  ooo  est.  Fistula 
ceoteoaria  diametri  digilos  XI,  quadrantem,  sicilicum,  texiulam:  perimetri 
digitos  XXXV,  quincuncem,  sicilicum,  sexhitam:  capii  quioarias  LXXXI, 
quincuncem,  semunciam  , duellam.  A pud  aquarìos  babebat  diametri  digi- 
tos XI,  deuncem,  semunciam,  sicilicum,  sextulam:  capacilatis  quioarias 
LXXXXIl,  duellam,  sicilicum.  Fistula  ceotumviceoum  diametri  digilos  Xll, 
trientem,  duellam-,  perimetri  digitos  XXX Vili,  dextanlem:  capii  quina- 
rias  LXXXXVll,  dodrantem,  sicilicum,  sextulam.  Apiid  aquarìos  babebat 
diametri  digilos  XV,  deuncem,  semunciam,  duellam-,  capacilatis  CLXIII, 
semissem,  semunciam,  sextulam-.  qui  modus  duarum  ceoteoarium  est.  {Front. 
Coment.  daWArt.  XXXIX  al  LXIU.) 

(27)  In  quihusdam,  cum  calices  legitimae  mensurae  tignati  essent, 
statim  ampliar is  moduli Jistulae  subiectae  fuerunt  : unde  acciderat  ut  aqua 
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ne,  e che  pure  pel  passato  si  praticava  nella  dispensa  delle 
acque  di  Roma,  suole  portare  una  ragguardevole  altera- 
zione nella  misura  delle  acque,  e difHcile  a definirsi , nono- 
stante la  precauzione  di  fare  il  condotto  di  accompagno, 
per  il  tratto  prescritto,  di  egual  diametro.  Giustamente  poi 
stabiliva  lo  stesso  Frontino  che  i calici  si  dovessero  situare 
tutti  ad  un  livello,  ne  quello  di  uno  fosse  più  in  alto,  e 
quello  dell’altro  più  basso;  giacche  come  bene  osservava 
egli,  quello  situato  più  in  basso  portava  maggior  quantità 
di  acqua  e quello  più  in  alto  collocato  ne  traeva  meno. 
Quindi  faceva  conoscere  che  per  abuso  in  alcuni  condotti 
dei  privati  non  si  erano  nemmeno  posti  i calici,  che  si 
dicevano  fistulae  solutae;  laonde  a piacere  del  distributore 
si  potevano  facilmente  allargare  e restringere  (28).  Questa 
circostanza  ci  conferma  non  essere  stati  i calici  attaccati  ai 
condotti,  come  già  si  disse,  ed  esser  con  ciò  indeterminata 
la  precisa  misura  dell’acqua  per  ogni  acquedotto.  Nè  una 
tale  precisione  di  misura  si  può  ora  dedurre  da  quanto  Fron- 
tino designava  aver  praticato  per  conoscere  la  quantità  del- 
l’acqua Appia  nel  luogo  detto  le  Gemtnclle,  ove  egli  misurò 
l’altezza  e la  larghezza  del  volume  di  detta  acqua;  perchè 
non  vien  detto  quale  ivi  fosse  la  corrente.  Laonde  ora  dif- 


non  per  legitimum  spatium  eoercita,  $ed  per  brevet  angutlias  expresta^Ja- 
Cile  laxioren  in  proximo  fisialamimpleret.  Ideoque  iltud  adhuc,  quotiens 
tignalur  calix,  diligentiae  adjiciendum  est  ; ut  Jittulae  quoque  proximae 
per  spatium,  quod  senalusconsidio  comprekensum  diximus,  signelur.  {Fron- 
tino Coment.  Àrt.  CXIl.) 

(28)  Circa  collocandos  quoque  calices  observari  oportet,  ut  ad  li- 
neam  ordinentur  i nec  allerius  inferior  calix,  allerius  superior  ponatur, 
Injerior  plus  trahit  •,  superior^  quia  cursus  aquae  ab  inferiore  rapitur,  mi- 
Hus  dttcit.  la  quorumdam  fistulis  ne  calices  quidem  positi fuere:  hae  Jistu- 
lae  solutae  vocantur\  et  ut  aquario  libuil,  laxantur.  vel  coarctantur,  {Fron- 
tino Coment.  Àrt.  CXIII.) 
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Ecilmente  si  può  stabilire  un  giusto  rapporto  sulla  misura 
praticata  dagli  antichi,  e quella  che  è ora  più  comunemente 
approvata.  Ma  facendone  un  confronto  tra  la  misura  mo- 
derna della  quantità  dell’acqua  Vergine,  clic  si  può  consi- 
derare essere  circa  in  egual  volume  di  quello  che  aveva 
anticamente, ed  il  numero  delle  quinarie  ritrovate  da  Fron- 
tino nella  misura  da  lui  fatta  al  settimo  miglio  distante 
da  Roma,  ove  si  ebbero  quinarie  2504,  si  viene  a conoscere 
essere  incirca  la  quinaria  due  terzi  dell’oncia  praticata  nella 
misura  della  stessa  acqua  Vergine.  Quindi  calcolando  le  re- 
spettive  grandezze  degli  orificj  delia  quinaria  antica,  e della 
oncia  moderna,  si  viene  a stabilire  essere  stato  il  battente 
anticamente  minore  di  un  palmo  ed  un  quarto,  come  si 
pratica  colla  misura  moderna,  ed  essersi  portato  incirca  solo 
all'altezza  sufficiente  a sorpossare  il  più  grande  modulo 
tra  i ventìcinque  sovra  indicati,  che  aveva  il  diametro  dì 
dodici  digiti  oncie  quattro  ed  un  terzo. 

Il  metodo  più  propabìlmente  che  tenevano  gli  antichi 
nella  dispensa  delle  acque  si  dimostra  colla  fig.  12  della 
Tav.  CLXllI  tratta  dal  sovraìndicato  monumento  esistente 
vicino  alla  porta  Esquilina,  il  quale  si  doveva  distinguere 
col  nome  di  castello,  castellum,  e nei  tempi  più  antichi  con 
quello  di  dividicula,  divìdicula^  come  viene  contestato  da 
Festo  (29).  Primieramente  ivi  viene  delineato  il  triplice 
immissario,  immissarium,  stabilito  da  Vitruvio,  col  quale 
ripartitamente  si  distribuiva  l’acqua  dal  mezzo  per  tutti  i 
laghi  ed  i gettiti , da  uno  dei  lati  per  i bagni , c dall’altro 
per  ì privati,  come  già  si  è osservato.  In  ciascuna  delle 


(29)  Dividicula  antiqui  dieebant,  quae  nune  sani  cattala,  ex  quibus 
a rivo  communi  aquam  quisqae  in  tuamfundum  ducit.  {Festa  inDividieula.) 
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estremità  di  tali  immissarj  vi  doveva  essere  un  ricettacolo, 
receptaculum,  nel  quale  si  faceva  la  suddivisione  delle  ac- 
que. Una  tale  disposizione  doveva  essere  praticata  in  modo 
che  quando  l’acqua  sovrabbondava  nei  due  estremi  ricet- 
tacoli, si  fosse  gettata  in  quella  di  mezzo.  Oltre  ai  delti  tre 
condotti,  altri  due  vi  erano  nei  lati,  i quali  dovevano  ser- 
vire per  dare  esito  alle  acque  sovrabbondanti  dalla  distri- 
buzione stabilita,  le  quali  si  dicevano  cascaticce,  caducae,  e 
che  secondo  Frontino  solo  io  scarse  quantità  si  conduce- 
vano dai  prìncipi  (30).  Alia  parete  esterna  di  ognuno  poi 
dei  detti  ricettacoli  stavano  attaccati  i calici  che  mettevano 
direttamente  l’acqua  nei  condotti  di  piombo  stabiliti  nella 
dispensa,  ed  ivi  l’acqua  era  regolata  in  modo  che  si  man- 
tenesse a tanta  altezza  quanta  era  necesssaria  a cuoprire 
l’orificio  del  più  grande  calice  ivi  collocato , come  si  è indi- 
cato poc’anzi.  L’acqua  sovrabbondante  da  questi  ricetta- 
coli doveva  servire  per  fare  mostra  nella  fronte  dei  mede- 
simi castelli. 

La  distribuzione  che  si  faceva  nel  mezzo  era  destinata 
per  i laghi,  ed  i salienti,  lacus  et  salientes.  Per  lago  in 
questo  caso  s’intendeva  denotare  dagli  antichi  ciò  che  noi 
diciamo  fontane:  ma  però  essi  con  tale  denominazione  di- 
stinguevano quelle  fontane  in  cui  l’acqua  cadeva  dall’alto 
nel  basso,  e che  ivi  formava  come  una  specie  di  piccolo 
lago,  e vasca,  da  quelle  in  cui  l’acqua  s’innalzava  dai 
basso  nell'alto,  e che  formava  un  gettito;  e siffatte  ultime 
fontane  erano  quelle  che  si  dicevano  salienti.  In  Roma  ve 
ne  era  un  grandissimo  numero  di  ambe  le  specie,  come  si 

(30)  Impetrantur  aulem  et  eoe  aijuae,  quae  caducae  vocanluri  id  est 
quae  aut  ex  cattellit  efftuumi,  aui  ex  manationibusjislularamiqood  bene- 
/iclum  a Principibiu  porcissime  tribui  solstum.  (Front.  Comm,  Art,  CX.) 
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conosce  dai  cataloghi  degli  antichi  regionarj,  nei  quali  sino 
a mille  trecento  sessantaduc  se  ne  numeravano.  M.  Agrippa 
solo,  al  dire  di  Plinio,  aveva  fatti  settecento  laghi,  cento 
cinque  salienti,  e cento  trenta  castelli  (31).  Sì  dcU’una  sì 
dell’altra  specie  ne  esamineremo  la  forma  distintamente 
nelle  seguenti  descrizioni;  però  convien  osservare  che,  per 
la  loro  molliplicità  o diversità  del  livello  delle  acque  ad 
esse  condotte,  variavano  assai  nella  loro  figura  ed  orna- 
menti. Ma  considerandone  la  più  comune  forma  di  esse,  e 
nel  tempo  stesso  di  quelle  che  ci  sono  rimaste  notizie  di 
maggior  importanza,  potremo  stabilire  che  i laghi  erano 
composti  essenzialmente  da  uno  sbocco  di  acqua  derivata 
da  un  ricettacolo  situato  entro  ad  una  parete  qualunque, 
ed  ornato  con  una  testa,  o per  meglio  dire  maschera , come 
diversi  csempj  ci  rimangono  fuor  d'opera  degli  antichi,  e 
che  si  conoscono  essere  stati  a tale  uso  destinati.  L’acqua, 
che  cadeva  dalla  bocca  di  una  tale  maschera,  era  contenuta 
in  una  vasca  di  forma  più  comunemente  semicircolare; 
poiché  era  quella  che  di  più  si  adattava  aU*uso  ed  al  col- 
legamento  colla  parete  retta  del  ricettacolo.  Laonde  siffatti 
laghi  dovevano  presentare  l’aspetto  che  si  offre  delineato 
nella  Tav.  CLXXll.  Invece  delle  suddette  maschere  sole- 
vano gli  antichi  decorare  gli  sbocchi  delle  acque  con  6gu- 
re  a tale  uso  allusive,  che  come  erano  in  particolare  le 
immagini  dei  fiumi  e dei  ponti.  Di  queste  figure  diversi 

(31)  Jgrìppa  vero  in  aedilitate  tua,  adiecta  f'irgine  aqua,  caelerii 
corrivatis  alque  emendatis,  lacus  septingentos  fedi-,  praeterea  salienlei 
eentum  quinque-,  castella  eenlum  triginta  complura  eliam  cultu  mugnifea. 
(Ptin,  Hist.  fiat,  Lib.  XXXV l.  c,  24.)  Tania  era  l'abbondanza  dell'acqua 
dislribuila  anticamente  in  Ruma  per  uso  pubblico  e privato  che  si  diceva 
acorrere  a guisa  di  fiume.  Laonde  grande  pure  doveva  essere  il  numero  dei 
luoghi  io  cui  si  dispensava. 
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esempj  ci  rimangono  • e ai  conoscono  essere  state  rappre- 
sentate giacenti  ed  appoggiate  sopra  di  un  vaso,  dal  quale 
scaturiva  Tacqua,  come  pure  si  offre  delineato  nella  stessa 
tavola,  e come  si  è dedotto  dalla  6gura  ben  cognita  detta 
di  Marforio,  che  si  conserva  in  Campidoglio.  Altre  rappre- 
sentanze di  Bgure  si  conoscono  essere  state  impiegate  allo 
stesso  uso  dagli  antichi,  le  quali,  risguardando  più  la  scul- 
tura che  l’arte  di  cui  ci  siamo  accinti  a dimostrarne  i pre- 
cetti, tralasceremo  perciò  di  riferirle.  Quale  fosse  l’aspetto 
poi  di  una  grande  fontana  di  tal  primo  genere,  decorata 
con  ornamenti  di  architettura  in  modo  veramente  nobile  e 
grandioso,  si  conoscerà  da  quanto  già  abbiamo  indicato 
potersi  dedurre  dalle  rovine  superstiti  del  castello  dell’ac- 
qua Giulia  esistente  vicino  all’antica  porta  Esquilina,  e 
delineato  nella  Tav.  CLXXI;  perchè  la  parte  anteriore  di 
questo  castello  venne  ridotta  a servire  di  fontana,  prevalen- 
dosi delle  acque  che  avanzavano  dalla  dispensa  stabilita. 
Esistevano  in  tempi  a noi  non  lontani  nelle  due  nicchie 
aperte  nei  lati  di  tale  monumento  i due  grandi  trofei  di 
marmo  che  ora  ornano  la  piazza  del  Campidoglio;  e dal 
carattere  che  offrono  tali  ornamenti  si  potè  dedurre  che 
tutta  la  fronte  fosse  decorata  con  simili  opere  in  onore  di 
qualche  vittoria  riportata  nel  tempo  deH’impero  Romano. 
Per  far  conoscere  la  forma  della  seconda  specie  di  fontane, 
cioè  di  quelle  formate  con  gettiti  di  acqua  saliente,  primie- 
ramente offriamo  delincato  nella  stessa  Tavola  l’aspetto  che 
presentava  uno  dei  tanti  grandi  labbri  di  pietra  che  ci  sono 
rimasti  dagli  antichi,  c che  erano  impiegati  a tale  uso,  dai 
di  cui  mezzo  veniva  promosso  un  egilto  di  acqua;  e questa 
dopo  di  avere  riempito  il  recipiente  dello  stesso  labbro 
cadeva  in  altro  inferiore  recipiente  formato  a guisa  di  va- 
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tea.  Ma  di  un  più  nobile  esempio  di  tali  fontane  salienti 
possiamo  determinarne  l’aspetto,  ed  è quello  tratto  dalla 
ben  nota  fontana  detta  per  la  sua  forma  Meta  sudante. 
Nella  citata  Tav.  CLXXII  si  offre  delineata  questa  fontana 
con  tutta  la  sua  decorazione,  come  si  deduce  dalla  rovina 
superstite  e da  aleune  medaglie  antiche,  che  si  dicono  avere 
rappresentato  il  suo  aspetto,  benché  comunemente  sieno 
credute  inventate  nei  tempi  a noi  non  lontani. 

Altro  genere  di  distribuzione  si  soleva  praticare  dagli 
antichi , oltre  quello  fin’ ora  considerato,  e consisteva  nel 
prendere  una  certa  quantità  di  acqua  da  un  acquedotto  e 
metterla  in  altro  inferiore  onde,  supplire  alla  dispensa  sta- 
bilita per  la  quale  maggiore  quantità  di  acqua  che  si  ri- 
chiedeva avere,  oltre  quella  dedotta  dalle  sorgenti  proprie 
di  ciascun  acquedotto,  come  da  Frontino  in  più  luoghi  dei 
suoi  coment!  venne  indicato;  ed  in  particolare  allorché 
descrisse  le  tre  acque  Giulia,  Tepula,  e Marcia,  le  quali 
unitamente  erano  portate  sino  vicino  alla  porta  Viminale; 
perché  osservava  che  una  porzione  dell’acqua  Marcia,  ch’era 
la  più  bassa,  dopo  gli  orti  Pallanzìani,  gettavasi  nel  rivo  che 
dicevasi  Ercolaneo  e si  dirigeva  verso  il  Celio  (.32).  Ora  è co- 
mune opinione  di  riconoscere  il  luogo  in  cui  si  faceva  sca- 
ricare l’acqua  Marcia  nel  rivo  Ercolaneo,  in  una  specie  di 
doppia  botte  che  si  trova  essere  stata  aggiunta  all’acquedotto 
che  portava  le  dette  tre  acque,  poco  prima  di  giungere  al 
grande  arco  praticato  sopra  la  via  Tiburtina.  La  forma 
che  conserva  tuttora  un  tal  castello  si  ofirc  delineata  nella 
Tav.  CLXXlll  fig.  I.  Ivi  quella  porzione  dell’acqua  Mar- 
cia, che  si  voleva  togliere  dal  suo  speco,  si  faceva  passare 

(32)  Marcia  autem  parte  sui  post  hortos  Pallanlianos  in  rivum,  t/ui 
vocatur  Herculisneus  deiicil  se  per  Caelium.  {Front,  Comm.  Art,  XIX.) 
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nella  botte  costrutta  in  un  lato;  e poscia  coi  mezzo  di 
un’apertura  praticata  nel  suolo  di  essa  veniva  scaricata  nella 
sottoposta  botte,  e quindi  nel  rivo  Ercolaneo  che  passava 
sotto  l’acquedotto.  In  tal  modo  ai  poteva  regolare  l’acqua 
in  due  luoghi , l’uno  nell’apertura  posta  in  una  parete  dello 
speco,  e l’altro  in  quella  praticata  nel  suolo  della  botte 
supcriore,  ed  anzi  in  questo  ultimo  luogo  si  poteva  otte- 
nere una  più  esatta  divisione,  giacche  nel  luogo  supcriore, 
alzandosi  l’acquedotto,  veniva  pure  ad  accrescere  la  quantità 
dell’acqua  che  si  divergeva. 

PISCINE.  Le  piscine  con  cui  gli  antichi  solevano 
depurare  le  acque,  allorché  erano  fangose,  si  possono  con- 
siderare in  due  specie,  le  une  scoperte  e le  altre  coperte. 
Sì  dell’una  sì  dell’altra  specie  ne  dimostreremo  la  forma 
più  probabile  che  si  può  avere  dai  monumenti.  Pertanto 
convien  osservare  che  si  dovette  dedurre  il  nome  piscina , 
dato  dagli  antichi  ad  un  tale  recipiente,  da  quegli  stagni  o 
piccoli  laghi  in  cui  solevano  essi  mantenere  i pesci.  Siffatte 
piscine  si  distinguevano  con  la  denominazione,  limaria, 
per  indicare  che  ivi  veniva  deposto  il  limo  ossia  il  fango; 
come  si  trova  dimostrato  da  Frontino  nell’ accennare  in 
qual  modo  si  depurava  l’acqua  dell’Aniene  nuovo,  la  quale 
venendo  estratta  dal  fiume,  portava  con  se  materie  fan- 
gose (33).  Oltre  l’acqua  sull’Anienc  nuovo  si  ricevevano 
pure  in  pescine  coperte,  contectis  piscinis,  le  acque  CIau- 

(33)  Anio  novtis  via  Snhlacensi  ad  miltiarium  XXXXil  in  suo  riuo 
excipiUir  ex  Jlumine\  quod  cum  ierras  cuftas  circa  se  habeat  soli  pìnguit^ 
et  inde  ripas  soluiioreSt  elioni  sine  pluviarum  iniuria  limosum.  et  turbulen^ 
tum  Jluit'f  idcoque  a faucibus  ductus  interposita  est  piscina  timaria^  ubi 
inter  omnem  et  specum  consisteret  et  hquaretur  aqua.^P'ront,  Com.Art.  X 
Una  tale  piscina  doveva  essere  evidentemente  scoperta. 
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dia,  Giulia,  Tepida,  Marcia,  ed  Àniene  vecchio;  c queste 
piscine  erano  poste  vicino  al  settimo  miglio  della  via  Latina, 
ove,  venendo  trattenuto  il  corso  delle  acque,  deponevano 
esse  le  materie  fangose  che  potevano  trasportare  (34).  Quin- 
di osservava  lo  stesso  Frontino  che  le  acque  Vergine,  Appia 
ed  Àlsietina  non  avevano  conserve,  conceptacula , ossicno 
piscine  (35).  Da  queste  descrizioni  si  trova  non  solo  da 
Frontino  indicato  l'uso  delle  piscine , ma  pure  venne  distin- 
ta la  loro  denominazione  di  limaria  da  quella  di  conserva, 
ed  essere  state  alcune  coperte,  ed  altre  scoperte.  Per  dimo- 
strare come  erano  formate  le  piscine  scoperte  riportiamo 
un'esempio  tratto  da  alcune  rovine  superstiti  a sette  miglia 
distanti  da  Roma,  ove  si  congiungevano  diversi  acquedot- 
ti; e questo  esempio  si  offre  delineato  nella  (ìg.  2.  della 
Tav.  CLXXIII.  In  tale  piscina  l’acqua  entrava  per  la  bocca 
più  elevata,  e usciva  per  la  inferiore,  depositando  nel  reci- 
piente le  materie  fangose  che  poteva  seco  portare.  Nella 
6g.  3 di  detta  Tavola  un’esempio  di  una  piscina  coperta  si 
riferisce  che  trovasi  esistere  lungo  l'acquedotto  dell’acqua 
Vergine  sotto  il- colle  Pincio.  Era  questa  disposta  in  due 
piani;  c ciò  affinchè  l’acqua,  passando  in  un  lato  dal  piano 
superiore  all'inferiore  coi  mezzo  delle  aperture  praticate 
nella  volta,  e poscia  nell’altro  vano,  salendo  dall'inferiore 
al  superiore  piano,  potesse  maggiormente  depurarsi.  Molti 
altri  esempi  si  rinvengono  di  simili  piscine,  che  solo  nelle 
dimensioni  c di  poco  nella  struttura  differivano.  Era  all’u- 

(34)  Ex  his  sex,  via  iMtina,  intra  VII  milliariiim,  eonlectis  piscinis 
excipiuntur,  uhi  quasi  respirante  rivorum  cursu,  limum  drponunt.  (Front. 
Com.  Àrt.  XIX.) 

(35)  Aec  Virgo,  nec  .dppia,  nec  Jlsietina  conceptacula,  id  est  pisci- 
nas,  habenl.  (Front.  Com.  Art.  XXII.) 


Digitized  by  Google 


690  ARCHITETTURA  ROMAPf  A.  PARTE  II- 
scire  <li  tali  piscine  che  si  eifcttuavano  le  misure  delle  acque, 
come  da  Frontino  venne  indicato;  c siccome  ivi  lo  scarico 
ai  praticava  al  livello  siipcriofe  dell’acqua,  senza  che  s’in- 
nalzasse al  di  sopra  della  bocca;  cosi  si  viene  a conTermare 
quanto  poc’anzi  si  è stabilito  sul  modo  tenuto  dagli  antichi 
nella  misura  delle  acque. 

CISTERNE.  Circa  consimili  alle  piscine  erano  quei 
serbato]  che  si  fecero  dagli  antichi  per  conservare  le  acque 
al  coperto  e servirsene  all’occorrenza.  Solevano  essi  distin- 
guerli comunemente  col  nome  c/.rterna,  perche  erano  sca- 
vate entro  terra  (36),  e servivano  per  conservare  tanto  l’ac- 
qua derivata  dagli  acquedotti,  quanto  quella  raccolta  da 
altri  scoli.  Di  queste  conserve  ne  rimangono  tanti  e si  gran- 
diosi avanzi  che  ci  fanno  conoscere  il  frequente  uso  che  ne 
fecero  i Romani.  Vitruvio  distinse  siffatte  opere  con  la  deno- 
minazione signinum,  ed  in  questo  modo  indicava  doversi 
eseguire.  Si  doveva  apparecchiare  primieramente  l’arena 
purissima  ed  asprissima,  comporre  il  cemento  con  selci  che 
non  pesassero  più  di  una  libbra,  scegliere  la  calce  poten- 
tissima e mescolarla  coll’arena  in  modo  che  cinque  parti 
di  arena  corrispondessero  a due  dì  calce; quindi  congiungere 
alla  mistura  il  cemento,  e poscia  ben  batterlo  con  verghe 
di  legno  ferrate  sulle  pareti  dello  scavamento  sino  al  livello 
dell’acqua.  Dopo  di  essere  state  cosi  preparate  le  pareti 
si  doveva  vuotare  nel  mezzo  il  terreno  che  ivi  si  trovava,  ed 
appianare  il  suolo  e di  poi  ricuoprirlo  collo  stesso  appa- 
recchio delle  pareti.  Se  tali  luoghi  si  fossero  fatti  doppj  o 
trìplici,  talché  le  acque  colando,  avessero  potuto  tramutarsi, 
l’uso  ne  sarebbe  divenuto  più  salubre;  poiché  se  il  fango 


(56)  Cisterna  dieta  est,  quod  cis  inest  infra  terroni.  (Fest.  in  Cisterna.) 
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trovava  luogo  ove  depositarsi , l’acqua  diveniva  limpida,  e 
senza  odori  si  sarebbe  conservato  il  suo  sapore;  e se  ciò 
non  si  poteva  ottenere  dovevasi  col  mezzo  del  sale  purifi- 
carla (37).  Plinio  e Palladio,  ripetendo  quanto  si  trova  da 
Vitruvio  prescritto  a riguardo  di  siffatto  intonaco,  tecto~ 
rium,  designavano  precisamente  essere  nelle  cisterne  che  si 
doveva  fare  il  medesimo  stabile  apparecchio  (38):  ma  nel 
ben  noto  compendio  di  architettura  si  trova  indicato  dovere 
essere  la  calce  impiegata  subito  dopo  estinta,  ed  essere  stato 
meglio  il  comporre  la  mistura  con  due  parti  di  arena  ed 
una  di  calce  (39).  Se  più  comunemente  gli  antichi  prati- 


(37)  Sin  aulem  loca  dura  erunt,  aut  nimium  venae  penitus  fuerint, 
fune  signinis  operibus  ex  iectis^  aut  a superioribus  locis  excipiendae  sunt 
copiae.  In  signinis  auiem  operibus  haec  sunt  facitnda^  uU  arena  primutn 
purissima  asperrimaque  paretur^caementum  de  sifice  frangatur  ne  gravius 
quam  librarium^  caix  quam  vehementissima  mortario  misceatnr^ita  ut  quin~ 
que  partes  arenae  ad  duas  calcis  respondeant.  Eorum fossa  ad  libramentum 
aliitudinis  qtiod  est  futurum^  cavetur)  parielcs  calcentur  vcctibus  ligneis 
ferratis,  Parietibus  calcatisi  in  medio^  qtiod  erit  terrenum%  eximmiatur  ad 
libramentum  infimum  parietum%  hoc  exaequatOn  soìum  calcetur  ad  cras^ 
situdinem^  quae  constiiuta  fuerit»  Ea  autem  si  duplicia  aut  triplicia  facta 
fuerint^  ufi  percolationibus  aquae  transmutari  possint^  multo  saluhriorem 
eius  usum  efficiente  limus  enim  cuin  habuerit  quo  subsidat^  fimpidior  aqua 
liete  et  sine  odoribus  conservabit  saporem:  si  m>n,  salem  addi  necesse  eritj 
et  extenuari.  {^Vitruv.  Lib»  Vili,  c.  7.) 

(38)  Plin.  Jlist.  Nat.  Uh.  XXXVl  c.  52.  e Patlad.  De  Pe  Pust. 
Lib.  /.  TU.  17. 

(39)  In  signinis  autem  operibus  haec  servare  debebìs.  Primo  ut  arena 
aspera  paretur^  et  caementum  de  silice  vel  lapide  toficio  calcisqtie  proxime 
extinctae  dune  partes  ad  quinque  arenae  mortario  misceantar.  Puteum 
ergo  fodere  debebis  latum  pedibus  oefo,  ut  a binis  pedibus  structura  in 
circuita  surgat^  et  quatuor  cavo  relinquat.  Structuram  vero  cum facere  co«- 
peris^  vcctibus  ligneis  densahis%  sic  ut  nitorem  frontis  non  laedas\  sic  enim 
solidata  structura  adversus  humorem  potior  erit.  Quod  si  limosa  aqua 
f aeriti  salem  ei  miscebise  et  sua  virtute  saporem  mutabit.  Sed  licet  auctores 
ad  quinque  partes  arenae  duas  partes  calcis  mitti  docucrint%  iisdem  men- 
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cassero  di  comporre  l’opera  signina  in  modo  che  cinque 
parli  di  arena  corrispondessero  a due  di  calce,  oppure  due 
di  arena  ad  una  di  calce,  è ora  assai  difficile  il  poterlo  cono- 
scere: ma  bensì  resta  palese,  esaminando  i tanti  avanzi  che 
rimangono  di  simili  opere,  che  essi  impiegarono  la  maggior 
cura  neU'eseguirle  e renderle  stabili , perchè  si  conservano 
presentemente  in  più  luoghi  con  grande  durezza  in  modo 
ammirabile.  È quindi  importante  l’osservare  che  siffatte 
opere  non  si  facevano  con  l’arena  comune,  benché  pura  ed 
aspra:  ma  bensì  con  quella  qualità  di  polvere  che  ora  si 
dice  pozzolana,  e che  solo  in  questi  paesi  si  rinviene,  come 
bastantemente  si  è spiegato  parlando  dei  diversi  apparecchi 
di  fabbrica  impiegati  dai  Romani.  I molti  esempj  che 
rimangono  di  cisterne  ci  fanno  conoscere  che  non  sola- 
mente erano  queste  scavate  entro  il  masso  della  terra  e 
fatte  doppie  o triplici  come  si  prescrisse  da  Vitruvio,  e 
come  si  offre  delineato  nella  (ìg.  4 della  Tav.  CLXXIII 
tratta  da  un  antico  esempio  esistente  suU’Esquìlino:  ma 
soventi  erano  costruite  con  grandi  muri  di  pietra,  e dispo- 
ste in  assai  maggior  numero  di  divisioni,  come  un  grande 
esempio  si  ammira  nelle  vaste  conserve  delle  terme  di  Tito, 
le  quali  vengono  ora  dette  le  Sette  sale,  e che  meglio  per 
il  loro  effettivo  numero  si  dovrebbero  dire  le  Nove  sale. 
É da  osservare  nella  struttura  di  queste  grandi  conserve, 
delineate  nella  fìg.  5 della  stessa  Tavola,  che  la  comunica- 
zione tra  un  recipiente  e l’altro  non  era-praticata  con  aper- 
ture situate  dirimpetto  tra  loro:  ma  invece  alternativamente 
ad  ogni  porta  corrispondeva  un  sodo,  in  modo  che  si  tro- 


snriset  rediviva^  et  nov^as  imperuasfieri  monstraverint  meliustamen  inven-- 
tum  esi^  ut  ad  dttas  partes  arenae  una  caldi  misceaiury  quO  ptnguìor 
pensa fortius  caementa  ligaret»  [Compendi  Arch»  c.  IV 
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vavano  le  dette  aperture  disposte  su  linee  trasversali.  Evi- 
dentcmente  siffatta  disposizione  venne  ivi  impiegata  onde 
vieppiù  intralciare  il  trapasso  dell’acqua  da  un  recipiente 
all’altro;  e cosi  questa  maggiormente  intrattenendosi,  si  po> 
teva  con  più  facilità  depurare.  Di  altro  genere  di  struttura, 
impiegato  dai  Romani  neU’inlemo  delle  loro  cisterne,  ne 
esistono  molti  esempj;  quale  è quello  di  costruirle  senza 
divisioni  di  muri  continuati,  e d’innalzare  le  loro  volte 
sopra  arenazioni  rette  da  semplici  pilastri,  nel  modo  che 
si  offre  delineato  nella  fìg.  6 della  stessa  Tavola.  Siffatte 
cisterne  mentre  potevano  contenere  in  proporzione  maggior 
quantità  di  acqua  che  in  quelle  suddivise  con  muri,  lascian- 
dosi così  in  esse  libera  la  comunicazione,  rendevano  poi 
più  difficile  la  depurazione  delle  acque.  Laonde  convien 
credere  che  gli  antichi  impiegassero  le  cisterne  separate  con 
muri,  ove  l’acqua  aveva  bisogno  di  essere  di  più  depurata, 
ed  ove  non  era  limitato  il  luogo  in  cui  si  costruivano;  e 
quelle  composte  con  semplici  pilastri  in  tutti  quei  luoghi 
che  erano  ristretti , e che  l'acqua  ivi  introdotta  era  di  qua- 
lità migliore.  Si  deve  inoltre  osservare  che  ove  i muri  esterni 
di  dette  conserve,  non  erano  circondati  dalla  terra,  prati- 
cavano gli  antichi  comunemente  di  rinforzarli  con  pilastri 
di  muro  congiunti  insieme  con  collegamenti  semicircolari 
fatti  a guisa  di  grandi  nicchie;  imperocché  allorquando  le 
conserve  erano  piene  di  acqua  i detti  muri  esterni  veni- 
vano a ricevere  una  grande  spinta.  In  simile  modo  erano 
fortidcati  dagli  antichi  i muri  che  dovevano  sorreggere  la 
terra,  come  già  si  è fatto  conoscere,  e come  ne  rimangono 
diversi  esempj.  Con  siffatta  struttura  mentre  si  risparmiava 
costruzione  di  fabbrica,  ai  rendeva  poi  l’aspetto  dei  detti 
muri  alquanto  nobile  e decorato;  e ciò  maggiormente  si 
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otteneva  allorquando  erano  situate  avanti  ai  piedritti  co- 
lonne disposte  a guisa  di  portico,  come  ci  viene  indicato 
da  un  frammento  delle  antiche  lapidi  capitoline  essere  stato 
praticato  intorno  alla  suddetta  cisterna  delle  terme  di  Tito 
delineata  nella  Tav.  CLXXIII. 

Le  opere  Un’ora  descritte  erano  quelle  che  apparte- 
nevano alla  condotta  e dispensa  delle  acque  , nelle  quali  i 
Romani  usarono  la  maggior  cura,  come  in  particolare  Cas- 
siodoro  lo  faceva  conoscere  nella  formula  stabilita  per  la 
nomina  di  curiitore  agli  acquedotti  di  Roma;  ed  in  tale 
circostanza  osservava  egli  che  degni  di  ammirazione  erano 
il  foro  Trajano  ed  il  Campidoglio,  nelle  quali  fabbriche 
il  genio  umano  aveva  impiegato  quanto  di  più  sublime 
aveva  ; ma  negli  acquedotti  si  aggiungeva  aU'ammirabile 
la  salubrità;  imperocché  quei  fiumi,  sostenuti  da  strutture, 
e passando  a traverso  dei  monti , sembravano  avere  avuti 
alvei  di  sassi  naturali,  per  non  essere  stato  mai  dall'imjreto 
di  essi  troncato  il  corso  alle  acque;  mentre  i monti  scavati 
crollavano,  ed  i fiumi  si  disperdevano,  ed  alla  conservazio- 
ne di  quelle  opere  della  grandezza  umana  ne  aveva  cura 
l’industria  (40).  Infatti  Frontino  tra  le  cose  da  lui  prescritte 
nei  suoi  coment!,  faceva  conoscere  la  grande  cura  che  si  do- 
veva tenere  nel  costruire  e riparare  gli  acquedotti,  e che  i 

(40)  Trajttni  forum  vtl  sub  assiduitate  videre  miraculum  est.  Capito^ 
Ha  celsa  conscendere^  hoc  est^  Humana  ingenia  superata  vidisse.  Sed  num- 
quid  per  ea  vivitur.^  aut  corporis  saius  aliqua  inde  delectatione  recreaturì 
In  formis  autem  Bomanis  utrumque praecipuum  est^  ut  fahrica  sii  mirabUis^ 
et  aquarum  saìuhritas  singularis.  Quod  enim  illuc  Jlumina  quasi  constru^ 
etis  monlibus  perducuntur^  naturaìes  credas  alveos  soUditates  saxorum: 
quando  tantus  impetus Jluminis^  tot  saeculis ftvmiter  potuif  susUnrri.  C ovati 
montes  plerumque  suhruunt^  meatus  torrantium  disstpantur^  et  opus  iilud 
veterum  non  destruttur^  si  industria  suffragante  servetur.  i^Cassiodoro  for^ 
nuda  comitivae  formarum  urbis») 
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lavori  non  si  facessero  altro  che  nelle  stagioni  più  propizie, 
cioè  dalle  caicnde  di  aprile  sino  a quelle  di  novembre  evi- 
tando però  il  grande  caldo  ch’era  nocivo  ai  lavori  stessi  (41). 
Ci  sono  poi  di  palese  prova  della  grandezza , fortezza  , e 
mantenimento  delle  designate  opere  , i grandi  avanzi  che 
rimangono  e che  quantunque  abbandonati  e sparsi  in  dif- 
ferenti luoghi,  sono  da  tutti  ammirati. 

NINFEI.  Molte  discussioni  si  sono  fatte  dai  moderni 
scrittori  per  stabilire  la  forma  dei  ninfei , che  si  trovano 
designali  negli  scritti  e nelle  lapidi  antiche,  e varie  furono 
le  opinioni  da  essi  esibite.  Ma  considerando  essere  stato 
differente  il  significato  del  nome  njrmpheum,  usato  dai  La- 
tini, da  quello  vvfxj>s7cv,  proprio  dei  Greci,  come  differente 
era  il  signiGcato  di  altri  nomi  simili  impiegati  nelle  due 
lingue  per  designare  alcune  fabbriche  dello  stesso  genere, 
non  si  può  cosi  convenientemente  adattare  ai  ninfei  edifi- 
cati dai  Romani  quanto  Zonara  ed  altri  scrittori  Greci  ap- 
propriarono agli  edifizj  da  loro  distinti  con  cgiial  nome. 
Presso  i Romani  ebbe  evidentemente  origine  la  designata 
denominazione  da  quei  fonti  naturali  incavati  entro  i monti 
che  si  dicevano  essere  sacri  o abitali  dalle  ninfe,  intorno  ai 
quali  stavano  ricavati  alcuni  sedili  nel  duro  sasso,  come  in 
particolare  da  Virgilio  si  vedono  descritti  (42).  Infatti  tutte 


(41)  Frontin.  Com.  Art.  CXX///e  seguenti.  Scrissero  su  gl!  acqnedotli 
degli  antichi,  oltre  ciò  che  si  deduce  da  Vilruvio,  da  Frontino,  da  Plinio  e 
da  Palladio  principalmente,  e da  tutti  coloro  che  hanno  illustrati  gli  scritti  di 
essi,  in  particolare  II  Fahbretti,  il  Polleni,  il  Cassio,  il  Piranesì,  l'OrsIni,  il 
Rondelet,  e poscia  tutti  i descrittori  della  topografia  di  Roma  antica  indicando 
gli  acquedotti,  che  principalmente  vi  figurano. 

(4'2)  Fronte  tub  adverea  seoimlis  pendentihut  antrum 
Intus  atjuae  dulees,  viVof  ue  eedilia  saio 

K)'mi>harum  domut 

{y^irg.  En.  lÀb.  I.  v.  166.) 
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le  cose,  che  si  trovano  scritte  dagli  antichi  su  tali  ninfei  « 
si  riferiscono  sempre  ad  un  qualche  fonte  di  acqua  pura  , 
ed  alquanto  occultato.  Cosi  i primi  e più  semplici  ninfei 
dovevano  consistere  in  naturali  grotte,  nelle  quali  scaturiva 
alcuna  quantità  di  acque,  ed  ove  poteva  ciascuno  intrat- 
tenersi a prendere  fresco.  Tali  erano  quei  ninfei  soventi 
decantati  dai  poeti,  e che  si  rinvenivano  in  amene  c deli- 
ziose località.  Ma  poscia  volendosi  maggiormente  nobilitare 
quei  luoghi  naturali,  si  rivestirono  le  superficie  tagliate 
nelle  viscere  della  terra  con  opere  murarie,  e si  adornarono 
con  ogni  genere  di  ornamenti  architettonici.  È solo  sulla 
struttura  di  quest’ultimo  genere  di  ninfei  che  lo  scopo  nostro 
porta  d'intertcnerci;  giacche  quei  formati  dalla  natura  con 
nessun  precetto  di  arte  si  possono  determinare. 

Diversi  esempj  ci  rimangono  di  siffatti  ninfei  più  o 
meno  conservati  e più  o meno  nobilitati  con  ornamenti  : 
ma  considerando  essere  sufficiente  di  esaminare  la  forma 
dei  principali  per  conoscere  quella  degli  altri  tutti,  ci  ri- 
volgeremo a quello  ben  cognito  esistente  vicino  a Roma 
nella  valle  detta  delle  Camene,  e che  volgarmente  viene 
denominato  la  spelonca  della  ninfa  Egeria,  ed  all’altro 
esistente  alle  sponde  del  lago  di  Albano.  SI  dell’uno  si  del- 
l’altro se  ne  offre  l’aspetto  delineato  nella  Tav.  CLXXIV. 
Nel  primo  dei  quali  esistono  ancora  ì canali  che  portavano 
l’acqua  nel  suo  interno  passando  per  un  vaso  su  cui  ap- 
poggiavasi  una  figura  giacente  e rappresentante  il  fonte 
stesso.  Nell’ ingresso  di  questo  ninfeo  era  un  piccolo  portico 
decorato  con  colonne , di  cui  si  è scoperto  ultimamente  il 
piantato.  Nel  ninfeo  di  Albano  poi  esistono  ancora  rag- 
guardevoli avanzi  degli  ornamenti  dorici,  con  cui  erano 
decorate  le  sue  pareti  interne.  Nelle  nicchie  che  vi  sono  in 
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ambedue  gli  edifizj  dovevano  essere  collocate  statue , ed  il 
rimanente  delle  pareti  ornate  con  marmi  ed  altra  corrispon- 
dente decorazione.  Servivano  questi  ninfei  anche  per  uso 
di  privati  lavacri , ma  più  per  godere  il  fresco  in  tempo  di 
estate.  In  Roma  era  celebre  quello  di  Marco  imperatore,  nel 
quale  si  soleva  la  plebe  esausta  dal  calore,  per  scarsezza  di 
vino,  dissetare  (43);  e particolarmente  si  trovano  nomi- 
nate da  Capitolino  per  uniche  opere  pubbliche  fatte  da 
Gordiano  aleuni  altri  ninfei  e bagni  (44).  Di  diversi  altri 
simili  edifizj  si  hanno  notizie  dalle  antiche  iscrizioni , ed 
anche  in  alcune  di  esse  si  vedono  desighati  con  il  nome  di 
linfei,  lymphea,  invece  di  ninfei; onde  diversi  moderni  scrit- 
tori pretesero  riferire  siffatti  nomi  a due  generi  di  edifizj 
differenti  : ma  nulla  su  di  ciò  si  può  stabilire  di  positivo  ; 
laonde  giudichiamo  essere  sufficiente  al  nostro  scopo  quanto 
sulla  struttura  di  essi  si  è osservato. 

NAUMACHIE.  Tra  le  diverse  fabbriche  destinate 
dagli  antichi  ai  pubblici  spettacoli , si  devono  annoverare 
le  naumachie  artefatte,  ed  in  Roma  erano  celebri  quella 
di  Augusto  posta  nella  regione  Trastiberina,  e quella  di 
Domiziano  scavata  nel  Campo  marzio,  che  nel  seguito 
imprenderemo  ad  esaminare.  Pertanto  osserveremo  che  i 
Latini  dovettero  dedurre  il  notae  naumachia , dai  vocaboli 
greci  vx3;,  nave  e pugna;  perchè  siffatti  luoghi  erano 
precisamente  destinati  ai  combattimenti  navali.  Onde  questi 
spettacoli  si  solevano  dagli  antichi  esibire  pure  nei  laghi 

(43)  Cum  plebi  creila  calore,  quo  comuevil,  vini  cantando  inopiam, 
ad  Septiionium  convenitiel,  ubi  operi!  ambinoti  nympbaeum  Marcus  con- 
didit  imperalor,  (Marcellino  Ker.geil.  Liber.  XV.  c.  7.)  Di  questo  ninreo 
sappiamo  che  slava  sull'Esquilino,  ma  nulla  ivi  rimane  della  sua  struttura. 

(44)  Opera  Gordiani  Homae  nulla  extant  praeter  quaedam  nymphea 
et  balneat.  (Capitolino  in  Gordiano  c.  32.) 
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naturali,  come  fece  Claudio  nel  lago  Fucino,  e quindi  anche 
nei  circhi  e negli  anfiteatri , rendendo  questi  edifìzj  atti  a 
contenere  una  ragguardevole  quantità  di  acqua , che  ivi 
s’introduceva  e se  ne  dava  esito  sollecitamente.  Siffatti  spet- 
tacoli erano  ammirabili  per  grandezza,  e per  la  moltiplicità 
dei  combattimenti, come  in  particolare  lo  dimostra  Marziale, 
descrivendo  palesemente  un  simile  combattimento  esibito 
neiranfiteatroFlavio(45),  allorché  non  si  erano  ancora  sotto 
la  sua  arena  scavate  le  carceri  per  le  fiere.  Ma  particolar- 
mente poi  a tale  uso  speciale  si  formarono  grandi  recipienti 
capaci  da  contenere  una  quantità  di  acqua,  e circondati  da 
sedili  e portici  a guisa  di  anfiteatri.  Augusto  espressamente 
per  uso  della  naumachia,  scavata  nel  Transtevere,  aveva 
fatto  a bella  posta  condurre  dal  lago  Àlsietino  l’acqua  di- 
stinta con  il  medesimo  nome , e che  pure  si  appellava 
Augusta  (46).  Nella  ben  nota  iscrizione  Ancirana  si  trova 
registrato  avere  avuta  tale  naumachia  la  lunghezza  di  mille 
ed  ottocento  piedi,  e la  larghezza  di  mille  e duecento;  e 
che  ivi  poterono  combattere  trenta  navi  rostrate,  triremi  e 
quadriremi  con  molte  altre  navi  minori , rappresentando 
le  flotte  dei  Greci  e Persiani  composte  circa  di  trentamila 
uomini  (47).  Dì  questa  naumachia,  quantunque  nulla  più 

(45)  Si  quis  ades  tongis  lerus  spectalor  ab  oris. 

Cui  lux  prima  sacri  muneris  itta  fuily 
Ne  te  decipiat  ratibus  navalit  Enyo, 

Et  par  unda  fretity  hoc  modo  terra  fuit. 

Non  credisi  spectes,  dum  laxent  aequora  lUartem: 

Parva  mora  estj  dicet,  hic  modo  Ponlut  eroi. 

(_8fart.  De  Spect  Epig.  24.) 

(46)  Frontin.  Com.  jirl.  XI. 

(47)  Navali s proelii  spectaculum  popolo  dedi  trans  Tiberimy  in  quo 
loco  nunc  nemus  est  Caesarumy  cavato  solo  in  lougitudinem  mille  et  oclin- 
genlos  ptdes,  in  latitudine  mille  erant  et  ducenti.  In  quo  triginta  rosirataa 
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vi  esista,  ne  abbiamo  delineata  la  forma  nella  Tav.CLXXV, 
onde  esibire  una  Idea  di  questo  genere  di  opere;  giacché 
questa  si  può  considerare  essere  stata  la  più  ampia,  e quella 
che  ci  è più  cognita  per  notizie.  A seconda  delle  sovrain- 
dicate  misure  si  viene  a stabilire  una  figura  eiittica  assai 
simile  a quella  data  dagli  antichi  stessi  agli  anfiteatri,  nei 
quali  pure  solevano  essi  esibire  silTalti  spettacoli.  Nè  è con- 
veniente il  credere  essere  state  le  stesse  misure  relative  ad 
una  figura  quadrangolare;  perchè  in  tal  modo  la  nauma- 
chia non  sarebbe  stata  analoga  alla  forma  dei  laghi  e degli 
anfiteatri,  dai  quali  si  dedusse  l’origine,  cd  anche  avrebbe 
presentato  meno  aggevolezza  della  figura  eiittica  nei  com- 
battimenti navali  , che  ivi  si  solevano  esibire.  Uno  o due 
ordini  di  sedili  vi  dovevano  essere  intorno  alla  medesima 
per  uso  degli  spettatori  ai  giuochi,  ed  anche  evidentemente 
un  portico  che  ne  chiudeva  il  recinto  superiore,  come  si  so- 
leva praticare  nei  circhi  cd  anfiteatri,  e come  si  offre  deli- 
ncato nella  suddetta  Tavola.  S’introduceva  l’acqua  in  dette 
naumachie  col  mezzo  di  condotti  sostruiti , come  si  disse 
essere  stato  fatto  da  Augusto  coll’  acqua  Alsictina  ; e si 
estraeva  con  emissarj  praticati  nella  parte  inferiore,  allor- 
ché si  voleva  vuotare  e ripolire.  Questo  è quanto  che  di 
più  importante  si  può  ora  conoscere  sulla  struttura  di 
siSatte  naumachie  artefatte.  Tutte  le  altre  notizie  che  si 
hanno  dagli  antichi,  risguardando  più  i combattimenti  in 
esse  esibiti  che  la  loro  architettura,  tralasceremo  di  rife- 
rirle come  estranee  al  nostro  scopo. 


naves,  Iriremes  et  quadriremes,  plurei  autem  minorei,  inter  se  conjlixe- 
runt.  Atticiset  Persicis  classibus pugnaverunt,  praeter  remiges  nullia  homi- 
num  Iriginla  circiter.  (Sfonament.  Ancjranum  Tab. prima  a dextra.)  Tale 
era  la  vastilì  di  queala  naumachia. 


Digitized  by  Google 


eS8  ARCHITETTURA  ROMANA-  PARTE  H- 
EMISSARI.  Di  seguito  alle  naumachie  considereremo 
quelle  opere  che  si  fecero  dagli  antichi  per  regolare  l’acqua 
nei  laghi;  perchè  con  quelle  eseguite  ad  uso  delle  stesse 
naumachie  avevano  molta  somiglianza,  e perchè  pure  nei 
laghi  regolati  con  emissarj  solevano  gli  antichi  esibire  gli 
spettacoli  proprii  delle  naumachie.  Ivi  si  distinse  siffatto 
genere  di  opere  col  nome,  emissarium , denotando  cosi  lo 
speco  o incile  con  cui  si  dava  esito  all’acqua,  come  si  deduce 
dal  verbo  emittere.  La  prima  opera,  che  impresero  ad  ese- 
guire i Romani  in  detto  genere,  è quella  ben  cognita  nella 
storia  antica  del  lago  di  Albano,  la  quale  ebbe  origine  dal 
pronostico  fatto  ai  Romani  da  un  famoso  aruspice  Etrusco, 
mentre  stavano  essi  sotto  le  mura  di  Vejo,  e mentre  le  acque 
di  detto  lago  eran  per  un  prodigio  incognito  eccessivamente 
cresciute  in  modo  che  traboccavano  dalla  sommità  dei  monti 
che  ne  circondano  il  cratere;  percui,  come  venne  loro  con- 
fermato dall'oracolo  di  Delfo, si  disse  che  non  avrebbero  mai 
presa  la  detta  città,  se  prima  non  si  fosse  dato  esito  alle 
acque  del  medesimo  lago,  come  da  Livio,  Cicerone,  Valerio 
Massimo  e da  Plutarco  in  particolare  venne  narrato  (48).  Si 
accinsero  i Romani  a tale  impresa  con  tanta  assiduità  che 
la  portarono  a compimento  entro  lo  spazio  di  un  anno, 
come  si  trova  indicato  da  Livio.  Onde  compiere  tale  grande 
lavoro  nel  detto  breve  periodo  convien  credere  che  si  fos- 
sero praticate  in  diversi  luoghi  frequenti  comunicazioni 
per  vìe  di  scale  e pozzi,  che  mettevano  dal  di  fuori  al  li- 
vello deU’emissario  onde  poter  lavorare  gran  numero  di 
uomini  nel  tempo  stesso  ; giacché  imprendendolo  solo  da 
una  parte  , per  la  sua  ristrettezza , solo  pochi  lavoranti 

(48)  Livio  Lib.  y.  Cicerone  T)e  divinital.  Lib.  I.  e Lib.  IL  ytderio 
Ucuiimo  Lib.  I.  c.  6.  c Plutarco  in  Cannilo. 
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potevansi  impiegare.  Delle  dette  comunicazioni  rimangono 
ora  soltanto  poche  tracce:  ma  bens^  si  conserva  in  tutta  la 
sua  lunghezza  lo  speco  dell’emissario,  e mantenuto  in  uso. 
Le  acque,  essendosi  assai  sollevate  allorché  s’imprese  il 
lavoro,  si  dovettero  incontrare  molte  difficoltà  nel  fare  la 
parte  dello  scavo  che  stava  verso  il  lago;  ed  in  principio 
non  al  livello  stabilito  per  l’ abbassamento  delle  acque  si 
dovette  scavare  detto  tratto  di  speco:  ma  bensì  primiera- 
mente al  livello  delle  acque  sollevate,  e poscia  abbassandone 
l’imbocco  a misura  che  le  acque  andavano  scolando.  Sta- 
bilmente poi  venne  costrutto  nell’ imbocco  deU’emissario 
al  livello  inferiore  una  cateratta  assicurata  con  solida  opera 
di  pietre.  Nella  Tav.  CLXXVl  si  offre  delineata  primiera- 
mente tutta  la  topografia  del  lago  per  fare  conoscere  come 
è esso  circondato  da  un’alta  crepidine  di  monti;  ed  ivi  la 
direzione  che  si  trova  avere  remissarie,  in  corrispondenza 
del  lago,  viene  pure  tracciata.  Questo  emissario  dal  lago 
traversando  sotto  il  colle  su  cui  venne  eretta  la  grande  villa 
di  Domiziano,  c nel  di  cui  dorso  trapassava  la  celebre  via 
Appia,  porta  a scaricare  le  acque  in  un  luogo  basso  situato 
a poca  distanza  dalla  strada  di  Nettuno.  La  sezione  del  colle 
sotto  di  cui  traversa  il  detto  emissario  dal  suo  principio  verso 
il  lago  allo  scarico,  si  offre  delineata  al  di  sotto  della  stessa 
pianta  ove  sono  indicate  colle  lettere  B,  G,  D,  E,  F,  le 
tracce  delle  discese  di  cui  ora  solo  sì  hanno  cognizioni,  e 
poscia  nella  fig.  1 , 2 e 3 è delineato  il  fabbricato  eretto  nel 
luogo  ove  imboccano  le  acque  dell’emissario,  e con  le  cate- 
ratte ivi  praticate  per  regolare  le  acque  stesse.  Le  fig.  4, 5,6 
rappresentano  la  forma  che  si  trova  avere  l’emissario  nello 
scarico  delle  acque,  ed  ivi  si  conosce  ancora  la  suddivisione 
in  cinque  parti  che  delle  medesime  acque  sì  faceva.  Tutta 
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l’opera  poi  si  trova  costrutta  con  molta  solidità,  e resa 
atta  a durare  forse  altrettanti  secoli  di  quanti  già  ne  sono 
trascorsi  dopo  la  sua  formazione. 

Di  altra  più  grande  opera  dello  stesso  genere  abbia- 
mo notizie  e prove  evidenti  essere  stata  fatta  dai  Romani, 
quale  è quella  dell'emissario  fatta  scavare  da  Claudio  per 
asciuttare  il  lago  Fucino,  e di  cut  ne  esibiamo  una  di- 
mostrazione delineata  nella  Tav.  CLXXVII.  Si  considera 
quest’opera  per  una  delle  più  grandi  e difficili  imprese  fatte 
nel  tempo  dell’impero;  ed  infatti  da  Plinio  tra  le  cose 
memorabili  veniva  questa  annoverata  benché  da  alcuni  suoi 
interpreti  si  creda  non  avere  Claudio  reuscito  nell’opera, 
e per  odio  del  successore  abbandonata;  ma  considerando 
egli  l’immenso  lavoro  di  più  anni  impiegati  nel  tagliare 
tra  le  viscere  dei  monti  sassi  e silici,  osservava  lo  stesso 
scrittore  che  senza  vederlo  non  si  poteva  descrivere  con 
alcun  discorso  (49).  Svetonio  ci  assicura  che  per  tremila 
passi  parte  scavalo  e parte  intagliato  nel  monte  fu  formato 
il  canale,  e che  Claudio  dopo  di  avere  impiegati  al  lavoro 
continuo  trentamila  uomini  lo  portò  a compimento  (30). 
Ma  Tacito,  mentre  chiaramente  confermava  l’annunciata 
opera  di  Claudio,  faceva  poi  conoscere  la  seguente  parti- 


(49)  Eiusdem  Claudii  inter  maxime  memoranda  etjuidem  duxerim., 
^uamvis  deititulum  tiiccetsoris  odio , montem  perfostum  ad  lacum  Fucinum 
emittendum  inenarrabili  profedo  impendio,  et  operarum  muhitudine  per 
tot  annis  quum  aut  corrivatio  aquarum,  qua  lerrenus  mons  eroi,  egeretur 
in  vertice  mac/iinis,  aiit  silex  caederelur,  onmiaque  intuì  in  tenebrisjie- 
rent,  quae  neque  concipi  animo,  nisi  ab  Hi  qui  videre,  neque  humano  ser- 
mone enarrari  possunt.  (Plin.  Hist.  Kat.  Lib.  XXXVI.  c.  24.) 

(50)  Per  tria  autem  millia,  partim  effbsso  monte', partim  exciso,  cana- 
tem  absolvit  aegre,  et  post  undecim  annoi,  quamvis  continuis  triginta  homi- 
num  miUibut  tine  inlerruptione  laborantibut.  (Svetonio  in  Claudio  c.  20.) 


Digiti,  rtd  bv  Gooxli 


CAP.  XI.  ACQUEDOTTI,  PORTI  E VIE  641 
colanti  che  è di  somma  importanza  al  nostro  scopo,  cioè 
che  finito  lo  spettacolo  ivi  esibito,  fu  aperto  lo  scarico  alle 
acque,  e scoperto  che  non  era  stata  profondata  abbastanza 
la  parte  infima  e media  del  lago,  apparve  manifesta  la 
negligenza  dell’opera.  Laonde  poco  dopo  fu  scavato  più  a 
fondo  lo  speco;  e per  adunare  di  nuovo  moltitudine  di 
gente  fu  rappresentato  uno  spettacolo  di  gladiatori  a guisa 
dì  battaglia  pedestre  sopra  alcuni  ponti  ivi  gìttati.  Ma  il 
convito  appai'ecchiato  presso  lo  sbocco  del  lago  riuscì  a 
tutti  di  grande  spavento  ; poiché  l’ impeto  delle  acque 
sgorganti  trasse  seco  le  vicine  cose,  e scosse  o rintronò  col 
fragore  le  più  lontane  (51).  Dalla  prima  parte  di  questa 
importantissima  descrizione  si  conosce  non  essere  stato 
in  principio  scavato  1’  emissario  a profondità  sufficiente 
da  rendere  asciutto  il  lago;  e dalla  seconda  essere  state  le 
acque,  dopo  l’abbassamento,  in  esso  introdotte  con  troppa 
veemenza.  Il  motivo  che  produsse  il  primo  inconveniente 
dovette  necessariamente  essere  stato  derivato  dalla  somma 
difficoltà  che  si  ebbe  nello  scavare  il  cunìcolo  al  di  sotto 
delle  acque  del  lago;  e quello  del  secondo  in  particolare 
delle  frequenti  tortuosità  che  si  fecero  nell’emissario  stesso; 
per  cui  le  acque  essendo  introdotte  con  molto  impeto  , e 
trovando  ivi  ostacoli  al  libero  transito,  rigorgitarono  e prò- 

(51)  Seti  per  fedo  spedaculo^  apertum  aqttarum  iter  et  incuria  operis 
manifesta  fuit^  haud  saiis  depressi  adìacus  ima  vel  media,,  eoque^  tempore 
interiedo^  altius  effbssi  specus,  et  contrahendae  sursus  muìtitudini^  gia- 
diatorum  spectactdum  edìtucy  indìtis  pontihus pedestrem  ad  pugnam.  Quin 
et  convivium  effluvio  lacus  apposilttm  magna  formidine  ctmdos  affecity  quia 
vis  aquarum  prorumpens  proxima  trahebat,  convu/sis  ulteriorihus  aut fra- 
grare et  tonila  exteritis.  {Tacito  Annoi,  Uh,  XII,  c.  57.)  Alcuue  altre 
notizie  si  hanno  a riguardo  dello  spettacolo  ivi  esibito  da  Claudio,  le  quali, 
come  aliene  al  nostro  scopo,  nou  si  riferiscono. 

40 


Digitized  by  Google 


643  ARCHITETTCRA  ROMAICA-  PARTE  IL 
(lusserò  l’ intronamento  indicato  da  Tacito.  Forse  a cagio- 
ne di  tali  rovine , che  dovettero  accadere  nel  medesimo 
emissario  per  la  veemenza  delle  acque  in  esso  introdotte , 
successe  che,  dopo  di  essere  stato  asciuttato  il  lago,  rimase 
per  qualche  tempo  inoperoso  l’emissario , e per  l'odio  che 
portava  Nerone  a Claudio , non  fu  subito  ristabilito,  come 
si  trova  essere  stato  indicato  nelle  parole  riferite  da  Plinio; 
ma  poi  si  conosce  con  certezza  che  venne  ripristinato  da 
Trajaiio,  come  si  comprova  con  un’antica  iscrizione  rinve- 
nuta in  Avezzano , e forse  anche  solo  perfettamente  por- 
tato a termine  di  lavoro  da  Adriano,  come  venne  accennato 
da  Sparziano  nella  vita  di  questo  imperatore  e come  nella 
particolare  descrizione  di  questo  monumento  riferita  nella 
parte  III  viene  dimostrato.  Considerando  pertanto  la  strut- 
tura del  medesimo  emissario,  come  bene  ora  per  il  ristabi- 
limento che  si  sta  operando  si  può  conoscere,  si  trova  aver 
percorso  un  tratto  tanto  sotto  i campi  Palentini  che  sotto  il 
monte  Salviano,  anche  maggiore  dei  tre  mila  passi  anno- 
verati dagli  scrittori  antichi;  comesi  dimostra  nella  pianta 
e sezione  delineata  sulla  suddetta  Tavola;  e quindi  essersi 
data  allo  speco  , dall’imbocco  verso  il  lago  al  suo  scarico 
nel  Liri , una  pendenza  regolare  di  circa  trentaquattro 
piedi  antichi  : però  nel  primo  tratto  si  conosce  esservi  stata 
praticata  una  pendenza  diretta  all’opposto  e rivolta  verso 
il  lago  per  circa  dieci  piedi  di  profondità.  Ivi  solo  eviden- 
temente si  dovette  effettuare  l’abbassamento  fatto  eseguire 
da  Narcisso  con  sollecitudine  per  dare  un  maggiore  scarico 
alle  acque  senza  approfondare  tutto  il  suolo  dell’emissario. 
Nel  principio  del  medesimo  emissario  venne  costrutto  un 
grandissimo  fabbricato  per  potere  discendere  da  doppie 
scale  ad  alzare  o abbassare  la  cateratta,  come  si  offre  dcli- 
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neato  nella  fig.  1 , 2 e 3;  e congiunto  alle  medesime  opere, 
a guisa  di  pulvinare,  doveva  esistere  il  palco  in  cui  Claudio 
ed  Agrippina  stettero  a godere  Tullimo  spettacolo.  Le  di- 
mensioni dell’altezza  e larghezza  dello  speco  incavato  entro 
il  monte  sono  varie,  perchè  irregolare  venne  fatto  il  taglio, 
c perchè  furono  in  diversi  luoghi  aggiunte  opere  murarie, 
ma  ragguagliatamente  si  può  considerare  in  larghezza  tra 
gli  otto  ai  nove  piedi,  ed  in  altezza  tra  i quindici  ai  die- 
ciotto.  Lo  scavamento  dello  speco  emissario  non  dovette 
portare  il  maggior  lavoro  nel  compiere  siffatta  opera;  poi- 
ché volendosi  ad  un  tempo  eseguire  lo  scavo  in  diversi 
punti,  onde  impiegare  insieme  ì trenta  mila  lavoranti , si 
fecero  frequenti  pozzi  verticali  di  molta  profondità  e lar- 
ghezza, ed  a questi  si  aggiunsero  altrettante  scale  intagliate 
nel  masso  per  discendere  dal  piano  superiore  al  fondo  del- 
l’emissario, come  per  una  parte  inferiore  di  uno  di  essi  si 
offre  delineata  nella  lìg.  4.  Ove  poi  le  dette  scale  ohhliqiie 
incontravano  i pozzi  verticali,  si  fecero  esse  girare  intorno 
a questi,  come  viene  indicato  nella  fìg.  5.  Cosi  col  mezzo  di 
tali  pozzi  si  otteneva  ad  un  tempo  di  rinnovare  l’aria  nel 
fondo  dello  speco,  e di  potere  estrarre  la  materia  prodotta 
dallo  scavo  prevalendosi  di  macchine;  e mediante  le  scale 
si  poteva  mantenere  una  facile  comunicazione  per  l’ im- 
menso numero  dei  lavoranti  impiegati  a tale  opera.  Inol- 
tre per  togliere  ogni  impedimento  ai  medesimi  lavoranti 
si  trovano  essersi  praticate  lungo  lo  speco  diverse  grandi 
nicchie  incavate  entro  il  monte.  Siccome  per  la  immensa 
altezza,  che  si  trova  avere  il  monte  Salviano  sopra  al  li- 
vello dell’emissario , non  si  poterono  praticare  i suddetti 
pozzi  verticali,  si  scavarono  invece  nei  due  lati  dello  stesso 
monte  ampie  scale  per  ottenere  insieme  i tre  scopi  sovra- 
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indicati;  e queste  scale  perchè  fossero  maggiormente  ariose 
ed  illuminate  si  fecero  nel  loro  principio  grandi  mura- 
menti onde  diminuire  la  pendenza  del  monte  , e mante- 
nerle scoperte  per  un  maggior  tratto,  come  viene  indicato 
nella  iig.  6.  Di  questa  opera  ne  rimangono  ragguardevoli 
avanzi  nella  parte  del  monte  rivolta  verso  il  lago,  c da  essi 
apparisce  chiaramente  tutta  la  intera  disjtosizione.  Quest'è 
quanto  si  può  osservare  di  più  importante  sulla  struttura 
di  tale  grande  opera  : ma  per  la  grandezza  e tutte  le  dif- 
ficoltà che  portarono  la  sua  esecuzione , ripeteremo  con 
Plinio  , che  soltanto  vedendola  se  ne  può  avere  una  giu- 
sta conoscenza , perchè  con  nessun  discorso  ci  vien  dato 
di  chiaramente  dimostrarla,  ed  in  specie  per  ciò  che  con- 
cerne la  parte  scavata  verso  il  lago. 

Onde  conoscere  alcune  altre  pratiche  tenute  dai  Ro- 
mani nell’asciuttare  i laghi , osserveremo  come  Plinio  il 
giovane  dimostrava  a Trajano  l’ utilità  di  congiungere  al 
mare  il  lago  di  Nicomedia  col  mezzo  di  un  canale  che 
doveva  servire  per  facilmente  trasportare  sulle  navi  marmi, 
legnami , fruiti  ed  ogni  altro  genere  di  merci.  Egli  osser- 
vava che  per  eseguire  una  tale  opera  bensì  molti  lavoranti 
si  potevano  avere  dai  campi  e dalla  città , ma  era  poi  ne- 
cessario che  Trajano  gli  mandasse  un  livellatore,  libratore 
o un  architetto,  il  quale  diligentemente  esaminasse  la  di- 
versità di  livello  che  vi  era  tra  il  lago  ed  il  mare;  perchè 
gli  artefici  del  luogo  credevano  che  il  primo  fosse  più  ele- 
vato del  secondo  di  cinquanta  cubili,  inoltre  gl’ indicava 
avere  trovata  una  fossa  scavata  da  un  re , la  quale  però 
non  si  sapeva  se  avesse  servito  per  ricevere  le  acque  dei 
campi,  oppure  per  unire  quelle  del  lago  ad  un  fiume  che 
scorreva  iyi  vicino;  imperocché  l’opera  era  rimasta  imper- 
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fetta  (52).  Trajano  approvando  una  tale  opera  giudiziosa- 
mente faceva  osservare  a Plinio  che  conveniva  diligente- 
mente esplorare  se  , congiungendo  il  mare  col  lago  , non 
venisse  questo  a scolare  interamente  (^3).  Più  importante 
cosa  con  minori  parole  non  si  poteva  esprimere  ; giacche 
per  la  grande  diversità  di  livello,  che  veniva  asserita,  fa< 
cilmente  si  sarebbero  scaricate  tutte  le  acque  nel  mare,  ed 
in  tal  caso  invece  di  canale  utile  al  commercio,  sarebbe  di- 
venuto canale  emissario,  ed  avrebbe  cosi  distrutto  il  lago. 
Plinio  poi  spiegava  a Trajano  il  modo  di  riparare  un  tale 
inconveniente  col  condurre  il  canale  del  lago  sino  al  desi- 
gnato fiume  senza  farvelo  entrare,  e tenerlo  preparato  con 
il  mezzo  di  un’argine , e tale  era  il  partito  che  si  doveva 
appiglìare  se  la  necessità  l’avesse  obbligato  : ma  credeva 
egli  che  non  sarebbe  stato  di  ciò  bisogno.  Imperocché  il 
Iago  era  assai  profondo,  e dalla  estremità  opposta  a quella 
in  cui  si  voleva  praticare  il  canale,  usciva  un  fiume;  laonde 


(52)  Est  in  Nicomedenstum Jìnibus  amjdissimus  lacur.  per  hune  mar~ 
mora^Jrucius^  ligna^  maferiae^  et  sumptu  nwdico  et  labore  usque  ad  viam 
navibus^  inde  magno  labore^  maiore  impendiOy  vehiculis  ad  mare  devehun^ 
tur^  Sed  hoc  opus  mulias  manus  poscit.  Àt  hot  prò  re  non  desunU  nam  et 
in  agris  magna  copia  est  hominum^  et  maxima  in  eivitatCf  certaque  spet^ 
omnes  lìhentissime  adgressuros  opus  omnibus  fruciuosum.  Superaste  ut  tu 
libratorem  vel  architectum^  si  Ubi  videbitur,  mittas^  qui  diligenter  exploret^ 
siine  lacus  aUior  mari^  quem  arfi/ìces  regionis  buius  quadraginta  cubitis 
aitiorem  esse  contendunt.  Ego  per  eadem  loca  invenio  fossam  a regeper^ 
cussami  sed  incertum^  utrum  ad  colligendum  humorem  circumiacenlium 
agrorum^  an  ad  committendum  Jlumini  lacum\  est  enim  impetjecta:  {€•  Pii’ 
nio  Lib.  X.  Epist.  50.) 

(55)  Pofest  nos  solicitare  lacus  iste^  ut  committere  illum  mari  velimus: 
sed  piane  explorandum  est  diligenter^  ne^  si  immissus  in  mare  /aeriti  totus 
€fjluat\  cerie^  quantum  aquarum^et  unde  uccipiat»  Poteris  a Calpurnio 
Macro  petere  libratorem^  et  ego  bine  aliquem  tibit  peritum  eiusmodi  opo’ 
rum,  mittam.  {idem.  Uh,  X,  Epist,  51.) 
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se  si  fosse  trattenuto  il  corso  a questo  per  divertirlo,  ove 
il  bisogno  lo  richiedeva,  allora  il  lago  avrebbe  sommini- 
strata tutta  l'acqua  che  era  necessaria  senza  prenderne 
alcuna  parte  di  quella  che  naturalmente  conteneva.  Inol- 
tre faceva  egli  conoscere  che  dove  si  voleva  scavare  il  ca- 
nale cadevano  molti  piccoli  ruscelli,  i quali  diligentemente 
raccolti  potevano  accrescere  in  esso  l’acqua.  Se  poi  fosse 
stato  meglio  di  fare  il  canale  più  lungo  e stretto  e metterlo 
al  livello  del  mare  direttamente  senza  passare  per  il  fiume, 
allora  credeva  egli  che  il  riflusso  del  mare  stesso  avrebbe 
fatto  retrocedere  le  acque  del  lago  ed  in  esso  conservata 
quella  quantitk  eh*  era  necessaria.  Ma  se  la  situazione  del 
luogo  non  avesse  permesso  di  usare  alcuno  dei  detti  espe- 
dienti ne  restava  un'altro,  che  egli  credeva  infallibile,  quale 
era  quello  di  regolare  il  corso  delle  acque  col  mezzo  di  ca- 
taratte.  Però  soggiungeva  egli  che  tutte  le  annunciate  cose 
meglio  si  sarebbero  potute  esaminare  dal  livellatore  , che 
a lui  doveva  spedire  Trajano  (ò4).  Con  questa  semplice 


(54)  Tu  quidem.  Domine,  provi deniitsime  vereris,  ne  eommissus  flu- 
rmni^  atque  ita  mari,  lacui  efjluat:  ted  ego  in  re  praesenti  invenisse  videor^ 
quemadmodum  huic  pericufo  occurreretn.  Potest  enim  tacus  fossa  usque 
ad flumen  adduci^  nee  tornea  in  Jlumen  emH(t\  sed  relieto  quasi  margine 
eontineri pariter  et  dirimi:  sic  consequemur^  ut  nec  vicino  videatur Jlumini 
mistuSq  et  sit  perinde  acmisereatur»  Erit  enim  facile  per  illam  brevisùmam 
terramy  quae  interiacebiUadveeta fossa  onera  transponere  in  flumen,  Quod 
ita  fiety  si  necessitas  coget^  ety  spero%  non  coget.  Est  enim  et  Incus  ipse  satis 
altuSy  et  nunc  in  contrariam  partem  Jlumen  emittit:  quod  interclasum  inde^ 
et  quo  volumus  aversumy  sine  allo  detrimento^  lacui  tantum  aquae^  quan^ 
tum  nunc  portata  adfundet.  Praeterea  per  id  spatium^  per  quod  fossa  fa^ 
cienda  esty  incidunt  rivi:  qui  ti  diligenter  colligantur^  angebunt  illuda 
quod  Incus  dederit.  Enimvero  ti  p/aceat  fotsam  longiut  ducere^  et  arctiut 
pressam  mari  arquarcy  nec  in  Jlumen^  sed  in  ipsum  mare  emitterCy  reperì 
cussus  maris  servabit  et  reprimet  quidquid  e lacu  veniet.  Quorum  si  nihil 
nobis  loci  natura  praesiarety  expedttum  tornea  eraty  eataractis  aquue  cur~ 


Digiriz-^d  ! -v  Google 


CAP-  XI-  ACQUEDOTTI.  POLITI  E VIE  647 
descrizione  si  conosce  con  quanta  diligenza  s’imprendevano 
siffatte  opere  , e quali  erano  le  cognizioni  che  si  avevano 
su  di  esse  anche  da  uomini  che  non  erano  dell’arte,  come 
tali  erano  Trajano  e Plinio.  Cosi  colla  aggiunta  di  questo 
documento  si  dalle  opere  si  dagli  scritti  si  sono  potute 
avere  certe  notizie  del  modo  tenuto  dagli  antichi  nella 
condotta  delle  acque  che  si  potevano  scaricare  dai  laghi, 
tanto  con  canali  scoperti,  quanto  coperti  ed  incavati  nelle 
viscere  dei  monti  con  lungo  lavoro  e con  stabile  struttura, 
che  costituivano  comunemente  tutte  quelle  opere  denomi- 
nate em  issar). 

CLOACHE.  Circa  simili  agliemissarj  erano  quei  cana- 
li sotterranei  interamente  costrutti  con  opera  muraria,  i 
quali  si  facevano  dagli  antichi  per  dare  esito  alle  acque, 
che  scolavano  dalle  vie  e dalle  fabbriche  entro  le  città,  e 
che  si  distinguevano  eon  la  denominazione  cloaca,  dedotta 
secondo  Pesto  da  conluendo,  e secondo  Isidoro  dallo  scolo 
delle  acque  che  vi  si  recava,  come  più  chiaramente  lo 
spiegava  nel  dire  che  la  prima  opera  di  tal  genere  fatta  in 
Roma  fu  quella  di  Tarquinio  Prisco  costrutta  apposita- 
mente per  scaricare  al  di  fuori  della  città  le  acque  piovane 
che  ivi  si  stagnavano  (55).  Venne  questa  cloaca,  che  Mas- 


<um  temperare.  V tram  et  haee  et  alia  multo  tagaciut  conquiret  erploralit- 
que  librator,  quem  piane.  Domine,  debes  miltere,  ut  polliceris.  Est  enim 
res  digna  et  magnitudine  tua  et  cura.  Ego  interim  Calpumio  JUucro,  cla- 
rissimo  viro,  auctore  te,  icripti,  ut  libralorem  quam  maxime  idoneum  mit- 
teret.  (C.  Plinio  Lib.  X.  Epitl.  69.) 

(55)  Cloacae  dictae,  quod  iis  percolantur,aquae.  Has primum  Bomae 
fedite  dicunt  Tarquinium  Priteum,  ut  quotieni  pluviarum  innndatio  exi- 
tteret,  per  eat  aquae  extra  civitatem  emitterentur,  ne  maximis perpetuisque 
tempestatibui  planitiem  vel fundamenta  urbium  stragei  aquarum  tubverte- 
ret.  (ìtid.  Orig.  Lib.  XP",  e.  2.)  Cbianmeote  poi  apptrìice  essere  iosusai- 
ateote  la  elimologia  della  denommaiione  cloaca  desigoata  da  Lattanzio  che  la 
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simasi  disse  per  la  sua  ampiezza  e per  essere  la  principale, 
costrutta  con  tanta  vastità  e fortezza  che  meritò  di  essere 
considerata  tra  le  più  rinomate  opere  fatte  dai  Romani,  e 
ma^'^iormcnte  si  reputava  tale  in  riguardo  ai  tempi  in  cui 
fu  costrutta.  Plinio  in  fatti  paragonando  l’aggere  di  Servio 
e le  sostruzioni  del  Campidoglio , osservava  essere  le  cloa- 
che le  maggiori  di  tutte  le  opere;  perchè  con  esse  si  erano 
scavati  i monti , c resa  la  città  pensile  ed  al  disotto  navi- 
gabile (ó6).  Soggiungeva  lo  stesso  Plinio  che  Agrippa  nella 
edilità  che  tenne  dopo  il  consolato,  aveva  fatto  scavare 
per  il  medesimo  uso  sette  canali,  i quali  con  precipitoso 
corso  a guisa  di  torrenti  avevano  forza  di  trasportare  ogni 
cosa  laida  e fetida;  inoltre  venendo  incitate  dalle  acque 
piovane  le  materie  si  scotevano  nei  lati,  ed  alcune  volte  gli 
stessi  canali  ricevevano  le  onde  del  Tevere,  le  quali  span- 
dendosi dentro  sospingevano  indietro  le  acque;  con  tutto- 
ciò  per  la  loro  solidità  resistevano  ad  ogni  impeto.  I grandi 
pesi,  che  soventi  si  tiravano  sopra  alle 'medesime  cloache, 
non  facevano  loro  alcun  pregiudizio,  ed  anzi  erano  capaci 
di  resistere  alle  rovine  sopra  di  esse  precipitanti  ovvero  so- 
spinte dagrincemlii.  Osservava  lo  stesso  scrittore  che  la 
terra  crollava  per  i terremoti  ed  i monti  erano  eguagliati 
al  suolo,  e pure  si  conservava  da  vicino  ottocento  anni  la 


derivò  dal  nome  di  Cloacina  dato  al  simulacro  di  Venere  che  stava  ne]  foro 
Romano;  perche  supponeva  essersi  un  tal  simulacro  ritrovalo  da  Tazio  nella 
cloaca  Massima,  meni  re  molto  tempo  dopo  questa  grande  opera  venne  costrutta. 
Kè  è da  credere  che  tra  le  viscere  delta  terra , entro  le  quali  fu  scavata  la 
cloaca,  si  fosse  potuto  trovare  un  simulacro  qualunque. 

(56)  Sed  fune  senes  aggeris  vasfiim  spafinni,  et  suhs/ructìones  insanas 
Capitola  mirat>an(ur\  praeterea  cJoacasi  operum  omnium  dieta  maximum 
sujfottis  montibus^  atque  ut  paulo  ante  retulimus^  urbe  pensili^  subterque 
navigaia*  (Plinio  Hitt*  l^ai.  Iaò*  XXXF’I*  c.  24.) 
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cloaca  di  Tarquiaio  Priaco  quasi  inespugnabile  (57).  Gik 
abbiamo  riferito  in  principio  di  questo  Capitolo  che  sif- 
fatte cloache  si  asserivano  da  Strabono  essere  state  tanto 
ampie  che  si  poteva  in  esse  far  transitare  un  carro  pieno 
di  fieno , ora  osserveremo  che  lo  stesso  si  conferma  da  Plinio 
nel  descrivere  le  medesime  opere  di  Tarquinio  Prisco  (58). 
Nei  tempi  più  antichi  siffatte  cloache  si  condussero  sotto 
aree  del  pubblico:  ma  poscia  nelle  rinnovazioni  fatte  si 
trovavano  al  di  sopra  innalzati  diversi  tetti  delle  case  dei 
privati  (59).  Però  si  conosce  essersi  fatte  per  il  manteni- 
mento delle  medesime  cloache  diversi  decreti  dal  Senato , 

(57)  AM.Jgrippain  aedilitateposl  ecniotaium^permeatuseorrivati 
septem  anines^  cursuque  praecipiti  (orrentìum  modo  raperò  atque  auferre 
omnia  coacti  insuper  mole  imbrium  concittUin  vada  ac  Intera  quatiunti  o/i- 
quando  Tiberis  retro  refusi  recìpiuntpugnantque  diversi  aquarum  impetus 
intus.,  et  tamen  ohnixa  ftrmita  resistila  Trahuntur  moìes  internae  tantae^ 
non  succnmbentibus  causis  operisi  pulsani  minae  sponte  prnecipiies^  atti 
impactae  incendasi  qiiatitur  soìum  lirrrae  montihusi  duroni  tamen  a Tar^ 
quinto  Prisco  annis  DCCC  prope  inexpugnabilet*  {Plinio  Histor,  Ao/ur. 
Uh.XXXVl.c,  25.) 

(58)  Àmplitudinem  cnvis  eam  ferisse  proditur,  ut  vehem  foeni  largo 
onustam'fransmitferel,  {Plin>  loc.  est.)  Ne)  seguente  passo  tratto  da  una 
lettera  scritta  da  Cassiodoro  al  re  Teodorico,  grandemente  lodandosi  le  mede- 
sime chiaviche)  si  terminava  col  dire  che  Roma  anche  in  siffatte  infime  parti 
non  potevasi  trovare  da  farne  il  paragone.  Quae  tantum  visentibus  conferunt 
stuporem,  ut  aliarum  ci7>itaium  possint  miracula  superare.  Videas  illic 
Jtuvios  quasi  montibus  concavis  clausos  per  ingentia  stagna  decorrere, 

Videas  structis  navibuspes  nquas  rapidas  cum  minima  sollicitudine navi-^ 
gari^  ne  praecipitato  torrenti  marina  possint  nau frogia  sustinere,  ffine 
Poma  singularis  quanta  in  te  sii  potest  colligi  magnitudo.  Quae  enim  Urhs 
andeat  tuis  simititudinem  contendere  quando  nec  una  possunt  similitudi^ 
nem  reperirei  {Cassiodoro  Lib.  III.  Ep.  30,) 

(59)  Festinatio  curam  eiemit  vicos  dirigendi  dum^  omisso  sui  alieni^ 
que  discrimine  in  vacuo  aedifeant.  Eaest  eausa^ut  veteres  cloacae^ primo 
per  publicum  ductae%  nunc  privata  passim  subeant  tecta^Jormaque  Urbis 
sii  occupatale  magisy  quam  divisar^  similis»  (TV/.  Livio  Lib.  V,  c,  55.) 
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ed  anche  impiep;ate  somme  grandissime  nel  ristabilirle.  Vi 
erano  inoltre  deputati  curatori  per  la  conservazione  delle 
stesse  opere,  come  in  particolare  si  dimostra  col  seguente 
passo  tratto  da  un’antica  iscrizione  la  quale  riguardava 
alcuni  ordinamenti  fatti  dal  curatore  Tito  Giulio  coll'auto- 
rità deir  imperatore  Nerva  Trajano.  TI.IVLIVS . FEROX. 
CVRATOR  . ALVEI  . ET  . RIPARVM  . TIBERIS  . ET  . 
CLOACARVM.  Ora  esaminando  la  struttura  di  siffatte  uti- 
lissime opere,  osserveremo  che  la  cloaca  Massima  nel  tratto 
che  si  conserva  vicino  al  foro  Boario,  si  trova  costrutta  con 
triplice  giro  di  pietre  ouneate  , nel  modo  che  si  offre  deli- 
neato nella  Tav.  GLXXVIII  : ma  non  si  può  ora  conoscere 
se  tutte  e tre  le  dette  arcuazioni  venissero  fatte  nella  pri- 
mitiva sua  struttura,  oppure  posteriormente  aggiunte  le 
interne  per  maggiormente  fortificarla  nei  successivi  ri- 
stauri  fatti,  però  alcune  pietre  ivi  messe  per  collegamento, 
essendo  fatte  con  quella  qualità  di  pietre  che  viene  detta 
tiburtina,  mentre  tutta  la  struttura  della  volta  e pareti  è 
fatta  con  la  pietra  albana , fanno  credere  essere  state  effet- 
tivamente le  suddette  inferiori  arenazioni  posteriormente 
aggiunte:  giacché  non  sì  conosce  essersi  all’epoca  di  Tar- 
quinio  Prisco  ancora  impiegata  nelle  fabbriche  la  pietra 
tiburtina.  Così  in  tale  primitiva  struttura  veniva  ad  avere 
la  cloaca  una  maggior  larghezza , come  cotanto  si  trova 
vantata  dagli  antichi  scrittori  : ma  anche  nel  suo  restringi- 
mento sarebbe  stata  capace  di  contenere  un  carro  pieno  di 
fieno,  perchè  si  trova  essere  larga  circa  quindici  piedi  anti- 
chi. La  sua  altezza  non  si  può  determinare  con  sicurezza; 
poiché  essendosi  sollevato  il  letto  del  fiume , c di  tutti  i 
luoghi  circonvicini,  si  trova  pure  essa  riempita  sino  circa 
all’imposta  della  volta. 
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Di  altre  chiaviche  di  minor  vastità  si  hanno  cogni- 
zioni principalmente  dagli  ultimi  scavi  fatti  nelle  adiacenze 
del  foro  Romano.  Ivi  alcune  provenienti  dal  Campidoglio 
si  trovarono  fatte  con  struttura  di  pietre  con  una  semplice 
arenazione,  come  si  offre  designato  nella  fig.  1 della  ci- 
tata Tavola;  altre  più  ristrette  coperte  e con  una  pietra  in 
piano , come  nella  fig.  2 ; altre  provenienti  dal  Palatino 
fatte  con  struttura  laterizia  coperte  con  arenazione  simile 
come  nella  fig.  3;  ed  in  altre  più  comuni  di  eguale  strut- 
tura e coperte  con  tegoloni  proclivi  l’uno  contro  l’altro  nel 
modo  che  si  dice  volgarmente  a capanna,  come  nella  fig.  4 
vien  disegnato.  Con  qualunque  metodo  fossero  costruite  le 
dette  cloache  sempre  seguivano  quella  direzione  ch’era  sta- 
bilita dal  fabbricato  eretto  nelle  città  senza  potere  prescri- 
vere nulla  di  determinato  a questo  riguardo;  e solo  si  può 
osservare  essere  stato  indispensabile  che  avessero  una  pen- 
denza sufficiente  verso  il  loro  scarico,  onde  dare  un  libero 
esito  alle  acque  in  esse  introdotte.  Nell’imbocco  delle  me- 
desime, allorché  era  praticalo  in  piano  e nel  suolo  di  no- 
bile area,  si  ponevano  dagli  antichi  grandi  maschere  di 
marmo  , con  la  bocca  e gli  occhi  traforati  per  ricevere  gli 
scoli  delle  acque,  come  un  bell’esempio  si  rinviene  nel  ben 
cognito  monumento  denominato  volgarmente  la  Bocca  della 
verità,  che  esiste  nell’atrio  della  Chiesa  di  S.  Maria  in  Cos- 
medin,  e che  si  offre  delineato  nella  suddetta  Tavola. 

PONTI.  Plutarco  nell’ esaminare  le  diverse  opinioni 
sulla  derivazione  del  nome  pontefice, dato  dai 
Latini  ai  sacerdoti , ne  riferiva  una  che  a lui  pareva  ridi- 
cola , cioè  che  comunemente  si  credeva  essersi  coloro  così 
chiamati  solo  perchè  facevano  sacrifizj  sul  ponte;  i quali 
sacrifizj  erano  reputati  i più  sacri  ed  i più  antichi  di  tutti. 
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£ nairaTast  che  ai  sacerdoti  stessi  apparteneva  la  cura  della 
custodia  e della  conservazione  dei  ponti,  non  altrimenti 
che  di  qualunque  altra  sacra  cerimonia  delle  più  stabili  ed 
inveterate;  e che  giudicata  era  dai  Romani  cosa  esecranda 
il  disfare  il  ponte  di  legno,  il  quale  soltanto  con  legni, 
secondo  un  certo  oracolo , era  stato  tutto  congiunto  senza 
impiegarvi  ferro  in  alcun  modo.  Quindi  osservava  in  prova 
di  quanto  asseriva  egli  che  il  ponte  di  pietra  era  stato  co- 
strutto dopo  di  Numa  da  Emilio  censore,  ed  anche  quello 
di  legno  si  diceva  fatto  da  Anco  Marzio  stato  successore  di 
Numa  (GO).  Se  tale  derivazione  era  tenuta  in  poco  conto  da 
Plutarco,  si  trova  poi  comprovata  da  quanto  anteriormente 
scrisse  Varrone  nel  dire  che  mentre,  secondo  Q.  Sccvola 
pontefìce  massimo,  si  credeva  il  nome  dato  ai  pontefici 
dedotto  dal  potere,  egli  invece  giudicava  essersi  derivato 
dal  ponte;  imperocché  osservava  egli  che  da  essi  il  ponte 
Sublicio  era  stato  primieramente  fatto  e soventi  ristabilito , 
quando  le  cose  sacre  dall’una  e dall'altra  parte  del  Tevere 
si  celebravano  (61).  Laonde  per  concordare  in  certo  modo 
l’una  opinione  coll’ altra  converrebbe  supporre  essersi  il 


(60)  01  y\u7T0t  fittXurra  xai  rò  yilufUvov  ovopiaruv  ^oxiO<K^at>9'ev , ó»; 

yc^jpoTTOcovc  Tov;  «.Td  rfiv  r«9V^iv«iiv  riti  TÌiv  yi- 

upÀìv,  ayiwTKTwv  xoil  xR^aioTarniiv  ovruv  irovréfA  yacp  ol  Aarivoi  ri^y  rrtyjpcr» 
òvo^AÓ^ovviy.  Elvai  pivrM  xai  riipijflriy  avr^  x«U  int  ffxivQv,  ùcmp  Sà\9  rt 
rùv  àxivqrofv  xal  ;raTpi<uv  upùìv,  rpojqxoro’oev  rot;  upt07iv.  Ov 
parov  ijytlv^eu  xctràlu9(v  ree  fìfvpai.  Aiycrat  xal  rd  rrófi- 

mu  uvtJ  ^(o.bpov  xarde  rt  Xdytov  ita  rw  ^u>5iv.  *H  it3tvu 

froXXoc;  Crrcpov  v.T'Atpultou  roc{UiOovTO(.  Ov  pifey  xai  rii» 

XtvQVTójv  \9vu«  ;(&óv<i)v  «To).iÌTiff3ac  liyov^tx,  vttó  MapxiovroO  Novpa  3vyarp<^ou 
^rtJitvRvro; à.T9Ti>iR3c{9Rv.  (Pfufarco  in  Numac,  9.) 

(61  ) Voniificts%  ut  Q,  Scaex^ola  pontifex  maximus  dicehat  a poste  et 
facere:  pontijices  ego  a ponte  arbitrerà  nam  ah  its  SMìcius  est  factus  pri^ 
mum^  et  restitutus  saepe,  cum  ideo  sacra  et  uls  et  eit  Tiberim  non  mediocri 
ritu fiant*  {yar*  Ling,  iMt.  Lib,  IF.) 
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nome  attribuito  ai  ponti,  costrutti  in  Ruma  dopo  di  Nuraa, 
dedotto  dai  pontefici  stabiliti  da  questo  re  , c non  all’  op- 
posto: ma  qualunque  sia  la  provenienza  del  nome  ponte, 
ponSf  dato  dal  Latini  alle  opere  che  imprendiamo  a descri- 
vere, si  conosce  poi  con  certezza  che  il  primo  ponte  fatto 
dai  Romani  fu  quello  stabilito  da  Anco  Marzio  sul  Tevere 
per  unire  alla  primitiva  citta  la  parte  più  elevata  del  Gia- 
nicolo,  onde  ivi  stabilire  un  presidio  in  difesa  della  città 
e di  coloro  che  navigavano  nel  fiume.  Questo  ponte  fu  fatto 
di  legno  senza  essere  congiunto  con  ferro  come,  oltre  Plu- 
tarco, lo  contestava  Plinio  nel  fare  il  paragone  con  l’edi- 
fizio  di  Cizico,  e tale  religiosamente  si  conservava  dopo  che 
tanto  si  penò  nel  troncarlo  allorché  ivi  si  trattenne  l’ini- 
mico da  Orazio  Coelite  (G2).  Dalla  stessa  sua  struttura  di 
legno  aveva  ricevuto  il  nome  di  Sublicio  dedotto,  secondo 
Pesto,  da  un  vocabolo  dei  Yolsci,  come  diversamente  vien 
interpretato  dalla  non  completa  sua  spiegazione  (C3).  Per- 
tanto conviene  osservare  che  per  sublica  o sublex , secondo 
le  varie  opinioni , si  solevano  indicare  dagli  antichi  non 
solo  i legni  posti  perpendicolarmente  in  piedi  che  sostene- 
vano il  ponte  , come  si  trova  dimostrato  in  particolare  da 
Cesare  nell’indicare  che  aveva  situati  a sostegno  del  suo 
ponte  fatto  sul  Reno  legni  non  a perpendicolo  a guisa  di 
sublice,  ma  proclivi,  non  sublicae  modo  directa  ad  perpen- 
diculum,  sed  prona  ac  fastigatay  come  nel  seguito  meglio 

(62)  Citici  et  huleuterion  vocant  aeàificium  amplttm^  sine  ferreo  clavo<^ 
ita disposita  contignatione^ut  eximantur  irabes  sine fulturis^ac  reponantur» 
Quod  item  Bomae  in  ponte  Sublicio  religiosum  est^  posteaquam  Coelite  ììo^ 
ratio  defendente  aegre  revulsus  est.  {Plin.  TTist.  Nat.  Lib.  XXXVl.  c.  23.) 

(G3)  Sublicium  pontem  quidam  putant  esse  appellatum  a suhlicihus 
peculiari  vocahulo  Volscorum^  quae  sunt  tigna  in  latitudinem  extensa,  quae 
non  atiter  Formiani  vocentf  quam  a nomine  eorum.  (Festo  in  Subiicium.) 
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<i  farà  conoscere  : ma  anche  i travi  in  piano  , ossia  nella 
larghezza  del  ponte  distesi,  come  venne  spiegato  da  Pesto, 
quae  sunt  tigna  in  latitudinem  extensa.  Laonde  con  una 
sifiàtta  denominazione  si  deve  comprendere  tutto  il  sotto- 
posto legamento  di  un  ponte  di  legno  formato  con  travi 
tanto  perpendicolari  che  in  piano  (64).  Or  siccome  si  trova 
narrato  dagli  antichi  scrittori  essere  stata  soventi  rinnovata 
la  struttura  di  questo  ponte  , ed  anche  nella  medaglia  di 
Antonino  Pio,  in  cui  si  rappresenta  la  difesa  ivi  fatta  da 
Orazio  Coelite  e coniata  evidentemente  in  occasione  della 
ricostruzione  in  allora  eseguila,  come  ci  viene  indicato  da 
Capitolino  nella  di  lui  vita,  si  vede  formato  con  legnami 
disposti  in  arco  nel  modo  in  cui  si  offre  delineato  nella 
Tav.  CLXXXI.  fig.  1.  Co.'ù  senza  togliere  la  sua  proprietà 
di  essere  fatto  di  legno,  come  la  denominazione  di  Suhiicio 
costantemente  ritenuta  lo  designava,  si  può  supporre  essere 
stato  nella  sua  prima  costruzione  formato  interamente  con 
dei  legni  tanto  in  piedi  che  a traverso  , e nelle  successive 
rinnovazioni  fatto  con  piedritti  ossieno  pile  di  pietra,  ed 
archi  di  legno , onde  renderlo  alquanto  più  forte.  Questa 
opinione  ci  ha  prestato  motivo  per  dare  una  distinta  idea 
su  i due  metodi  principali  tenuti  dagli  antichi  nel  costruire 
i loro  ponti  con  legni , come  separatamente  si  offrono  de- 
lineati nella  parte  superiore  della  Tav.  CLXXXI,  nel  modo 
più  confacente  a quanto  si  deduce  da  altri  antichi  docu- 
menti; e COSI  si  possono  concordare  tutte  le  cose  che  si  tro- 
vano scritte  a riguardo  della  struttura  di  questo  ponte. 

(64)  Secondo  la  spiegazione  di  un'antico  Glossario  si  conosce  che  per 
suhlices  s'intendevano  i travi  che  nei  fìurae  sostenevano  il  ponte  xctrwrèyfc  oc 
Iv  T«  rroTojii  Tìft  ùire^xTT«{ovTt{ . Da  Plutarco  poi  nel  surriferito  passo 

si  disse  luiimgv  ì|  ponte  Suhiicio,  ossia  fatlo^dij legno. 
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Un’importante  documento risguarclante  un’altro  ge- 
nere di  ponte  fatto  per  intero  con  legni  si  rinviene  nella 
descrizione  tramandataci  da  Cesare  sul  ponte  da  lui  stesso 
fatto  sollecitamente  costruire  sui  Reno  , onde  far  transitare 
il  suo  esercito  in  modo  confacente  alla  dignità  del  popolo 
Romano.  Egli  si  accinse  a costruire  tale  ponte  primiera- 
mente col  porre  due  travi,  tigna,  di  un  piede  e mezzo  gros- 
si , inferiormente  acuminati , e della  altezza  proporzionata 
alle  acque  del  fiume;  e questi  pascià  li  collegò  tra  loro 
coll’intervallo  di  due  piedi.  Quindi  vennero  calati  con  mac- 
chine nel  fiume  e conficcati  a molta  profondità  con  orde- 
gni detti  fistuche,/f;^uc(.f,  ossieno  battipali,  non  diritti  a 
perpendicolo  a guisa  di  legni  in  piedi , sublicae  , ma  pro- 
clivi e pendenti  a seconda  della  corrente  del  fiume.  D’in- 
contro a’ detti  travi  binati  nel  modo  stesso  altri  ne  furono 
situati  coir  intervallo  di  piedi  quaranta  nell’inferior  parte, 
e rivolti  contro  la  forza  della  corrente  del  fiume.  Ambe- 
due queste  travate  vennero  rinforzate  nelle  congiunzioni 
con  altri  legni  grossi  due  piedi  ed  uniti  con  due  collega- 
menti  fibulis  , nelle  estremità  , coi  quali  venendo  ristrette 
ed  anche  nella  parte  opposta  rivoltate;  laonde  tanta  era 
divenuta  forte  l’opera , che  per  propria  struttura  resister 
poteva  alla  maggior  violenza  delle  acque,  ed  anzi  con  più 
strettezza  restava  collegata.  Sifiatta  struttura  di  legname 
cosi  ordinata  venne  poscia  unita  con  lunghe  traverse,  lon- 
guriis  cratibus  , e nulladimeno  furono  ancora  messi  legni 
in  piedi,  sublicae,  nella  parte  inferiore  del  fiume  che  obli- 
quamente agivano,  i quali  a guisa  di  parete , essendo  dis- 
posti, e congiunti  con  ógni  genere  di  opera,  la  forza  della 
corrente  ricevevano  ; ed  altri  similmente  al  disopra  del 
ponte  a mediocre  spazio  vennero  collocati,  affinchè  i tron- 
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chi  degli  alberi , e le  navi  che  si  potevano  rivolgere  dai 
barbari  per  scollegare  l’opera  , da  tali  ripari  la  loro  forza 
venisse  diminuita,  nè  avessero  recato  danno  al  ponte  (65). 
La  più  probabile  struttura  di  questo  ponte  si  è delincata 
nella  Tav.  CLXXXIl  in  modo  alquanto  dissimile  e più 
confacente  alla  riferita  descrizione  di  quante  altre  suppo- 
sizioni vennero  hnora  pubblicate.  Benché  un  tale  ponte 
non  venisse  stabilmente  costrutto  e reso  capace  da  resistere 
per  lungo  tempo;  pure  per  la  grande  estensione  che  aveva, 
e per  la  sua  ben  intesa  struttura  si  deve  considerare  per 
una  delle  principali  opere  di  tal  genere  fatte  dagli  anti- 
chi ; imperocché  per  trapassare  il  Reno,  nel  luogo  ove  ere- 
desi  essere  stato  eretto  presso  il  suo  sbocco  in  mare,  doveva 
avere  il  ponte  la  lunghezza  di  circa  mille  e cinquecento 
piedi  antichi , ed  ivi  il  6ume  si  trova  inoltre  avere  molta 
profondità. 


(65)  Tigna  bina  sesquepedalia^  paullttm  ah  imo  praearuta^  dimensa 
ad  altitudinem  ftuminis^  intervallo  pedum  duorum  *nter  se  iungehat*  ììaec 
tpuim  machinationibus  inmissa  in  Jlumen  dejixerat ftstucisque  adegerat, 
non  suhlicae  modo  directa  ad  perpendiculum-^  sed  prona  ae  Jastigata^  ut 
secundarn  nafuram  Jluminis  procitmberenl:  iis  item  contraria  bina^  adeum^ 
dem  modum  iuncta-,  intervcdlo  pedum  quadragenum^  ab  in  feriore  parlcy 
contro  vim  atque  impetum Jluminis  conversastatuehat.  ììaec  utraque  insu^ 
perbipedalibus  trahihus  immissis^  quautum  eorum  tignorum  iunctura  distar- 
hatfbinis  uirimquejìbulis  ab  extremaparte^  distinebantur:  quibus  disefusis 
atque  in  contrariam  partem  revictis  tanta  erat  operisjirmitudo  atque  ea 
rerum  natura^  quo  maior  vis  aquae  se  incitavissety  hoc  artius  inligata 
tenerentur.  lìnee  directa  materie  iniecta  contexebantur  et  longuriis  crati~ 
bus  consternebantur:  oc  nihilo  secius  suhlicae  et  ad  inferiorem  partem 
Jluminis  oblique  agebantun  quaCy  prò  pariete  suhiectae  et  cum  omni  opere 
eoniunctaey  vim  Jluminis  exciperent:  et  aline  item  supra  pontem  mediocri 
spatio%  ut  SI  avhorem  tvunci  sive  naves  deiiciendi  operis  essent  a harharis 
missaey  his  defensonbus  earum  rerum  vis  minueretury  nec ponti  nocerent^ 
{Caesare,  De  Sello  Gali.  Lib.  c.  17.) 
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A riguardo  poi  di  quei  ponti,  che  si  componeTino  con 
navi  collegate  tra  loro  col  mezzo  di  travi  e tavolati,  come 
spesso  pure  praticarono  di  eseguire  i Romani , poche  cose 
si  possono  osservare , tanto  perchè  erano  opere  soggette  a 
frequenti  variazioni  , quanto  perchè  erano  di  momentanea 
struttura.  Pertanto  osserveremo  che  nei  bassìrilievi  antichi, 
ed  in  particolare  in  quei  della  colonna  coclide  di  Marco 
Aurelio  si  vede  un’effigie  del  ponte  che  fece  comporre  que- 
sto principe  per  far  transitare  il  Danubio  ul  suo  esercito , 
come  si  offre  delineato  nella  fig.  \ della  suddetta  Tavo- 
la CLXXXII;  ed  ivi  si  vedono  le  navi  essere  state  stretta- 
mente  congiunte,  e rese  capaci  di  sostenere  la  impalcatura 
continuata  al  di  sopra  con  un  riparo  di  legni  incrociati  nei 
lati.  Nelle  due  estremità  poi  si  veggono  eretti  due  archi 
che  servivano  tanto  per  custodire  e tenere  a freno  il  ponte, 
quanto  pure  per  maggior  decoro  del  medesimo  ponte.  Il 
grande  ed  inaudito  ponte  che  Caligola  per  la  lunghezza  di 
quasi  tremila  e seicento  passi  formò  nel  mezzo  del  golfo  di 
Baja,  e che  si  congiungeva  al  molo  di  Pozzuoli,  era  fatto 
con  doppio  ordine  di  navi  fortemente  ancorate,  e sopra  di 
e^e  un  argine  di  terreno  calcato,  e formato  diritto  a guisa 
della  via  Appia,  come  da  Svetonio  e da  Dione  in  parti- 
colare si  trova  descritto  (6G).  La  sola  situazione  che  occu- 
pava tale  ponte  ora  si  può  in  qualche  modo  definire,  e que- 
sta viene  stabilita  tra  il  seno  di  Baja  ed  il  porto  di  Pozzuoli 
in  continuazione  del  molo  arcuato  che  ivi  tuttora  sussiste, 

(66)  Novum  praeterea  atqne  inauditum  ^entis  spectacuìi  excopitant» 
Som  Baiarum  medium  intervaffum  Puteolanue  ad  motes^  frium  mitlìum  et 
sexcentorum  fere  passuum^  ponte  coniunxit  contraetis  undique  onerariis 
navibus  et  ordine  duplici  ad  ancoras  col/ocatìs%  superiectoque  aggere  ter* 
reno  ae  diretto  m jippiae  viae  formam*  («Swtf/on.  in  Caligola  r*  19.  e Dione 

Z./JT.  c.  17.) 
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come  si  offre  tracciata  nella  Tav.  CLIV;  perchè  in  tal  luogo 
ti  trova  corrispondere  incirca  la  designata  distanza  per  at- 
traversare il  detto  golfo. 

Quanto  si  narra  intorno  al  grande  ponte  eretto  da 
Trajano  sul  Danubio  , ci  offre  in  queste  ricerche  un’  im- 
portantissimo documento  per  conoscere  il  metodo  tenuto 
dagli  antichi  nel  costruire  i ponti  inferiormente  fatti  con 
solida  struttura  di  pietra,  e superiormente  con  legni  girati 
in  arco.  Da  Sifilino  ci  vien  detto  avere  Dione  Cassio  osser- 
vato, che,  quantunque  tutte  le  opere  di  Trajano  fossero  ma- 
gnìliche,  quel  ponte  tuttavia  di  molto  sorpassava  ognuna; 
imperocché  le  pile  di  pietra  quadrate  costrutte  erano  in 
numero  di  venti,  e ciascuna  dell’altezza,  oltre  il  fonda- 
mento, di  piedi  cento  cinquanta,  e della  larghezza  di  ses- 
santa. La  distanza  tra  una  e l’altra  era  di  piedi  cento  set- 
tanta, e tutte  venivano  collegate  con  volte  (67).  Per  com- 
provare primieramente  essere  stato  questo  ponte  fatto  con 
pile  di  pietra  ed  arenazioni  di  legno,  un  chiaro  documento 
ci  offre  lo  stesso  Dione  nel  dire  che,  ai  suo  tempo  solo  ri- 
manevano in  piedi  le  pile;  poiché  Adriano  temendo  che 
avesse  potuto  servire  ai  barbari  per  passare  nella  Misia,  ne 
aveva  fatta  distruggere  la  parte  superiore,  la  quale  doveva 
essere  perciò  di  legname,  giacché  se  fosse  stata  di  materiale 
colla  sua  rovina  avrebbe  portata  con  se  pure  quella  delle 
pile.  Inoltre  nella  colonna  coclide  di  Trajano  , trovandosi 
scolpita  con  buona  esecuzione  ed  intelligenza  la  rappresen- 

(67)  7ÌfV|9ay  Xi3ivii«  bi  ToO 'loTocu  xarfo'xiuamrra,  mfivtvùx 

a vróv  Ioti  y«p  xal  róXXa  avrarv  ìojm. 

TO'i>to  Jà  xat  trrip  ùctva.  yòp  «(9Ì  Xi,9ou  rrrp«;cf^ov  « rò  fiiv  vffoi 

irtvróxovra  xai  ixaróv  , nliìv  rAv  TÒ  di  nìórcc  i^ixovTei  xal  avrai 

i^opunxovra  xai  ixaròv  mdetf  àxé;^0V9a(i  óftffi  ffvv^«0(f  ófi9vrai.(Z)ione 

Cassio  Uh.  LXVin.) 
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tanza  di  questo  ponte,  quale  si  offre  delineata  nella  fig.  2 
della  suddetU  Tavola , ci  conferma  pienamente  un  tal  ge- 
nere di  struttura.  Parimenti  da  un  tipo  di  una  medaglia  di 
Trajano,  che  viene  da  molti  attribuito  al  porto  di  Ancona, 
vedendosi  chiaramente  rappresentata  un’arenazione  di  que- 
sto ponte,  come  si  offre  delineata  nella  6g.  3 della  stessa 
Tavola,  e come  nella  particolar  descrizione  di  questo  mo- 
numento si  dimostreHi,  ad  evidenza  si  trova  confermata  la 
medesima  struttura.  Solo  se  si  prestasse  fede  ad  alcune  o$- 
wrvazioni  fatte  nel  luogo,  in  cui  credesi  essere  stato  eretto 
questo  ponte,  si  verrebbero  a stabilire  dimensioni  assai  mi- 
nori di  quelle  prescritte:  ma  considerando  essere  stata  que- 
sta opera  vantata  sopra  tutte  le  altre  fatte  da  Trajano,  delle 
quali,  benché  rimaste  neglette  nella  storia  antica,  pure  ne 
rimangono  evidenti  tracce  di  grandezza  , ed  essere  questa 
eseguita  con  somma  maestria  da  Apollodoro  oppure  da 
Giulio  Lacero,  come  diversamente  viene  designato,  non  si 
potranno  cosi  dichiarare  insussistenti  quelle  cose  che  si  nar- 
rarono da  Dione;  e ciò  tanto  più  perché  essendo  una  tale 
opera  già  estremamente  rovinata  sino  dagli  ultimi  anni 
deir  impero  Romano,  come  chiaramente  lo  dimostra  Proco- 
pio, in  modo  che  le  rovine  di  esso  avevano  impedito  il  corso 
del  fiume  (68),  resta  assai  difficile  a poter  riconoscere  una 
tale  struttura,  e con  sicurezza  contradire  alle  cose  narrate 
dagli  antichi.  Inoltre  convien  osservare  che  si  poterono  es- 
ser fatte  delle  variazioni  per  prevalersi  di  quanto  rimaneva 
di  conservato  dello  stesso  ponte  in  alcune  circostanze  di 
bisogno,  e segnatamente  essersi  tramezzate  le  distanze  delle 
pile  con  altre  pile  interme<lie  di  minor  grandezza  onde  di- 


(68)  Precopio.  Degli  edjfizj  deU'imperatoreGiufliniano.{^Lib.iy .c.6.) 
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minuire  la  molta  estensione  che  vi  passava  tra  essi  nella 
prima  struttura,  e cosi  invece  di  venti,  come  sono  nume- 
rate da  Dione,  fossero  divenute  trentasei  o quaranta  come 
si  credette  di  conoscere  dalle  tracce  rimaste.  Onde  è che 
reputiamo  doversi  tenere  in  poco  conto  le  osservazioni  che 
si  fecero  per  diminuire  il  predio  di  tale  opera , ed  essere 
più  prudente  il  seguire  ciò  che  dagli  scritti  e dai  monu- 
menti antichi  si  trova  contestato.  Da  questi  conosciamo 
primieramente,  per  riguardo  alla  sua  lunghezza,  che  il 
ponte  doveva  stendersi  poco  meno  di  un  miglio  antico,  os- 
sieno  per  diecinove  archi  e venti  pile,  piedi  4430;  ed  infatti 
poco  meno  di  tal  misura  si  trova  ora  dilatarsi  il  fiume  nel 
luogo  designalo.  Doveva  essere  la  struttura  delle  pile  inter- 
namente fatta  di  opera  cementizi  a,  come  solo  ora  apparisce 
dalle  rovine  superstiti,  e rivestita  con  pietre  quadrate;  le 
sue  arcuazioni  essere  formate  con  triplice  giro  di  ccntine  di 
legno  concatenate  con  legature,  come  bene  viene  espresso 
dal  bassorilievo  della  colonna  trajana;  ed  al  sopra  di  queste 
il  tavolato  fiancheggiato  da  parapetti  di  legno,  come  pure 
in  tale  monumento  si  vedono  designati.  La  curvatura  degli 
archi  corrispondeva  ad  un  segmento  di  circolo,  ed  in  modo 
che  venivano  ad  essere  gli  stessi  archi  di  un  seìto  alquanto 
depresso  come  si  sogliono  ora  praticare  nella  struttura  dei 
ponti  eretti  secondo  il  sistema  più  approvato.  Dalla  suddetta 
medaglia  poi  si  trova  confermata  la  stessa  struttura  in  legno 
degli  archi  fatta  con  tre  giri  di  centine,  ed  i collegamenti 
disposti  perpendicolarmente  alle  curve  degli  archi,  con  la 
veduta  della  parte  di  sotto  del  ponte,  come  ancora  degli 
archi  trionfali,  ossieno  delle  porte  che  vi  erano  nelle  testa- 
te, benché  un  solo  arco  si  sia  rappresentato.  La  più  proba- 
bile struttura  di  questo  grande  ponte  si  offre  delineata  nella 
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dotta  Tav.  CLXXXII.  Così  solo  con  quanto  si  deduce  dalle 
noti/.ie  di  questa  grande  opera  si  è potuto  conoscere  quale 
fosse  il  metodo  tenuto  dagli  antichi  nelle  strutture  dei  ponti 
fatti  con  pile  di  pietra  ed  archi  di  legno,  quantunque  nulla 
di  conservato  più  vi  sussista  su  tal  genere  di  opere. 

Maggiori  monumenti  ci  rimangono  in  buona  conser- 
vazione dei  ponti  costrutti  interamente  con  l’ opera  ce- 
mentizia e quadrata,  onde  poterne  conoscere  la  precisa  loro 
struttura.  Si  componevano  tali  ponti  nella  parte  inferiore 
delle  pile,  pilae,  e nella  parte  supcriore  di  Archi  ^ fornice s, 
come  particolarmente  si  trovano  indicati  da  Livio  nel  regi- 
strare il  ristabilimento  del  ponte  nominato  Palatino  che  fu 
cominciato  dal  censore  M.  Fulvio  e compito  da  P.  Scipione, 
e L.  Mummio  (CO).  Il  metodo  con  cui  si  stabilivano  le  pile 
entro  l’acqua  era  lo  stesso  di  quello  praticato  per  la  strut- 
tura dei  moli  nei  porti  poc’anzi  osservato,  come  da  Viiruvio 
ci  venne  descritto.  La  struttura  poi  degli  archi  si  preparava 
con  legnami  disposti  a seconda  della  loro  curvatura  ed  in 
modo  simile  alle  arenazioni  dei  ponti  anzidetti  costrutti  con 
pile  di  materiale  ed  archi  di  legno;  ed  anzi  alcune  pietre 
si  trovano  essersi  lasciate  a regolari  distanze  sporgenti  dalla 
curva  per  collegare  la  struttura  che  si  appoggiava  sulla  det- 
ta armatura 'di  legname.  Gli  archi  si  vedono  più  soventi 
essere  stati  fatti  a seconda  di  un  semicircolo  servendo  per 
diametro  il  pelo  ordinario  delle  acque  che  vi  transitavano 
al  di  sotto  : ma  alcune  tracce  pure  rimangono  di  archi  mag- 
giormente elevati  sopra  le  pile,  ed  anche  costrutti  su  di  un 
segmento  di  circolo  , in  modo  che  venivano  ad  essere  di 

(69)  ^f^lrcn$  Fuhtus  phira  et  mnioris  locavit  nsus  portum  et  piìtu 
pontis  in  Tiherinty  quihuspilis fornices post  aliquot  annoi  P.  Scipio  Africa* 
nut  et  t,  Mummiut  Ceniores  locavcrunt  imt»onendot»  (Livio  lÀh*  XL^  c,  28.) 
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sesto  alquanto  depresso,  come  abbiamo  veduto  essersi  fatti 
alcuni  archi  di  legno,  e come  si  sogliono  ora  più  comune- 
mente costruire  i ponti.  Secondo  quest'ultimo  metodo  reu- 
scivano i ponti  alquanto  meno  belli  a vedersi , ed  anche 
meno  solidi,  ma  più  comodi  di  quei  costrutti  con  archi  a 
tutto  sesto  per  la  elevazione  superiore  al  piano  delle  adia- 
cenze che  soventi  portavano.  Gli  antichi,  che  nella  strut- 
tura dei  monumenti  pubblici  preferivano  quasi  sempre  la 
bellezza  e la  solidità  al  commodo  dei  privati , si  attennero 
perciò  più  soventi  alla  sovraindicata  prima  struttura.  Tra 
gli  esempj  più  conservali  , che  ci  rimangono  di  tal  genere 
di  opere  , si  considera  il  ponte  che  Adriano  fece  costruire 
sul  Tevere  di  fronte  al  suo  Mausoleo,  il  quale  offriamo 
delineato  nella  Tav.  CLXXXII.  Si  vede  questo  formato  con 
tre  grandi  archi  nel  mezzo  e due  minori  per  parte  nei  lati. 
Tutta  la  struttura  venne  fatta  con  l’opera  quadrala  dili- 
gentemente connessa  tanto  negli  strati  orizzontali  quanto 
nelle  pietre  dirette  ai  centri  degli  archi.  I piedritti  nella 
parte  rivolta  alla  corrente  vennero  terminati  in  angolo 
per  divergere  l’impeto  delle  acque,  come  costantemente 
si  trova  praticalo  in  tutte  le  altre  simili  opere.  Il  piano 
superiore  nelle  parli  laterali,  corrispondente  sopra  gli  ar- 
chi minori , era  alquanto  saliente , ma  orizzontale  nella 
parte  media  sopra  ai  tre  archi  grandi , in  modo  che  men- 
tre non  recava  molto  incommodo  nel  trapasso  , presen- 
tava poi  un  più  elegante  aspetto  di  quello  che  si  avrebbe 
avuto  se  fosse  stato  tutto  ad  un  piano  . Su  di  alti  pie- 
destalli, innalzati  sopra  alle  pile  di  mezzo,  erano  statue 
diverse,  come  si  può  conoscere  dalla  medaglia  antica  rap- 
presentante questo  stesso  ponte  che  si  riporta  delincata 
nella  medesima  Tavola.  I due  ponti  che  tuttora  sussistono 
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sul  Tevere  e che  danno  la  comunicazione  dall’una  e dal> 
l’altra  parte  dell’ ìsola , denominati  Fabrizio  e Ccstio  , ci 
offrono  pure  due  altri  esempj  di  simili  opere  costrutte 
interamente  coll’opera  quadrata,  come  si  può  conoscere 
da  quanto  vien  delineato  nella  Tav.  GLXXIX.  Si  vedono 
questi,  a motivo  della  ristrettezza  dei  due  canali  del  fiu- 
me, l’uno  composto  con  un  solo  arco  grande  nel  mezzo 
e due  minori  nei  lati,  l’altro  formato  con  due  soli  archi 
di  circa  egual  grandezza  ed  in  modo  che  vi  corrisponde 
una  pila  nel  mezzo  invece  di  un  arco,  al  contrario  di  ciò  che 
si  richiede  dalle  più  approvate  pratiche.  Con  più  regolare 
architettura  si  conosce  essere  stato  costrutto  il  ponte  Pala- 
tino a poca  distanza  dai  due  anzidetti , benché  sia  stato 
rinnovalo  in  tempi  posteriori  ; si  dimostra  esso  formato 
con  cinque  archi  di  eguale  struttura,  come  dall’aspetto  che 
si  offre  delineato  nella  Tav.  CLXXX,  unitamente  ai  mede- 
simi ponti  dell'isola  Tiberina,  si  può  conoscere.  Con  circa 
eguale  struttura  si  vede  essere  stato  costrutto  il  ponte 
Milvio  sul  Tevere  a poca  distanza  da  Roma  , benché  gran 
parte  della  sua  attuale  costruzione  sia  opera  del  pontefice 
Niccolò  Quinto.  Rinomato  poi  era  in  Roma  stessa  il  ponte 
che  esisteva  tra  il  Gianicolense  e quello  anzidetto  di  Adria- 
no , il  quale  era  denominato  Trionfale  dai  trionfatori  che 
su  di  esso  passavano;  e doveva  essere  perciò  decorato  con 
archi  di  trionfo  ed  altri  corrispondenti  ornamenti.  Di  si- 
mili altri  ponti  ci  rimangono  tracce  tanto  in  Roma  quanto 
nell’allre  regioni  dell’impero,  dalle  quali  appariscono  es- 
sere stati  bensì  costrutti  con  eguale  accurata  struttura,  ma 
poi  non  sono  bastanti  ad  esibire  una  precisa  cognizione 
della  loro  intera  struttura;  e poche  altre  particolarità  per 
riguardo  alle  pratiche  tenute  dagli  antichi  nell’architettura 


Digitized  by  Google 


G64  ARCniTETTURil  ROMANA-  PARTE  U. 
di  siffatte  opere  si  possono  dedurre  dagli  stessi  monumenti; 
perciò  tralasceremo  dal  considerarli  giudicando  al  nostro 
scopo  essere  stati  sufficienti  i designati  esempj.  Cosi  con  i 
sovraindicati  monumenti, e con  quanto  si  è dedotto  dall’altre 
simili  o|)ere  edificate  dai  Romani,  si  è potuto  stabilire  quale 
fosse  la  struttura  dei  ponti  tanto  costrutti  con  solo  legname, 
quanto  di  quei  formati  con  pile  di  pietre  ed  archi  di  legno, 
e di  quegli  interamente  fatti  di  pietre.  E così  in  tre  diversi 
generi  si  sono  per  maggiore  chiarezza  distinte  le  medesime 
opere,  mentre  difficile  sarebbe  stata  la  loro  dimostrazione 
considerandole  unite. 

VIE.  Le  ultime  opere  noverate  nell’argomento  annun- 
ciato in  principio  di  questo  Capitolo  sono  le  vie,  e di  queste 
ne  furono  tramandati  tanti  documenti  e tanti  esempj,  che 
pienamente  si  possono  da  essi  conoscere  tutte  le  pratiche 
tenute  nella  loro  struttura,  come  esaminando  i principali 
monumenti  che  ci  rimangono  procureremo  di  dimostrarle. 
Pertanto  osserveremo  che  con  distinte  denominazioni  si  so- 
levano indicare  le  differenti  specie  di  strade;  tra  le  quali  si 
possono  considerare  come  principali  le  seguenti,  wa,  actus 
ed  iter,  yia  era  detta  una  strada  ampia , nella  quale  pote- 
vano passare  carri,  ed  era  dedotto  un  tal  nome  da  vehendo, 
ossia  dal  carreggiare,  come  actus  si  deriva  da  agendo,  ossia  > 

dall’agire  (70).  Così  due  atti  si  consideravano  effettuarsi 
nelle  vie  dell’andare  e dal  venire  dei  carri.  Ogni  via  poi 
si  distingueva  in  pubblica  ed  in  privata.  Pubblica  era  con- 
siderata una  via  quando  si  faceva  in  suolo  pubblico  ed  in 
essa  aveva  il  popolo  il  diritto  di  transito,  e portava  al  mare 


(70)  Via  quidem  Utr^  quod  ea  vehendo  teritur  ....  Àctus  iter  in 
agreis^  quod  agendo  teritur .....  Ut  quo  agebant  actus-^  sic  qua  vehebant 
viae  dictae»  (Varrone  De  Ling»  Lat»  Lib.  IV.) 
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o a qualche  castello.  Prirata  era  una  via  quando  solo  ad 
un  qualche  vicino  municipio  si  dirigeva  (71).  Le  vie  pub- 
bliche si  dicevano  pure  alcune  pretorie  ed  altre  consolari, 
ossieno  militari,  come  le  private  erano  dette  ora  agrarie  ed 
ora  vicinali  (72).  Parimenti  iter  si  denominava  una  via 
qualunque  da  coloro  che  andavano  per  strada  (73);  ed  in 
questa  specie  di  vie  potevano  camminare  solo  gli  uomini 
a piedi  (74);  mentre  nelle  altre  vie  e negli  alti  transita- 
vano tanto  i carri  quanto  gli  uomini  a cavallo  ed  a piedi, 
ed  ogni  specie  di  bestiame  (7  5).  Altre  denominazioni  pure 

(71)  Via  estt  qua  potest  ire  vehiculum^  et  via  dieta  a vehicuhrum 
incursu.  A’am  duos  acius  capita  propter  euntium^  et  venenfium  ve/iicuforum 
ocatrsttm.  Omnis  auiem  via  puhiica  est  aut  privata»  Publica  est  quae  in 
scio  pubiico  esit  qua  iter  actus  poputo  palei»  Haec  autem  ad  mare  aut  nd 
oppida  pertinet»  Privata  est  quae  vicino  municipio  data  est»  [Isidor,  De 
Orig.  Lib.  XV.  c»  16.) 

(T2)  Viarum  quaedam  puhìieae  sunt^  quaedam  privatae^  quaedam 
Vieinales»  Pubiicas  vias  dicimus^  quas  Crocci  nostri  praetorias^ 

ala  consularesvias  appellant»  Privatae  sunt  quas  agrarias  quidam  dicunt» 
(Pand,  fjb.  VLIH»  TU.  8«)  A rìgutrdo  delle  vie  mìlilari  si  trova  nel  seguente 
titolo  delle  Pandette  fatta  questa  distinzione:  Sed  inter  eas^  et  caeteras  vias 
militares  hoc  interest  quod  viae  militares  exitnm  ad  mare  aut  in  Jìumina 
publica^  aut  ad  aliam  viam  militarem  haheat\  harum  aut  vicinalium  viarum 
dissimilis  eonditio  est»  Som  pars  earum  in  militares  vias  eritum  habent^ 
pars  sine  nttllo  exitu  intermoriuntur.  [Pand.  Uh.  XLIll»  TU»  7.) 

(73)  Qua  ibant^  ab  ita  iter  appellar unt.{Varrone  De  Ungua  Latina 
Ub.  IV.) 

(74)  Iter  vel  itus  est  via^  qua  iri  ab  homine  quaqua  versum  potest. 
{Isidor.  De  Orig.  Ub.  XV.  c.  16.)  Quindi  osservava  Isidoro  che  tra  iier,  ed 
itiner  vi  passava  diversa  significazione^  poiché  iter^  era  un  luogo  di  facile 
transito^  ed  itiner  era  Pandar  per  lunga  via:  iter  autem  et  itiner  diversam 
habent  signiJicationem\  iter  enim  locus  est  transita  facile  unde  appellamus 
itum\  itiner  autem  est  Uuslongaeviae^  et  ipselaborambulandi^ut  quo  velis 
pervenias.  (Isidor  toc.  cit.) 

(75)  Iter  est  jus  etindi^  amhulandi  bominisj  non  etiam  Jumentum  agetf 
di.  Actus  est  agendi  vel  jumentum  vel  vehiculum.  Via  est  jus  eundi  et 
agendi  et  atnbtUandi\  nam  et  iter  et  actum  in  se  via  continet,  inter  actwn 
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si  davano  dagli  antichi  ed  altre  specie  di  strade,  come  per 
esempio  allorchc  l'iter  era  angusto  si  diceva  semita  o se- 
miiter (76).  Semita  era  considerata  come  la  metà  di  una 
strada  comune.  Caìlis  poi  si  denominava  una  via  che  ser- 
viva solo  per  il  transito  delle  pecore  e dell’altro  bestiame; 
ed  era  soventi  praticata  tra  i monti  in  modo  angusto,  e trito. 
Trames  era  una  traversa  fatta  nei  campi,  o retta  strada, 
cosi  denominata  da  ciò  che  in  essa  si  trasmetteva.  Divor- 
tium,  o diverticulum  era  una  strada  divergente  o divisa 
dalle  vie,  ossia  una  semita  traversale.  Bivium  la  divisione 
di  una  via  in  due  era  denominata,  ed  allorché  il  riparto 
era  in  più  numero  si  diceva  in  generale  compitUm,  ed  in 
particolare  trivia  e quadrivia.  Ambitiis  era  una  strada  pra- 
ticata tra  gli  ediBzj  nella  larghezza  di  due  piedi  e mezzo 
circa  (77).  Allorché  una  strada  era  fatta  in  salita  e di- 
scesa si  diceva  semplicemente  clivus,  come  in  Roma  ben 
noti  erano  il  clivo  Capitolino,  il  clivo  della  via  Sacra,  ed 
il  clivo  del  tempio  di  Marte;  cosi  clivosa  si  diceva  una 
strada  qualunque  di  piano  irregolare.  Le  vie  poi  prende- 


tt  iter  nonnulla  est  diffèrentia.  Iter  est  enim  qua  quii  pedes  vel  eques  com- 
meare  potest-,  actus  vero  u6i  et  armenta  trajicere  et  vehiculum  ducere  liceat. 
[Pand.  L.  Vili.  TU.  3.) 

(76)  Qua  ibant,  ab  ita  iter  {qqtellarunt-,  qua  anguste  semita  ut  semiiter 
dictum.  [Varrone  de  Ling.  Lat.  lÀb.  IV.) 

(77)  Semita  itineris  dimidium  estf  a semi  itu  dieta.  Semita  autem  homi- 
Mum  est-,  Collis  ferarum  et  pecudum.  Collis  est  iter  pecudum  inter  montes 
angustum  et  tritum  a callo  pecudum  vocatum,  sive  callo  pecudum  perdura- 
tam.  Tramites  sunt  transversa  in  agris  itinera,  sive  recto  via,  dicti  quod 
Iransmiltant.  Divortia  sunt  Jlexus  viarum,  hoc  est,  viae  in  diversa  tenden- 
tes:  eadem  diverticula  sunt  hoc  est,  diversae  ac  divisai  viae-,  sive  semitae 
transversae,  quae  sunt  allerae  viae.  Bivium  quia  duplex  et  via.  Competa, 
quiaplures  in  ea  competunt  viae,  quasi  triviae,  quatriviae.  jémbitus  intrr 
vicinorum  acdificia  locus,  duorum  pedum  et  semipedis  ad  circumeundi 
faeultatem  relictus  et  ab  ambulando  dictus.  {Isidor.  De  Orig.  Lib.XV.  c.  16.) 
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vano  una  particolare  denominazione  o da  coloro  che  le 
avevano  costrutte  o dai  luoghi  a cui  erano  dirette,  come 
tra  le  prime,  che  partivano  da  Roma,  erano  celebri  l’Ap- 
pìa,  la  Flaminia,  l’Emilia,  la  Claudia,  la  Valeria,  la  Cor- 
nelia, l’Aurelia  e la  Cassia;  e tra  le  seconde  la  Latina,  la 
Labicana,  la  Prenestina,  la  Tiburtina,  la  Collatina,  la 
Nomentana,  l’Ostiense,  l’Ardeatina,  la  Laurentina  e la 
Portuense,  e con  simili  denominazioni  erano  distinte  le 
altre  vie  dell’impero  costrutte  dai  Romani.  Queste  vie  tutte 
erano  lastricate  con  grandi  pietre  in  modo  accurato  e sta- 
bile, come  si  conosce  dai  tanti  avanzi  che  rimangono,  e 
siffatta  struttura  si  diceva  essere  stata  da  Romani  tratta  dai 
Cartaginesi  (T8).  Per  la  conservazione  e per  il  ristabili- 
mento delle  medesime  vie  venivano  deputati  i più  accre- 
ditati personaggi,  come  erano  i quatuorviri  che  avevano 
la  cura  delle  strade  interne,  ed  i duumviri  che  le  strade 
esterne  custodivano:  ma  poi  vi  erano  i curatori,  i censori, 
gli  edili  ed  altri  magistrati  a tali  opere  in  generale  addetti; 
ed  anche  i principi  dell’impero  stesso  ne  assumevano  di- 
rettamente la  cura,  come  si  dimostra  con  molte  memorie 
antiche,  e come  venne  da  molti  scrittori  moderni  ampia- 
mente descritto . Lo  scopo  nostro  non  porta  d’ intratte- 
nerci in  queste  cose:  ma  bensì  è utile  l’osservare  che  sif- 
fatte opere  si  solevano  rendere  memorabili  col  coniare  me- 
daglie rappresentanti  per  esempio  una  figura  di  femmina 
tenendo  una  ruota  di  carro,  quale  simbolo  di  una  via 
carreggiabile,  come  si  vede  effigiato  in  quella  di  Trajano 
riferita  alla  Tav.  CLXXXIII  fig.  i , su  cui  sta  scritto  VIA 

(7B)  Primum  autem  Poeni  dicuntur  lapidibut  vias  stravisse\postea 
Pomani  eas  per  omnem  pene  orbem  disposuerunt  propter  rectitudinem 
nerum^  et  ne  jdebs  estet  otiosa»  (Isidor»  Loc»  cit») 
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TRAJANA.  In  altre  medaglie  attribuite  ad  Augusto  si  vede 
rappresentata  una  di  quelle  colonne  che  si  solevano  porre 
lungo  le  vie  per  registrare  le  miglia,  come  nella  fìg.  2 
viene  designata , e su  di  essa  si  legge  S.  P.  Q.  R.  IMP. 
CAE.  QVOD.  V.  M.  S.  EX.  EA.  P.  Q.  I-  S.  AD.  A.  D.  E, 
che  si  spiegano  avere  denotato  Senatus  Populusque  Roma- 
nus  Imperatoris  Caesari,  quod  viae  munitae  sunt  ex  ea 
pecunia  quae  iussu  Senatus  ad  aerarium  delata  est.  Sic- 
come le  vie  erano  spesso  adornate  con  archi  trionfali  ed 
onorar]  e con  ponti;  cosi  per  rappresentare  il  ristabilimento 
delle  vie  stesse  si  scolpiva  l’effigie  di  dette  opere  con  la 
leggenda  QVOD.  VIAE.  MVN.  SVNT,  come  vien  figurato 
nelle  medaglie  delineate  nella  stessa  Tavola  alle  fig.  3 e 4, 
e queste  si  riferivano  palesemente  al  ristabilimento  della 
via  Flaminia  fatto  da  Augusto,  lungo  la  quale  si  trovava 
il  ponte  da  lui  eretto  sul  Tevere  vicino  ad  Otricoli,  di  cui 
ne  rimangono  ancora  in  piedi  alcune  pile. 

Le  vie  per  riguardo  alla  loro  struttura  venivano  di- 
stinte in  tre  specie  differenti.  Le  più  semplici  erano  quelle 
formate  di  terra  assodata,  e dette  perciò  terrenne;  le  altre 
più  consistenti  erano  quelle  ricoperte  con  uno  strato  di 
breccia,  dette  perciò  glareatae.-  ma  le  più  comuni  ed  insie- 
me le  più  solidi  e di  maggior  durata  erano  quelle  lastricale 
con  grandi  pietre,  dette  perciò  slratae^  donde  si  suole  de- 
durre la  comune  denominazione  di  strada  data  da  noi  alle 
vie  (79).  La  larghezza  di  queste  vie  era  stabilita  per  antica 

(79)  L«  sudtiette  tre  specie  di  vie  si  trovano  designate  io  particolare  nel 
seguente  Titolo  delie  Pandette.  Propter  quod^  ncque  laiiorem^  ncque 
giorem^  ncque  alliorem^  ncque  humiliorem  viam.,  sub  nomine  rcftctionis^  is 
qui  infcrtiicìt  potCit  faccre\v^  in  viam  tcrrenam,  giaream  injìcere\aut 
sternere  viam  lapide  quae  terrena  est^  vel  contea  lapide  stratam  terrenam 
factre,  [Pand,  Ub,  XLllI-  Tit.  11.) 
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legge  delle  dodici  Tavole  dovere  esser  di  otto  piedi  allor- 
ché era  praticata  in  linea  retta,  e nei  luoghi  tortuosi  di 
sedici:  ma  per  convenzione  si  solevano  stabilire  le  vie  alcun 
poco  più  larghe  di  otto  piedi  cJ  anche  più  strette,  purché 
avessero  tanta  larghezza  che  bastasse  a passarvi  un  car- 
ro (80).  Infatti  varie  si  trovano  le  larghezze  delle  vie  anti- 
che , come  tra  le  altre  la  via  Àppia , praticata  in  linea  retta , 
in  alcuni  luoghi  aveva  sino  la  misura  dei  sedici  piedi  pre- 
scritti per  la  via  tortuosa’;  e per  esempio  la  via  Latina , in 
luoghi  non  retti  eseguita,  aveva  solo  dodici  piedi.  Le  vie 
secondarie  poi,  le  quali  erano  dette  in  generale  diverticula, 
si  trovano  in  diversi  luoghi  essere  larghe  solo  circa  quattro 
piedi.  Era  in  tutta  la  designata  larghezza  che  veniva  ese- 
guito il  lastricato  di  grandi  pietre.  Da  una  tale  opera  le 
vie  acquistavano  la  denominazione  di  stratae:  ed  il  lastri- 
care in  siffatto  modo  una  via  si  diceva  munire  o sternere 
viam.  Questo  lavoro  si  faceva  primieramente  col  tracciare 
due  solchi,  che  stabilivano  la  larghezza  della  via;  e poi  si 
scavava  la  terra  entro  i detti  due  limiti  sino  a trovare  un 
suolo  stabile;  quindi  lo  scavo  si  riempiva  di  varie  materie. 
Un  tale  apparecchio  si  faceva  per  impedire  die  la  terra 
non  cedesse,  e perché  il  letto  divenisse  consistente.  In  allora 
si  fiancheggiava  coi  margini,  umbones,  collegati  con  fre- 
quenti pietre  dette  gomp/ii.  Con  molti  lavoranti  si  facevano 
questi  preparativi,  tagliando  selve  per  avere  legnami,  c 
scavando  monti  per  prendere  col  ferro  scogli  e levare  travi. 

(80)  f'iae  latitudo  ex  lege  XII  Tabularum,  in  porrectum  ceto  pedet 
habet,  in  amfractum  id  est  uhi Jlexum  est,  sedecim.  Fia  constiluj  vel  latior 
odo  pedibus  vel  angustiar  potesti  ut  taoien  eam  latitudinem  habeat  qua 
vehiculum  ire potest.  (Pand.  Lib.  Vili.  TU.  3.)  LadesIgDala  legge,  ioserila 
nei  framinenti  della  Tav.  Vili,  era  cosi  espi  essa.  Fia  in  porrecto  FUI.  P. 
imfracto  XFI,  f.  lata  est. 
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Quindi  si  colleg^avano  i sassi,  e si  componeva  l’opera  con 
polvere  di  terra  cotta  e tufo;  come  in  particolare  si  dimostra 
con  quanto  si  deduce  dalla  ben  nota  descrizione  della  via 
Domiziana  che  ci  trasmise  Stazio  (81).  Le  pietre  con  cui 
vennero  lastricate  le  vie  sino  ad  una  ragguardevole  distanza 
da  Roma,  erano  di  quella  qualità  di  lava  basaltina  detta 
selce,  silex  o lapis  siliceus,  che  vien  somministrata  in  di- 
versi luoghi  del  suolo  adiacente  a questa  città.  Nelle  altre 
regioni  si  prevalsero  gli  antichi  di  quelle  pietre  di  qualità 
più  dura  che  si  potevano  rinvenire.  Queste  pietre  erano 
nella  superBcie,  che  costituiva  il  piano  delle  vie,  tagliate  a 
seconda  di  varie  figure  poligone  con  lati  connessi  tra  loro 
con  tanta  precisione  che,  come  osservava  Procopio  nel  suo 
primo  libro  della  guerra  Gotica  a riguardo  della  via  Appia, 
quantunque  non  fossero  collegate  nè  con  bronzo,  nè  con 
altra  materia,  facevano  credere  a chi  le  vedeva  non  essere 
state  insieme  congiunte,  ma  cosi  unite  di  loro  natura;  e 
dopo  l’attrito,  che  avevano  sopportato  per  il  frequente  tra- 
passo dei  tanti  carri  e di  ogni  sorta  di  animali  accaduto  nel 


(81)  Hie  primus  labor  inchoare  tidcos. 

Et  rescindere  timiles  et  alto 
Egestu  penitut  eavtsre  ferrar. 

Moxy  haustas  ali  ter  replere  fottas 
Et  tummo  gremium  parare  dorso 
Ne  nutent  sola-,  ne  maligna  sedei. 

Et  pressii  dubium  cubile  saxis. 

Tane  umbonibus  bine  et  bine  eoactis 
Et  crebris  iter  alligare  gompbis. 

O quantae  pariler  manus  laboranA 
Bi  caedunt  aemut  exuuntque  montes 
Bi  ferro  scopulos  trabesque  levant, 

Illi  saxa  ligant  opasque  texani 
Cacto  polvere  sordidoque  topbo. 

{Stasio.  Selve  Ub.  IV,  3 v.  40.  e seg.) 
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lungo  periodo  di  tempo  tra  l’epoca  in  cui  fu  costrutta  la 
detta  via  da  Appio  Claudio  a venire  sino  a quella  in  cui 
visse  Procopio,  non  si  erano  in  nessun  modo  smosse,  nè 
rovinate  o consumate  in  alcuna  parte,  e nè  avevano  nulla 
perduto  del  loro  polimento.  Tale  era  secondo  Procopio  il 
lastricato  della  via  Appia.  La  forma  che  venne  data  più  di 
frequente  a tali  pietre  si  offre  delineata  nella  fig.  5 nella 
Tav.  CLXXXIII.  La  larghezza  di  queste  pietre  si  trova 
essersi  praticata  da  due  sino  a quattro  piedi,  e rese  tutte 
di  piano  regolare  nella  loro  superfìcie.  La  parte  delle  stesse 
pietre,  che  s’internava  nel  suolo  delle  vie,  era  ridotta  al- 
quanto rastremata,  onde  con  ciò  meglio  collegare  i massi 
colle  sovraindicate  materie,  nel  modo  che  si  offre  delineato 
nella  fìg.  6.  Siffatta  struttura  si  trova  essere  assai  simile  a 
quella  impiegata  in  quei  muri  di  prima  maniera  detti  vol- 
garmente di  opera  ciclopea,  ossia  di  costruzione  irregolare, 
che  abbiamo  descritti  nel  Capitolo  I,  tanto  dell’Architettura 
Greca  quanto  Romana.  In  quei  luoghi  poi  che  non  sommi- 
nistravano pietre  dure,  e dove  solo  si  potevano  impiegare 
pietre  tenere,  potendosi  queste  facilmente  ridurre  a figure 
regolari , si  composero  i ietti  delle  vie  con  tali  pietre  squa-  j 
drate.  Questo  metodo  si  trova  praticato  pure  in  Roma  e 
nelle  sue  adiacenze  in  tutte  quelle  aree  che  erano  situate 
avanti  a qualche  nobile  edilìzio  ove  non  potevano  passare 
i carri;  ed  ivi  venivano  impiegate  larghe  lastre  di  marmo 
o di  pietra  tiburtina  od  albana  tagliate  a regolari  forme 
quadrangolari,  come  si  conosce  dai  diversi  esempj  che  ri- 
mangono. Il  lastricare  con  siffatto  metodo  si  diceva  saxo 
quadrato  sternere;  mentre  il  lastricare  con  sasso  o selce  si 
designava  lapide  o silice  sternere.  Per  dare  uno  scolo  alle 
ac<|ue  da  sopra  i lastricati  delle  vie,  allorché  queste  non 
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avcTano  alcun  naturale  declivo,  si  praticava  di  comporre  il 
lastricato  medesimo  non  in  piano  deciso,  ma  alquanto  ele- 
vato nel  mezzo.  Questo  rialzamento  colla  denominazione 
summum  ciorsum  venne  designato  nei  surriferiti  versi  di 
Stazio  relativi  alla  via  Domiziana:  ma  comunemente  si 
distin^^ueva  col  nome  di  agger  (82),  e non  si  trova  mai 
superare  un  quarto  di  piede,  ossia  un  palmo  antico,  il 
piano  delle  vie  stabilito  nei  lati;  mentre  poi  quasi  in  per- 
fetto piano  si  trovano  praticati  i lastricati  delle  vie  tanto 
in  discesa  quanto  in  salita. 

Nei  lati  dei  descritti  lastricati  delle  vie  si  praticavano 
comunemente  da;'li  antichi  quei  rialzamenti  che  si  dicono 
da  noi  marciapiedi,  c che  dai  Latini  erano  detti,  ora  cre- 
pidines,  ora  margines  ed  ora  umbones.  Venivano  questi 
elevati  circa  mezzo  piede  dal  piano  delle  vie,  e collegati 
nelle  estremità  con  frequenti  pietre  che  si  trovano  deno- 
minate gomplù  nei  suddetti  versi  di  Stazio;  un  tale  nome 
evidentemente  venne  dedotto  dalla  voce  Greca  che 

pure  denotava  un  vincola  qualunque.  Il  piano  di  tali 
margini  si  soleva  sino  dai  più  antichi  tempi  cuoprire  con 
breccia,  come  in  particolare  vien  designato  da  Livio  nel 
registrare  che  i censori  Q.  Fulvio  Fiacco  ed  A.  Postumio 
Albino  marginarono  per  la  prima  volta  le  vie  fuori  di 
Roma,  mentre  nella  città  erano  stati  ordinati  i lastrici  di 

(82)  est  media  stratae  eminenlia  coaggeralit  lapidibut  etrata  ab 

aggere,  id  est  coacervatioae  dieta,  quam  historici  viam  militarem  dicunt-,  ut 

Qualis  saepe  viae  deprensus  in  aggere  eerpenj. 

{ludor.  Orig.  Ub.  xy.  c.  16.)  Al  suddetto  verso  di  Virgilio  riferito  da  Isi- 
doro, si  trova  da  Servio  fatta  la  seguente  splegaiione.  Agger  est  medine  viae 
eminent'a,  coaggeratis  lapidihns  strala,  onde  viae  aggere  dixit.  {Servio  in 
yirgil.  Eneid.  Lib,  y.y.  273.) 
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pietre  (83).  Pure  da  Plutarco  venne  contestata  una  tale  pra- 
tica, descrivendo  la  cura  che  si  diede  Cajo  Gracco,  nel 
dirigere  i lavori  delle  strade  poste  evidentemente  fuori  di 
Roma;  poiché  osservava  egli  che  le  vie  da  lui  ordinate  erano 
protratte  in  linea  retta,  ed  una  parte  di  esse  venne  lastri- 
cata, e l’altra  stretta  da  doppia  crepidine  di  breccia (84).Ora 
soltanto  di  quei  margini  ricoperti  con  pietre  ci  rimangono 
avanzi , e principalmente  lungo  tutti  quei  tratti  di  vie  che 
-stavano  neU’interno  delle  città;  e si  trovano  questi  essere 
stati  formati  con  pietre  squadrate  e di  qualità  differente  da 
quel'e  impiegate  nella  parte  media  delle  vie.  Rimangono 
poi  ancora  csempj  di  pietre  alte  circa  un  piede  e mezzo 
situate  ad  indeterminate  distanze  sul  limite  dei  medesimi 
margini,  le  quali  dovevano  servire  per  commodo  di  salire 
a cavallo;  giacche  gli  antichi,  non  usando  le  staffe,  non 
riesciva  a tutti  facile  lo  slanciarsi  dal  basso  sul  dorso  del 
cavallo.  Parimenti  lungo  gli  stessi  margini  si  ponevano  le 
piccole  colonne,  dette  migliarle,  che  servivano  per  deno- 
tare le  distanze  delle  miglia.  Di  queste  colonne  ne  riman- 
gono pure  diversi  esempj  precipuamente  lungo  il  tratto 
della  via  Appia,  che  traversava  le  paludi  Pontine,  e si  ve- 
dono ivi  fatte  di  varie  dimensioni.  Si  riporta  delineata 
nella  Tav.  CLXXXIII  fig.  G quella  colonna  che  segnava 
il  primo  miglio  della  stessa  via  Appia  dopo  la  porta  Ca- 
pena,  togliendole  però  il  globo  di  bronzo  che  per  maggior 
ornamento,  le  venne  aggiunto  allorché  fu  trasportata  in 


(83)  Censore!  eo  anno  creali  Q.  Fulvius  Flarcus,  et  A.  Postumint 

Albina! Censore!  vias  slernendas  silice  in  urbe,  glarea  extra 

urhem  subsiruendas  marginandasque  primi  omnium  locaverunt.  (IJvio. 
Ijb.  LI.  c.  2C.) 

(84)  Plutarco  nella  vita  di  Ca-o  Gracco  c.  7. 

42 
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Campidoglio.  La  distanza  precisa  tra  l'una  colonna  e Taltra 
era  di  cinque  mila  piedi , ossieno  mille  passi , che  costitui- 
vano il  miglio  antico,  il  quale  si  trova  corrispondere  alla 
misura  moderna  di  metri  1481,  481,  e precisamente  seU 
tantacinque  volte  la  stessa  misura  corrisponde  ad  un  grado 
del  meridiano  calcolato  sulla  comune  divisione  di  trecento 
sessanta.  Celebre  poi  era  quella  colonna  stabilita  da  Augu- 
sto in  capo  del  foro  Romano,  nominata  Milliarum  aureum, 
sulla  quale  erano  registrate  tutte  le  lunghezze  delle  vie  che 
percorrevano  l’Italia  e che  avevano  principio  dalle  porte 
di  Roma;  laonde,  dovendo  contenere  una  lunga  iscrizione, 
era  di  necessità  che  fosse  molto  grande,  e differente  dalle 
comuni  colonne  migliane. 

Per  stabilire  le  vie  in  direzione  più  retta,  ed  in  piano 
più  regolare  che  fosse  possibile,  si  conoscono  essersi  dagli 
antichi  tagliati  e traforati  monti,  costrutti  muramenti  e 
formati  riempimenti  nelle  valli , delle  quali  opere  tutte  sol- 
tanto se  ne  può  avere  una  precisa  cognizione  altro  che  esa- 
minandole nel  luogo  stesso  in  cui  furono  eseguite.  Pertanto 
onde  designare  primieramente  il  modo  con  cui  si  solevano 
sostruire  le  vie  sopra  gli  avvallamenti  dilatati  ed  al  ridosso 
dei  monti,  offriamo  nella  Tav.  CLXXX.III,  delincata  una 
grande  soslruzione  che  venne  fatta  lungo  la  via  Appia  in 
vicinanza  di  Albano;  e per  dimostrare  come  si  sostenevano 
le  vie  stesse  a traverso  di  una  ristretta  valle  si  riporta  nella 
stessa  Tavola  il  tratto  della  via  Prenestina  che  passava  so- 
pra il  ponte  detto  ora  di  Nona  dal  nono  miglio  che  ivi  si 
doveva  trovare.  Cosi  da  questi  due  eseinpj  si  conosce  pri- 
mieramente che  quando  le  sostriizioni  venivano  allungate 
al  ridosso  di  qualche  monte,  erano  fatte  a guisa  di  muro 
con  archi  praticati  solo  dove  accadeva  un  qualche  scolo  di 
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acque,  e quindi  quando  traversavano  luoghi  nei  due  lati 
abbassati,  venivano  formate  a guisa  di  ponti  con  archi  di» 
sposti  a regolari  distanze,  quantunque  solo  piccole  quan- 
tità di  acque  vi  scorressero  sotto  di  esse.  Vicino  a Fossom* 
brone,  ossia  ove  era  l’antico  Foro  semproniano,  esistono 
ancora  tracce  del  grande  taglio  e traforo  scavato  per  far 
transitare  la  via  Flaminia  tra  quei  monti;  e tra  Pozzuoli  e 
Napoli  sussiste  il  lungo  traforo  fatto  per  comunicare  in 
piano  tra  quei  luoghi,  e che  è tuttora  in  uso,  ed  ammira- 
bile ivi  apparisce  ad  ognuno  la  grandezza  del  lavoro. 

Lungo  le  vie  solevansi  porre  dagli  antichi  i sepolcri 
degli  uomini  più  rinomati;  affinchè,  come  si  osservava 
da  Vairone,  servissero  di  ammonizione  a quei  che  transi- 
tavano aver  coloro  esistito,  ed  essere  loro  stessi  mortali (85). 
Parimenti  lungo  le  vie  si  erigevano  gli  archi  per  onorare 
un  qualche  trionfo,  e trofei  di  vario  genere  in  memoria 
delle  vittorie  riportate.  Tutti  questi  monumenti,  ch’erano 
ediBcati  dai  Romani  con  nobile  architettura  e ricchezza  di 
ornamenti,  rendevano  oltre  i tempj  e le  fabbriche  delle 
ville  dei  privati  che  s’incontravano  lungo  le  stesse  vie,  ve- 
ramente sorprendente  ed  ammirabile  il  loro  aspetto,  come 


(85)  Sfonere  ab  eadem,  qaod  ii  qui  mone/,  proinde  sii  ae  memoria-, 
9Ìc  monimentaq  quae  in  seputereis.  Et  ideo  tecundum  viam\  quo  praeterun^ 
teis  admoneani  et  se/uisscq  et  ìUot  esse  mortaleise  {F'arrone.  De  Ling.  Late 
Uh»  VX.)  II  modo  poi  eoo  cui  venivaoo  più  comuoemeote  architettati  tanto  i 
fuddetti  sepolcri  quanto  gli  archi  di  trionfo  e gli  altri  momimenli  onorari, 
che  decoravano  le  vìe,  si  considererà  nei  seguenti  due  Capìtoli.  Pertanto  a 
riguardo  di  quest'ultimo  argomento  riferiremo  avere  il  Bergier,  Ira  gli  altri 
scrittori  moderni,  più  ampiamente  Knlto  sulle  grandi  vie  dell'  impero  Ro> 
mano  io  generale,  e quindi  particolarmente  il  Praiilli  sulla  via  Appia,  il  Volpi 
sulle  vie  del  Lazio  antico,  il  Nibby  sulle  vie  degli  antichi  vicino  a Roma,  e 
quindi  tutti  i descrittori  delle  antiche  province  dello  stesso  impero  in  cui  vi 
transitava  alcuna  delle  dette  vie  latte  dai  Romani. 
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Io  dimostrano  gli  scritti  degli  antichi,  e come  lo  confer- 
mano tuttora  gli  avanzi  che  rimangono  in  diversi  luoghi, 
e principalmente  lungo  la  celebre  via  Appia.  Tale  era  la 
magnihcenza,  la  grandezza  e la  utilità  che  avevano  le  opere 
descritte  in  questo  Capitolo,  che  al  dire  di  Strabene  e di 
Dionisio  in  particolareveramentc  facevan  conoscere  in  quei 
luoghi  ove  vennero  erette, la  grandezza  deU’impero Romano. 

CAPITOLOXIl. 

ARCHI  TRIONFALI  E MONUMENTI  ONORARI 

P er  dimostrare  quanto  concerne  Tannunciato  argomento, 
riguardante  gli  archi  trionfali  ed  i monumenti  onorar)  di 
vario  genere,  si  rinvengono  più  opere,  che  precetti  scritti 
che  ne  determinavano  la  loro  struttura  e gli  ornamenti;  la- 
onde questo  medesimo  argomento  ci  somministra  maggiori 
documenti  per  la  Parte  III,  concernente  la  particolare  de- 
scrizione dei  monumenti  antichi , che  per  questa  ora  con- 
siderata , la  quale  risguarda  la  teorica  dell’ architettura. 
Ebbero  origine  siffatti  monumenti  dai  luoghi  in  cui  si  col- 
locavano primieramente  i trofei  riportati  dalle  vittorie.  Il 
piccolo  tempio  di  Giove  Fcretrio,  che  stava  sul  Campido- 
glio, fu  il  primo  edilizio  a tale  effetto  edificato,  ed  in  esso 
Romolo  appese  il  trofeo  che  riportò  dai  Ceninosi  dopo  di 
avere  ucciso  il  loro  re  Acrone;  ed  era  questo  un  piccolo 
edilìzio  composto  nel  d’avanti  con  quattro  colonne,  quale 
vien  rappresentato  nella  medaglia  riportata  nella  Tav.  CC 
fìg.  1.  Poscia  si  destinarono  a tale  uso  semplici  pilastri, 
come  era  quello  denominato  Pila  Iloratia,  per  essersi  da 
Orazio  appese  le  spoglie  dei  Curiazj,  e che  esisteva  nel 
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foro  Romano;  oppure  colonne,  come  era  quella  eretta  nel 
medesimo  luogo  per  attaccarvi  i rostri  delle  navi  vinte 
da  C.  Duillio,  e perciò  detta  colonna  Duillia  (1).  Quindi 
archi  di  varia  forma  si  costrussero  al  medesimo  uso  anche 
prima  che  servissero  per  nobilitare  la  via  che  tenevano  i 
trionfatori  entrando  in  Roma,  come  tali  erano  quei  che 
fece  erigere  Lucio  Stertinio  nel  foro  Boario  avanti  ai  tempj 
della  Fortuna  e della  Madre  Matuta,  ed  altro  simile  eretto 
nel  circo  Massimo;  e sopra  questi  furono  collocate  statue 
dorate  come  da  Livio  venne  descritto  (2).  Tale  anche  do- 
veva essere  l’arco  di  Fabianoche  stava  nell’ ingresso  del 
foro  Romano  verso  la  via  Sacra,  sul  quale  venne  eretta 
una  di  lui  statua  (3).  Questi  primi  archi  si  distinsero  colla 
yocefornix,  come  da  Livio  nominando  i suddetti  di  Ster- 
tinio, e da  Cicerone  designando  quello  di  Fabiano,  si  co- 
nosce; mentre  gli  altri  eretti  nei  successivi  tempi  lungo  le 
vie,  nell’occasione  che  vi  transitavano  per  esse  i trionfa- 
tori, con  il  nome  comune  arcus  vennero  designati;  ed 
allorché  alcuno  di  tali  archi  era  fatto  di  marmo  ed  ornato 

(1)  Antiquior  coìumnarum^  sicut  €•  Matnio^qui  devicerai  priseos 
Latinos^  quibus  ex  foedere  tertias  praedae  Homanus  popuìus  praesiahat^ 
eodemque  in  contolaiu  in  suggestu  Kostra  devictis  Antiatibus  Jixerat  anno 
urbis  CCCCXVI.  Item  Cedo  Duillio^  qui  primus  navalem  triumphum  egìt 
dePoenis^quae  est  etiam  nane  in foro*{Plin*  IJisi.  iVa/.  Lib, XXXIV,  c.  H.) 
E quindi  lo  stesso  scrittore  aggiungeva:  eolumnarumratio  eraf^  aHolh  supra 
caeteros  mortales\  quod  et  arcus  signifeant  novitio  invento,  {Id,  c.  12) 

(2)  £*/  de  manuhiis  duos  Jbrnices  in  foro  Boario  ante  Fortunae  ae~ 
dem^et  Matris  Matutae^unam  in  Maximo  circo  Jecityct  bis  fornicibus 
ugna  aurata  imposuit.  [Livio  Lib,  XXXII,  c,  27.) 

(5)  ViJet  ad  ipsum  for  nicem  Fahianum  in  turba  Verrem,  [Cicerone 
in  Verr.  1.  c,  7.)  ove  da  Asconio  si  spiega,  Fornix  FahianuSy  arcus  est 
iuxta  Beginm  in  Sacra  via  a Fabio  Censore  sostructus  qui  a devictis  Alto^ 
brogibus  AUobrox  cognominatut  est  « ibiqui  statua  eius  posita  propte^ 
rea  est. 
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cori trofei  si  diceva  marmoreus  arcus  cum  trophaeis,  come 
da  Svetonio  in  particolare  si  trova  indicato  parlando  dei 
simili  archi  eretti  a Druso  sulla  via  Àppia.  Questi  archi 
erano  chiamati  dai  Greci  àipiSóg  Tponoavpópot , ossieno  archi 
portanti  trofei.  Altri  monumenti  si  dicono  eretti  dai  Romani 
per  onorare  alcune  vittorie  o nobili  azioni , od  opere  puh* 
bliche,  come  erano  le  colonne  statuarie  e coclidi,  ed  i di- 
versi trofei  marmorei.  Di  alcun  genere  di  questi  monumenti 
imprenderemo  a descriverne  l’architettura  quale  solo  si 
deduce  da  quei  che  tra  essisano  considerati  per  i migliori 
e più  rinomati  che  ci  rimangono,  giacché  con  nessun  pre- 
cetto scritto  si  può  comprovare;  e siccome  gli  archi  trion- 
fali sono  i principali  monumenti  che  si  conoscano,  cosi 
cominceremo  a descrivere  questi,  quantunque  non  sieno  i 
primi  che  si  edificarono  dai  Romani. 

ARCUI  TRIONFALI.  Dei  primi  archi  eretti  dai  Ro- 
mani, quali  erano  in  particolare  quegli  edificati  da  Stertinio 
nel  foro  Boario  e nel  circo  Massimo,  e quello  di  Fabiano 
nel  foro  Romano,  non  si  hanno  alcune  precise  notizie  sulla 
loro  architettura:  ma  bene  si  conosce  che  erano  decorali 
con  semplici  statue,  come  si  è poc’anzi  indicato.  L’uso  dei 
carri  tirati  da  due,  quattro,  sei  o più  cavalli,  detti,  bigas, 
trigas,  quadrigaSy  seinges,  septiuges,  che  formavano  la 
principale  decorazione  sovrapposta  agli  archi,  e che  preci- 
samente costituivano  la  qualità  degli  archi  trionfali,  solo 
nei  primi  anni  dell’impero  si  dovette  introdurre,  come  si 
deduce  dalle  memorie  che  si  hanno  dagli  antichi  scrittori, 
ed  in  particolare  da  Plinio  (4).  I primi  archi  si  dovettero 

(4)  Postea  vero  et  qui  higisy  vel  quadrigis  vicissent,  Vnde  et  nostri 
currus  nati  in  his  qui  trium/tha  vissent.  Serum  hoc^  et  in  hit  non  niti  a divo 
Augusto  seiuges,  sicut  et  elephanti.  {Plm.  Hist.  A’at.  hb.  XXXir.c.  tO) 
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costruire  con  un  sol  fornice,  c con  quattro  colonne  incor* 
porate  negli  angoli;  poiché  tale  si  trova  essere  l’arco  di 
Susa  eretto  ad  Augusto,  e delineato  nella  Tav.  CLXXXIV, 
e tale  ancora  si  trova  essere  quello  di  Rimini  dedicato  allo 
stesso  Augusto  per  il  ristabilimento  della  via  Flaminia, 
come  si  riporta  nella  Tav.  CLXXXVII.  Nel  seguito  per 
maggiormente  nobilitarli  sì  aggiunsero  altre  quattro  co- 
lonne, con  le  quali  si  venne  a formare  un  intercolunnio 
per  parte  a lato  del  fornice,  come  tale  è l'arco  dedicato 
allo  stesso  Augusto  che  esìste  in  Aosta,  ossia  Augusta  Pre- 
toria, delineato  nella  Tav.  CLXXXV;  quello  detto  di  Ser- 
gio in  Fola  Tav.  CLXXXVI,  quello  di  Tito  in  Roma  nella 
Tav.  CLXXXVIII,  quello  di  Trajano  in  Ancona,  nella 
Tav.  CLXXXIX,  e quello  dedicato  allo  stesso  Trajano  che 
esiste  ben  conservato  in  Benevento,  Tav.  CXC.  Per  il  più 
grande  numero  di  esempj  rimasti  di  archi  in  sìmil  modo 
costrutti  si  viene  a stabilire  tale  essere  stata  l’architettura 
più  comunemente  impiegata  dagli  antichi  nei  monumenti 
di  questo  genere.  Succedettero  a questi  gli  archi  composti 
con  tre  fornici , dei  quali  ne  rimangono  in  Roma  due 
esempj  ben  conservati,  l’uno  nell’arco  di  Settimio  Severo, 
Tav.  CXCllI,  e l'altro  in  quello  di  Costantino  Tav.  CXCVI. 
Altro  simile  esempio  si  trova  esistere  in  Antinoe  di  Egitto 
delineato  nella  Tav.  CXCII.  Il  fornice  di  mezzo  in  questi 
archi  si  distingueva  perù  dagli  altri , perchè  si  trova  fatto 
assai  più  grande  e maggiormente  ornato.  Nei  lati  vi  corri- 
sponde una  colonna  tra  l’uno  e l’altro  fornice,  ed  altre 
nelle  estremità,  come  negli  archi  formati  con  un  sol  fornice. 
La  proporzione  più  comunemente  impiegata  nella  luce  dei 
fornici  si  trova  corrispondere  in  altezza  ad  una  volta  e 
mezza  la  larghezza , ossia  eguale  circa  ad  un  quadrato  sino 
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alle  imposte  dell’arco,  come  si  vede  praticato  nell'arco  di 
Trajano  in  Benevento,  ed  in  quello  di  Tito  in  Roma;  ma 
poi  si  trovano  proporzioni  più  basse,  come  nell’arco  di 
Augusto  in  Rimini  ed  in  quello  di  Aosta;  e più  elevate 
come  nell’arco  di  Trajano  in  Ancona  ed  in  quello  di  Sergio 
in  Fola.  Le  colonne  in  tutti  questi  archi  si  vedono  sempre 
erette  sopra  piedestalli,  o stilobati,  più  o meno  elevati  a 
seconda  della  proporzione  degli  archi  in  cui  vennero  im- 
piegate. Le  colonne  si  trovano  tutte  essere  del  genere  co- 
rintio con  basi  corrispondenti,  e più  sovente  con  fusti  sca- 
nalati. Alcuna  varietà  si  trova  praticata  negli  ornamenti 
dei  capitelli,  come  era  quella  delle  volute  fatte  alla  ma- 
niera di  quelle  dei  capitelli  jonici  a quattro  fronti  eguali, 
con  le  quali  si  venne  a comporre  quel  capitello  cosi  detto 
comunemente  composito,  come  ne  presentano  esempj  gli 
archi  di  Tito  in  Roma,  Tav.  CLXXXVIII,  e di  Trajano  in 
Benevento  Tav.  CXC:  ma  con  questa  piccola  variazione 
non  si  costituì  mai  un  genere  di  colonne  differente  dal  co- 
rintio, chiamato  da  alcuni  composito  c da  altri  trionfale, 
come  bastantemente  si  è dimostrato  nel  Gap.  IV;  e d’al- 
tronde a riguardo  della  suddetta  ultima  denominazione 
dall’esame  di  questi  monumenti  bene  si  conosce  essere  essa 
insussistente;  perchè  il  più  gran  numero  dei  capitelli  im- 
piegati ad  ornare  le  colonne  collocate  in  questi  archi  sono 
precisamente  fatte  sulla  forma  del  comune  capitello  corin- 
tio. I capitelli  che  si  dovrebbero  considerare  proprj  di  questi 
monumenti,  sono  quei  che  si  vedono  decorati  con  trofei 
militari  ; ma  tutti  gli  esempj  che  di  essi  si  conoscono,  tro- 
vansi  fuori  d’opera;  onde  è che  non  con  sicurezza  si  pos- 
sono credere  avere  appartenuto  ai  medesimi  monumenti. 
Il  sopraornato  che  esiste  sopra  alle  suddette  colonne  negli 


Digitized  by  Google 


CAP.  XII.  HOIIUMEIVTI  ONORARJ  681 
archi  di  trionfo  si  vede  più  comunemente  formato  sul  ge- 
nere corintio,  e tra  gli  esempj  citati  quello  solo  dell’arco 
di  Aosta  si  trova  fatto  impropriamente  col  genere  dorico, 
mentre  le  colonne  sono  corintie.  I medesimi  sopraornati 
in  alcuni  monumenti  si  vedono  continuati  al  di  sopra  degli 
archi  sull’aggetto  delle  colonne,  venendo  sorretti  nel  mezzo 
da  una  grande  mensola  posta  nella  chiave  dell’arco,  ed  in 
altri  sono  rientrati  lungo  tutta  la  fronte  del  masso  del  mo- 
numento, ed  aggettati  solo  al  di  sopra  delle  colonne,  in 
modo  che  queste,  non  venendo  a sorreggere  nessuna  parte 
di  architrave  continuato , si  trovano  ridotti  ad  uso  di  sempli- 
ce <lecorazione,  giacche  servivano  solo  per  sostenere  alcune 
statue  erette  sopra  alle  loro  cornici,  come  in  particolare  si 
trova  praticato  nell'arco  diCostantino  in  RomaTav.CXCVI. 
In  alcuni  pochi  archi  antichi  si  trova  eretto  sopra  alle  co- 
lonne di  mezzo  il  frontespizio  a somiglianza  di  quello  innal- 
zato sull’alto  dei  tempj,comc  si  osserva  praticato  nell’arco  di 
Augusto  in  Rimini  Tav.  CLXXXVII,  ed  in  quello  di  Druso 
già  considerato  nel  Capitolo  antecedente  e riferito  nella 
Tav.  CLXX.  Nell’arco  di  Antinoc  poi,  Tav.  CXCII,  il 
frontespizio  si  trova  praticato  in  tutta  la  lunghezza  del  mo- 
numento, e nella  estremità  superiore.  Siffatto  particolare 
ornamento,  che  tale  devesi  in  questo  caso  considerare,  sem- 
bra essersi  dedotto  dal  piccol  tempio  di  Giove  Fcrelrio  che 
primieramente  venne  destinato  per  contenere  i trofei,  pel 
qual  uso  poscia  furono  eretti  gli  archi.  Più  comunemente 
al  di  sopra  della  cornice  si  trova  innalzato  un’alto  imbasa- 
mento che  serviva  tanto  per  sorreggere  il  carro  del  trion- 
fatore ed  i trofei  riportati  dalle  vittorie,  quanto  per  con- 
tenere nelle  fronti  scolpite  le  iscrizioni  onorarie.  Varia  è 
l’altezza  di  questi  iinbasamenti,  che  comunemente  si  dicono 
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attici:  ma  si  può  ragguagliare  avere  corrisposto  tra  la  metà 
eri  il  terzo  dell’altezza  delle  colonne  ad  essi  sottoposte. 
Tanto  le  fronti  quanto  i lati  degli  archi  di  trionfo  si  trovano 
spesso  essersi  ornati  con  sculture  figurate  analoghe  alle  gesta 
dei  trionfatori,  come  buoni  esempj  ne  presentano  gli  archi 
di  Trajano  in  Benevento,  di  Settimio  Severo  e di  Costantino 
in  Roma,  sulle  quali  nulla  di  determinato  si  può  stabilire, 
nc  d’altronde  c nostro  scopo  l’intrattcncrci:  ma  bene  con- 
vien  osservare  tra  i particolari  ornamenti  impiegati  in  que- 
sto genere  di  monumenti  le  mensole  che  venivano  situate 
per  sorreggere  l’architrave  nel  mezzo  degli  archi  ; poiché  si 
vedono  esse  decorate  con  figure  e ricchi  ornamenti , come 
ne  presentano  buoni  esempj  quelle  degli  archi  di  Tito  in 
Roma  nella  Tav.  CLXXXVII,  di  Trajano  in  Ancona  nella 
Tav.  CLXXXIX,  e di  Trajano  in  Benevento  Tav.  CXC. 
Il  di  sotto  degli  archi  poi  veniva  spesso  ornato  con  lacunari 
ornati  con  piccoli  rosoni  e corrispondenti  sagome,  come 
furono  praticati  in  altri  ciliRzj . Il  piccolo  arco  dedicato  a 
Settimio  Severo  dagli  argentieri  ed  esistente  nel  foro  Boario 
di  Roma  Tav.  CXClV,  si  trova  per  la  sua  piccolezza  chiuso 
con  architrave  in  piano,  invece  del  solito  arco  tondo  pro- 
prio di  questi  monumenti:  ma  è questo  l’unico  esempio 
che  ci  rimanga  di  tale  particolare  struttura.  Tali  sono  le 
principali  proporzioni  e gli  ornamenti  impiegati  negli  archi 
di  regolare  architettura  che  più  propriamente  si  possono  dire 
trionfali.  In  simil  modo  si  trovano  essere  stati  architettati 
altri  archi,  di  cui  ne  rimangono  alcuni  resti,  come  quello 
di  Marco  Aurelio  che  stava  nel  campo  Marzio  in  Roma  al 
termine  della  via  Lata,  i due  del  foro  di  Pompei,  altro  di 
Perugia,  e di  altri  luoghi.  Una  particolare  struttura  pre- 
senta l’arco  di  Adriano  in  Atene  come  si  ofire  delineato 
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nella  Tav.  CXCI  (5):  ma  esso  pure  è l’unico  esempio  che  ci 
rimanga  in  simil  modo  architettato. 

ARCHI  QUADRIFRONTI.  Parimenti  comuni  presso 
gli  antichi  erano  quegli  archi  quadrifronti  denominati  giani 
dalie  figure  di  Giano  a quattro  faccio,  come  in  particolare 
si  dimostra  da  Svetonio  nei  dire  che  Domiziano  aveva  fatti 
edificare  per  ogni  regione  di  Roma  tanti  giani  ed  archi  or- 
nati con  quadrighe  ed  insegne  dei  trionfi , che  si  trovò 
scritto  in  greco  su  di  uno  di  essi  APKEI,  volendo  con  ciò 
denotare  gii  stessi  archi,  ed  essere  essi  bastanti  (G).  Di  questi 
archi  quadrifronti  abbiamo  notizie  esservene  stati  tre  nel 
foro  Romano,  i quali  si  designavano  in  superiore,  inferiore 
e medio;  ed  un’altro  si  trova  esistere  ancora  ben  con- 
servato nell’area  già  occupata  dal  foro  Boario , quale  si  ri- 
porta delineato  nella  Tav.  CXClV.  Servivano  questi  ad  un 
tempo  per  decoro  dei  luoghi  e di  ricovero  ai  negozianti, 
come  si  soleva  praticare  nei  portici,  ed  erano  fatti  più  co- 
munemente di  marmo,  ed  ornati  con  statue,  come  si  trova 
contestato  da  Svetonio  nell* indicare  quello  in  cui  Augusto 
fece  collocare  la  statua  di  Pompeo.  In  Verona  altro  esempio 
di  simile  arco  vi  rimane,  il  quale  si  vede  decorato  con 
magnificenza,  come  si  ofire  delineato  nella  Tav.  CXCV. 
Si  solevano  gli  stessi  archi  congiungere  ad  alcuni  portici 
che  si  distendevano  da  due  parti  di  essi , come  si  conosce 

(5)  Scrìuero  sugli  srehi  in  psrticoUre  lutti  i descrittori  di  Roou  aulica 
descrivendo  quei  che  ci  rimangono,  ed  io  generalo  il  Bergier  nelle  vie  deH'im- 
pero,  il  Piranesi  negli  archi  sparsi  per  l'Ilalia,  ed  ultimamente  l'arcbitello 
Rosaini  in  simile  opera. 

(6)  lanot  arcutque  cum  quadrigit  et  intignibus  triumphorum  per  re- 
gione! Vrbit  tanto!  oc  tot  exUruxit,  ut  cuidam  graece  imcriptum  lil  APKEI. 
{Svetonio  in  Domitiano  c.  13.)  E cosi  P.  Vittore  indicava  Ioni  per  omne! 
regione!  incruitati  et  ornati  !ignii. 
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dall’arco  di  Antiochia  che  si  esibisce  delineato  nella  stessa 
Tav.  CXCV;  ed  anche  più  chiaramente  daU’altro  simile 
arco  esistente  in  Paimira  già  considerato  coi  portici  e ri- 
portato  nella  Tav.  GXIII.  Ciascuna  fronte  dei  medesimi 
archi  si  trova  essere  eomposta  in  simil  modo  degli  archi 
semplici  antecedentemente  descritti , e con  simili  ornamenti 
decorati.  L'area  di  mezzo  era  coperta  con  una  volta  fatta  a 
crociera,  come  un  belio  esempio  ci  offre  quello  esistente  nel 
foro  Boario  di  Roma. 

TROFEI.  Oltre  i trofei  che  si  scolpivano  dagli  antichi 
negli  archi  di  trionfo,  altri  particolari  si  trovano  da  essi 
essersi  praticati  e posti  ad  ornamento  di  altro  genere  di 
edifìzj  ed  anche  isolatamente,  che  col  nome  comune  di 
trophaea  si  designavano  (7),  come  tali  ci  vien  detto  che 
fossero  quei  di  Pompeo  eretti  sull’alto  dei  Pirenei,  quei  di 
Mario  riportati  sui  Cimbri  c Teutoni,  e quei  di  Domiziano 
decretati  dai  senato  (8) , e tanti  altri  che  si  trovano  indi- 
cati dagli  antichi  scrittori,  e contestati  dalle  medaglie  che 
ci  furono  trasmesse.  Insigne  monumento  di  tal  genere  era 
quello  nominato  da  Plinio  cretto  in  onore  di  Augusto  sulle 
Alpi  (9),  del  quale  ne  rimangono  ancora  alcune  tracce 
nel  luogo  detto  la  Torbia.  Dalle  indicazioni  tramandatici  si 
è ideata  la  intiera  architettura  di  questo  monumento  quale 

(7)  Tropaeum  est>,quod  in  vieloriis  veteres  faciebant^  murami  vel 
lapidtm  mcif'numponenttSy  tt  in  ilio  scrihenfes  opera^  quae  conira  hosies 
focerant»  Vacahatwr  vero  (ropaeumy  quia  hostium  fuga  iUie  facta  eroi, 
{Scol.  Aristoph*  Plut»  11.4.  39.)  Trophaeum  dictum  rpcadu^id  eti  a 
conversione  hostis  et  fuga.  {Isidoro  Orig.  Lib,  XI^IIl.  e.  2.) 

(8)  Sallust.fram.  Svetonio  in  Cesaree.  11.  Dione  Lib.  LX^III. 

(9)  Non  alienum  videtur  hoc  loco  subiicere  inscriptionem  e trophaeo 
Atpium.  [Plin.  ffisi.  Nat.  Lib.  III.  c.  24.)  La  iscrizione  anounciaU  che  stava 
scolpita  sulla  fronte  di  questo  trofeo  si  riporterà  nella  Parte  111)  ove  si  rife>» 
risce  la  descrizione  del  medesimo  cnooumeiito. 
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offresi  delineata  nella  Tav.  CCI.  Celebri  poi  sono  quei  parli, 
colari  trofei  che  stavano  per  il  passato  nel  castello  dell’acqua 
Giulia  riferito  nella  Tav.  CLXXI,  e che  ora  si  vedono  in 
Campidoglio;  imperocché  sono  composti  con  nobiltà  e scol- 
piti con  somma  maestria,  come  si  pub  conoscere  dal  dise- 
gno che  si  riporta  nella  Tav.  CXCIX.  Si  credono  comu- 
nemente essere  stati  questi  trofei  eretti  in  onore  di  Mario, 
ma  confrontando  il  carattere  delle  armi  ed  insegne  diverse 
in  essi  scolpite  con  quelli  esistenti  nella  colonna  Trajana, 
si  vengono  a stabilire  essere  stata  opera  dei  tempi  in  cui 
resse  l’impero  questo  principe.  Nella  parte  inferiore  della 
Tav.  CC  si  offrono  delineati  alcuni  trofei  riportati  nella 
guerra  dei  Daci  e Sermati  dallo  stesso  Trajano,  quali  si 
vedono  scolpiti  in  una  delle  facce  del  piedestallo  della  sua 
celebre  colonna  coclide,  onde  dimostrare  in  qual  modo 
venivano  essi  congiunti  in  continuate  sculture  dì  bassori- 
lievo. Altri  simili  trofei,  che  si  vedono  scolpiti  circa  a metà 
della  stessa  colonna  coclide  di  Trajano,  si  riportano  nella 
parte  media  della  medesima  Tavola,  ove  si  vede  nel  mezzo 
una  Vittoria  in  atto  di  scrivere  le  imprese  dello  Stesso  im- 
peratore. Eguale  disposizione  si  trova  sculpita  nella  colonna 
di  M.  Aurelio.  Nelle  medaglie  antiche  frequenti  rappre- 
sentanze di  simili  trofei  sì  vedono  incise,  come  si  può  cono- 
scere dai  tipi  che  si  riportano  delincati  nella  parte  supe- 
riore della  medesima  Tavola.  Il  ricercare  a quale  nazione 
avessero  appartenuti  i detti  trofei,  e la  qualità  delle  armi 
ed  insegne  con  cui  vennero  composti,  spetta  allo  studio 
delle  antichità  figurate;  e perciò  pel  nostro  scopo  basterà 
raverne  indicata  la  principale  loro  forma  e disposizione 
con  cui  erano  rappresentati  in  adornamento  delle  opere  ora 
eonsiderate. 
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COLONNE  COCLIDI  E STATUARIE.  Tra  i monu- 
menti eretti  per  onorare  le  imprese  dei  principi  dell’impero 
si  devono  annoverare  le  colonne  coclidi,  di  cui  due  belli 
esempj  rimangono  in  Roma,  l’uno  nella  colonna  di  Trajano 
esistente  nel  foro  di  questo  nome,  e l’altro  in  quella  di 
M.  Aurelio  eretta  nel  campo  Marzio.  Sembra  che  i Romani 
abbiano  dedotto  un  tale  genere  di  monumenti  da  quelle 
scale  coclidi  incavate  dai  Greci  e disposte  entro  le  pareti 
per  salire  sull’alto  dei  tempj , ovvero  entro  le  torri  per 
ascendere  sopra  la  parte  superiore  delle  mura.  La  scala 
praticata  in  siffatte  colonne  salivano  dal  basso  sino  sull’alto 
di  esse  seguendo  una  regolare  curvatura.  Il  ravvolgimento 
delle  sculture  figurate  intorno  le  stesse  colonne  secondava 
quella  della  scala  internamente  scolpita , e sì  l’uno  sì  l’altro 
giro  costituiva  in  qualità  designata  con  la  denominazione 
columna  coclhis , come  si  trova  registrata  nei  cataloghi  dei 
regionari  ove  annoveransi  le  anzidette  due  colonne.  Da  una 
iscrizione  antica  di  certo  Adrasto,  custode  della  colonna  di 
M.  Aurelio,  si  conosce  essersi  denominata  pure  centenaria, 
ma  non  è nota  la  provenienza  di  un  tal  nome.  La  colonna 
Trajana  si  offre  delincata  nella  Tav.  CCII,  ed  ivi  si  dimo- 
stra come  venne  ornato  il  suo  piedistallo  con  trofei  già  in 
parte  considerati  nella  Tav.  CC,  e come  nel  d’intorno  del 
fusto  furono  sculpite  a bassorilievo  con  somma  maestria  le 
imprese  principali  della  guerra  Dacica.  Sull’alto  della  me- 
desima colonna  vi  doveva  essere  collocata  la  statua  di  Tra- 
jano, come  si  vede  indicata  nella  di  lui  medaglia  riferita 
nella  stessa  Tavola.  In  essa  ancora  si  dimostra  il  modo  con 
cui  venne  formata  la  scala  coclide  nell’interno  della  me- 
desima colonna.  Nella  Tav.  CCllI  l’altra  simile  colonna 
eretta  a onore  di  M.  Aurelio  si  offre  delineata.  Il  piedistallo 
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anticoi  che  sorreggeva  questa  colonna,  si  trova  essere  in 
parte  ricoperto  ed  in  parte  spogliato  dai  suoi  ornamenti  : 
dalle  tracce  rimaste  si  conosce  essere  stato  adornato  infe- 
riormente con  figure  di  Vittorie  sostenenti  festoni  diversi. 
Nel  d'intorno  del  fusto  poi  si  vede  scolpita  la  spedizione 
fatta  contro  i Marcomanni , trattata  ad  imitazione  di  quella 
Dacica  della  colonna  Trajana.  Parimenti  suU’alto  della 
medesima  colonna  doveva  essere  collocata  la  figura  di  Marco 
Aurelio,  come  si  designa  nella  fig.  1.  Tutta  la  scala  coclide 
scolpita  nell*  interno  .di  quella  colonna  si  offre  delineata 
nella  medesima  Tavola,  onde  dimostrarne  la  intera  sua 
struttura,  che  veramente  è ammirabile  come  quella  della 
colonna  Trajana.  Le  proporzioni  di  queste  opere  si  trova- 
no nella  colonna  Trajana  corrispondere  circa  ad  otto  dia- 
metri, ed  in  quella  di  M.  Aurelio  circa  a sette  e mezzo;  ma 
mentre  questa  era  di  proporzioni  piii  basse,  si  elevava  poi  a 
maggiore  altezza  della  Trajana  per  essere  la  sua  misura  de- 
terminata di  175  piedi,  e della  Trajana  di  soli  127.  Le  basi 
ed  i capitelli  sono  nelle  due  colonne  ornati  circa  nel  modo 
stesso.  È da  osservare  a riguardo  di  queste  basi , che  esse 
offrono  quasi  il  solo  esempio  in  cui  si  vedono  impiegate 
nelle  colonne  del  genere  dorico  e composte  semplicemente 
con  un  plinto  c toro  ad  imitazione  di  quelle  che  si  dicono 
di  genere  toscano.  I capitelli  poi  hanno  l'ovolo  scalpito  nel 
modo  comunemente  praticato  dai  Romani  nelle  loro  opere 
di  genere  dorico. 

La  colonna  di  Antonino  Pio,  che  venne  eretta  nel 
campo  Marzio  a poca  distanza  da  quella  di  M.  Aurelio, 
si  deve  considerare  per  una  delle  principali  colonne  erette 
dagli  antichi  per  unicamente  sostenere  statue;  poiché  di 
essa  soltanto  si  rinviene  la  figura  incisa  nelle  medaglie. 
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Di  questa  stessa  colonna,  benché  ora  esista  il  solo  piedistallo 
fuori  d’opera,  contuttociò  si  è la  medesima  delineata  nella 
Tav.  ceni,  unitamente  a quella  di  M.  Aurelio,  io  tutta 
la  sua  elevazione  per  dimostrare  con  la  maggiore  chiarezza 
e più  gran  numero  di  monumenti  quali  fossero  le  propor- 
zioni di  tal  genere  di  colonne.  Dalle  suddette  indicazioni 
si  conosce  essere  stata  la  stessa  colonna  pure  del  genere 
dorico  come  le  anzidette.  La  grande  colonna , che  esiste  in 
Alessandria  di  Egitto  e che  si  crede  comunemente  essere 
stata  dedicata  a Pompeo,  si  trova  invece  fatta  col  genere 
corintio,  come  viene  indicato  dal  suo  disegno  riportato  nella 
Tav.  CCV.  Parimenti  di  egual  genere  si  trova  essere  la  co- 
lonna di  Alessandro  Severo  esistente  in  Antinoe  di  Egitto 
che  si  riporta  nella  medesima  Tavola,  ed  è da  considerarsi 
in  questo  monumento  il  modo  particolare  con  cui  venne 
ornata  la  parte  inferiore  del  fusto.  Nel  resto  queste  colonne 
si  trovano  seguire  le  stesse  proporzioni  di  quelle  impiegate 
negli  ediBzj  già  considerati. 

MONUMENTI  ONORARI  E DECORATIVI.  Tra  i 
varj  monumenti  eretti  per  onorare  la  memoria  di  qualche 
nobile  personaggio,  un  bello  esempio  si  rinviene  in  quello 
esistente  sul  colle  di  Atene  denominato  il  Museo,  che  venne 
innalzato  a C.  Giulio  Filopappo  console  eletto  e protetto 
dall’imperatore  Nerva  Trajanp;  poiché  questo,  oltre  che 
si  conserva  più  intatto  di  ogni  altro  monumento  di  simil 
genere,  presenta  poi  una  semplice  e nobile  architettura, 
come  si  può  conoscere  da  quanto  si  offre  delineato  nella 
Tavola  CCV. 

Per  dimostrare  poi  quale  fosse  la  struttura  dei  monu- 
menti fatti  per  semplice  decoro  non  migliore  esempio  si 
può  rinvenire  dì  quello  che  costituiva  il  celebre  Settizonio 
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edincato  da  Seltimio  Severo  in  un  angolo  del  Palatino, 
benché  ora  più  nulla  vi  rimanga  in  opera:  ma  da  quanto 
si  conosce  esservi  sussistito  sino  due  secoli  addietro  e dalle 
notizie  tramandateci  dagli  scrittori  antichi,  si  è ideata  la 
sua  intera  struttura  quale  si  ofire  delineata  nella  Tav.GCVI. 
Severo  edificando  un  tale  monumento  non  altro  ebbe  in 
mente  che  di  presentare  a coloro  che  venivano  in  Roma 
daU’Àfrica  una  di  lui  opera,  ed  affinché  in  sua  assenza  rima* 
ncsse  il  simulacro  di  luì  nel  mezzo  della  città  come  venne 
attestato  daSparziano.Per  la  denominazione  dì  septizonium, 
propria  di  questo  edifizìo,  non  altro  sì  deve  intendere  che 
essa  venisse  dedotta  dall'esser  formato  da  sette  zone,  ossìeno 
ordini,  nel  modo  che  si  offre  delineato,  e come  lo  compor- 
tava l’altezza  del  colle  Palatino  a cui  doveva  giungere. 
Laonde  veramente  ammirabile  doveva  essere  la  sua  strut- 
tura tanto  per  la  moltiplicità  delle  colonne  con  cui  era 
composto,  quanto  per  la  sua  mole,  in  modo  da  non  poter- 
sene fare  il  confronto  con  nessun  altro  monumento  di  que- 
sto genere. 

CAPITOLO  XIII. 

MONUMENTI  SEPOLCRALI 

I monumenti  sepolcrali  furono  presso  quasi  tutti  i popoli 
dell’antichità  quelle  opere  che  nell’arte  dell’edificare  pri- 
mieramente si  eressero  con  maggior  cura , ed  anzi  é opi- 
nione di  alcuni  scrittori  delle  cose  antiche,  che  da  essi , 
benché  d’origine  incerta,  si  sieno  derivati  ì tempj  e gli 
altri  più  nobili  edìfizj,  che  nel  seguito  s’innalzarono,  come 
ne  abbiamo  già  riferite  alcune  varie  opinioni  nel  parlare 
dei  medesimi  edifizj  sacri  nella  Sezione  seconda  dì  questa 
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opera  che  concerne  l’ Architettura  greca.  Ma  rispetto  al 
Romani  bene  si  conosce  in  quale  modo  venne  distanta- 
mente eretto  tanto  il  primo  sepolcro,  quanto  il  primo  tem- 
pio; ond’c  che  in  questa  parte,  risguardante  l’Architettura 
romana,  non  ci  occuperemo  di  siflatte  ricerche,  e solo  ci 
limiteremo  a dimostrare  in  qual  modo  si  costrussero  dai 
Romani  i primi  sepolcri  con  la  più  semplice  struttura;  e 
quindi  come  progressivamente  essi  si  dettero  ad  edificare 
monumenti  sepolcrali  con  la  maggior  ricchezza  di  orna- 
menti, ed  anche  con  struttura  della  più  grande  mole.  Le 
quali  opere  tutte  si  ordinarono  variatamente  in  proporzione 
delle  respcttive  facoltà  e dei  tempi , e furono  sempre  con- 
siderate tra  le  più  nobili  che  si  costruirono. 

Si  crede  essere  stato  nei  più  antichi  tempi  dei  Romani 
praticato  di  ritenere  i corpi  morti  nelle  proprie  case,  ed 
anche  di  seppellirli  in  esse.  A contestare  un  tale  uso  servono 
di  principal  documento  alcune  spiegazioni  date  da  Servio 
ai  versi  di  Virgilio,  colle  quali  indicava  egli  essersi  dai 
maggiori  conservati  i morti  nella  propria  casa  ed  in  essa 
sepolti  (1).  Ma  poiché  fu  stabilmente  fondata  Roma  si  co- 


(1)  Et  tciendum  quia  apttd  maiores  uhi  quii  fuisset  extinctut  ^ ad 
domum  suam  reserehatur^  Vnde  sedihus  hunc  refer  ante  suis\  et  iUie 
teptem  erat  diehus  octavo  incendehatur^  nono  sepeUebatur\  unde  Horatius 
nOi^emdiales  dissipare  putveres»  Unde  etiam  ludi^  qui  in  honorem  mortuo~ 
rum  celebrantur  ^ novemdiales  aicuntur»  Sciendum  quia  etiam  domi  suae 
sepeliebantur^  unde  orta  est  consueludo  ut  Dii penates  in  domibus  rofantitr 
(Serv/o  in  f^irg,  Eneide  IJb,  V.  v.  64.)  Qiiimii  dallo  stesso  Servio  si  liov* 
di  seguito  riferito.  Àpud  maiores  ut  sopra  diximtts  omnes  in  sttis  domibus 
sefietiebantur*  Unde  ortum  est  ut  lares  colerentur  in  domibus  unde  etiam 
wnbi  as  liirvas  vocamuS  y nam  Dìi  penates  alii  snni»  Inde  est^  quod  etiam 
Dido  cenotajihium  domi fecit  marito.  {Servio  in  l'irg.  Eneid»Lib»  yi, c.  1 52. ) 
Ciò  ancora  si  trova  confermalo  da  Isidoro  nel  direi ftutem  quisque  in 
odmo  sua  sepeliebantur»  (Or<g.  Lib^  XlV*  c,  11.) 
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nosce  essersi  seppelliti  i cadaveri  fuori  del  recinto  eretto 
intorno  la  stessa  città,  come  in  particolare  sì  comprova  con 
quanto  sì  trova  scritto  da  Livio,  Plutarco,  Dionisio,  e da 
Plinio  in  particolare  a rì^^uardo  del  ritrovamento  del  se- 
polcro di  l\uma  ai  piedi  del  Gianicolo  (2),  il  qual  luogo  si 
trovava  fuori  della  città  in  allora  costituita.  Quindi  una  tale 
disposizione  venne  convalidata  da  una  legge  delle  dodici 
tavole:  Hominem  mortuum  in  Urbe  ne  sepelito  neve  iirito. 
E da  Serviusi  trova  indicato  essersi  decisamente  dal  Senato 
proibito  di  seppellire  entro  la  città  sotto  il  consolato  di 
Duilio,  e solo  essere  stali  esclusi  da  tale  legge  grim|)cra- 
tori  e le  vergini  di  Vesta  (3).  Inoltre  sappiamo  essere  stato 
concesso  a Publicola,  a Tuberto,  ed  a Pabricio  di  essere 
sepolti  entro  la  città  onde  compartire  ad  essi  un  singolare 
onore  ris|>etto  alla  loro  virtù  (4).  Nei  tempi  più  antichi  di 
Roman  on  si  praticava  di  ardere  i corpi  morti,  come  venne 
nel  seguito  istituito  (5),  ma  bensì  di  seppellirli  nella  loro 

(2)  Uvio  Lib.  XL.  c.  2.  PUn.  Bist.  Nat.  Uh.  Xllt.  e.  1S. 

(3)  j4nte  etiam  in  civitaie  hnmines  sepeliebantur.  Qnod  posfea  DuUìo 
Consule  Senatus  prohiùuit^  et  lege  cavita  nequis  in  Vrhe  sepeliretur.  Vnde 
Imperaiores  et  virgines  F'esfac^  quìa  fegìbus  non  tenenfur  m Civifate  ìmhrnt 
sepufera»  Denique  etiam  nocenies  iurgines  Vestae-,  quia  iegdms  non  tenen- 
/fir,  licei  vivae  tamen  Ut  beni  in  campo  scelerato  obruehnntur,  {Servio  in 
VirgiL  Eneid,  Lib.  XL  v.  200.) 

(4)  Cicerone  De  Legibus  Lib.  //.  c.  23.  e Plutarco  in  Publicola.  Il 
luogo  in  cui  venne  slahiiito  il  se[>olcro  di  Piildicola  si  tro\nva  in  un  angolo 
del  Palatiuo  detto  Velia,  ed  ivi  venne  concesso  potere  .seppellì  e pure  i di 
lui  discendenti.  Però  nel  seguito  più  alcuno  si  seppelliva.  V'Ì  poi  lavano  bensì 
il  cadavere  e lo  posavano  coU  e gli  ponevano  sotto  unn  fìaccola  .nccesa,  ina 
tosto  la  ritiravauo^  e ciò  si  praticava  per  far  conoscere  die  nvevano  la  facottà 
di  essere  ivi  sepolti  come  dallo  stesso  Plutarco  io  Bue  della  vita  di  Publicola 
trovasi  riferito. 

(5)  Ipsum  cremare  apud  Bomanos  non  futi  veteris  instituti:  terra  con- 
debantur.  Atpostquam  longinquit  bellit  obrutos  erui  cognovere.,  itine  insti- 

tHtum.  {Plin.  Hist,  Nat.  Lib.  FU.  c.  55.) 
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conservazione  entro  le  viscere  della  terra.  Ed  a questo  ri- 
guardo Cicerone  giudicava  essere  stato  antichissimo  quel 
metodo  di  sepoltura,  del  quale  usava  Ciro,  secondo  quanto 
ne  aveva  riferito  Senofonte;  imperocché  così  si  rendeva  il 
corpo  alla  terra,  ed  essendo  esso  collocato  nel  designato 
modo  si  sovraponeva  come  coperchio  la  madre.  Col  mede- 
simo rito  osservava  egli  essere  stato  sepolto  Numa,  ed  anche 
in  simil  modo  sino  ai  suoi  tempi  si  praticava  dalla  famiglia 
Cornelia.  Siila  vincitore  aveva  comandato  che  disperse  fos- 
sero le  ceneri  di  C.  Mario  poste  presso  l’Aniene;  perciò 
credeva  lo  stesso  Cicerone  che  Siila,  temendo  forse  che  lo 
stesso  avvenisse  al  suo  corpo,  volle  il  primo  tra  i patrizj 
Cornei]  che  dopo  morto  venisse  il  suo  corpo  consumato  dal 
fuoco.  Per  comprovare  essere  stato  l’Africano  sepolto  in 
tal  modo  osservava  il  medesimo  Cicerone  che  ne  faceva  fede 
il  motto  di  Ennio,  con  cui  si  diceva  essere  colò  collocato, 
hic  est  ille  situs,  perciocché  veramente  collocati,  condili^ 
si  dicevano  coloro  che  venivano  sepolti;  nè  prima  si  erigeva 
il  loro  sepolcro,  se  non  erano  compiute  le  esequie  ed  era 
arso  il  corpo.  Quanto  poscia  comunemente  si  poneva  su 
tutti  i sepolcri  che  si  dicevano  interrati,  humati,  era  uni- 
camente proprio  di  quei  che  con  la  terra  venivano  al  di 
sopra  coperti  (G).  A riguardo  della  sovraindicata  legge. 


(6)  Ac  mihi  quidem  antiquissimum  sepulturae  genus  illud  Jutsse  vide^ 
ittr^  quo  apud  Xenophontem  Cjrrus  uiitur*  Hedditur  enim  terrae  corpus^  et 
ta  locatum  ae  siium  quasi  operimenlo  nuiiris  obducitur;  eodemque  ritu  in 
eo  sepulcrOf  quo  haud  procul  a Fonti  aruy  regem  nostrum  Numam  condii 
tum  accepimus'f  gentemque  Corneliam  usqut  ad  memoriam  nostram  hae 
sepulura  scimus  esse  usam.  C,  Marii  silos  reliquias  apud  Ànienem  dissipari 
iussit  Sulla  victor^  acerbiore  odio  incitatuSy  quam  si  tum  sapiens  Juissety 
quam  fuit  vekemens.  Quod  haud  scio  an  timens  suo  corpori  posse  accidere^ 
primus  e pairiciis  Corneliis  igni  voluil  cremori*  Declorai  etenim  Ennitu 
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con  cui  si  prescriveva  non  potersi  seppellire  nè  ardere  alcun 
uomo  morto  nella  citta,  Io  stesso  Cicerone  era  d’avviso  che 
ciò  si  fosse  stabilito  per  evitare  il  pericolo  del  fuoco.  Ed 
osservava  inoltre  che  rispetto  al  non  ardersi  non  s’inten- 
deva già  di  sep^icllirc  chi  si  ardeva,  ma  chi  s’interrava. 
Faceva  poscia  conoscere  che  coloro  ai  quali  fu  concesso  di 
essere  sepolti  entro  la  eittà,  o fu  innanzi  Io  stabilimento 
della  detta  legge  avendo  riguardo  alla  loro  virtù , come 
avvenne  a Publicola  ed  a Tuberto;  oppure  se  ne  furono 
alcuni  posteriormente  sepolti,  come  Fabricio,  venne  con- 
seguito un  tale  onore  per  cagione  del  loro  valore  (7).  Altre 
due  leggi  erano  nelle  dodici  tavole  stabilite  sopra  i sepol- 
cri; l’una  delle  quali  risguardava  gli  edihzj  dei  privati,  e 
l’altra  gli  stessi  sepolcri.  Cosi  colla  prima  era  vietato  di  avvi- 
cinare il  rogo,  rogammo  altro  apparecchio  da  ardere  detto 
busto  , hiistum , più  prossimo  di  sessanta  piedi  ad  una 
qualche  easa  contro  la  volontà  del  padrone , e con  ciò  si 
era  provveduto  al  disastro  di  un’  incendio  ; mentre  con 
l’altra  legge  quasi  vielavasi  che  l’area,  forum,  ossia  il  ve- 
stibulo,  vestibulum,  del  sepolcro,  o il  luogo  da  ardere,  bu- 


de Africano,  Hic  est  ille  silus.  fere,  nam  siti  liicuntur  ii,  qui  condili  suat, 
Nec  tamen  eorum  ante  sepulcrum  est,  quam  insta  facta,  et  corpus  ingestuas 
est.  Et  quod  nane  communiter  in  omnibus  sepultis  ponitur,  ut  /minali  dican- 
tur,  id  erat  proprium  tum  in  iis,  quos  burnus  iniecla  conlegerel-,  eumque 
morem  ius  ponli/icale  confirmat.  (C.  Cicer.  De  Legib.  Lih.  lì.  c.  22-1 

(7)  Sed  ea  non  tam  ad  religionem  speclani , quam  ad  ius  seputerorum. 
Bominem  mortuum,  inquit  lex  in  XII,  in  urbe  ne  sepelUo,  neve  urito.  Cre- 
do, vet propter  ignis periculum,  Quod  aulem  addi!,  neve  urito,  indicat,non 
qui  uratur,  sepeìiri,  sed  qui  humetur.  dii.  QuiiP  qui  posi  XII  in  urbe  se- 
polti sunt,  dori  viri/  ÌU.  Credo,  TUe,fuisse,  aul  eos,  quibus  hoc  ante  hane 
legem  virtutis  causa  Iributum  est,  ut  Publicolae,  ut  Tuberto,  quod  eorum 
posteri  iure  teauerunt-,  aut  eos,  si  qui  hoc,  ut  C.  Fabricius,  virtutis  causa, 
soluti  legibus,  consecuti  sunt.  (C.  De  Cicer,  Legibus  Lib.  II.  c.  22.) 
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Slum,  potesse  coH’uso  rendersi  proprio  (8).  Le  altre  legg< 
che  si  erano  derivate  da  quanto  venne  stabilito  presso  i 
Greci,  secondo  gli  insegnamenti  di  Solone,  di  Licurgo  c 
di  Platone  in  specie,  già  si  sono  considerate  nella  parto  se- 
conda dell’ Architettura  greca  al  Gap.  IX,  alla  quale  si 
riferiscono.  Rispetto  allo  stesso  ordinamento  ora  osserveremo 
solo  che  \driano  sUbili  una  grande  penale  a coloro  che 
seppellivano  entro  la  citta,  e lo  stesso  venne  ordinato  da 
Antonino  Pio,  da  Diocleziano,  e Massimiano  (9).  Nessuna 
legge  poi  presso  i Romani  si  era  stal>ilita  che  avesse  pre- 
fissa la  grandezza  c la  qualità  degli  ornamenti  nei  sepolcri, 
ed  anzi  Cicerone  dopo  di  avere  narrate  le  prescrizioni , che 
eransi  stabilite  presso  i Greci,  osservava  che  nonostante  le 
medesime  in  alcuni  tempi  la  magnificenza  dei  sepolcri  era 
accresciuta  poco  meno  di  quanto  si  soleva  di  più  nobile 
praticare  in  Ruma.  Infatti  dalle  tante  rovine  superstiti  si 
conosce  che  la  vastità  e ricchezza  degli  ornamenti  in  siffatti 
monumenti  crebbe  regolarmente  presso  i Romani  a misura 
che  cresceva  la  estensione  del  loro  dominio  e la  loro  jm- 
tenza,  in  modo  che  nei  tempi  degli  imperatori  si  edifica- 
rono più  sontuosi  sepolcri  di  quanti  ne  fecero  gli  altri 
popoli  antichi  insieme  considerati,  benché  con  maggiore 
mole  costrutti,  ed  anche  con  più  ampie  descrizioni  resi 
rinomati. 

(8)  Duae  suiti praeterea  teges  de  sepulcris.  Quorum  oliera  privalorum 
oedijìciis,  oliera  iptis  sepulcris  cavet,  Nam  quod  rogum  busliimve  novum 
velai  proprius  sexaginla  pedes  adiici  aedes  alienas,  invilo  domino,  incea- 
dium  vercliir  acerbun.  Quod  aulem  forum,  id  est , veslibulum  seputeri, 
buslumve  usocapi  velai,  tuelur  ius  sepulcrorum.  Haec  habemus  in  duodecim, 
sane  secundum naluram,  quae  norma  legis  est.  {Cicer.de Leg.  lÀb.l l.c.lA,') 

(9)  Vlpiano  lÀb,  X.  e.  ,12.  Capitolino  in  Antonino  Pio  e.  12,  Paul. 
Sen.  Lib.  II.  c.  21. 
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Con  le  seguenti  denominazioni  solevano  gli  antichi 
Romani  distinguere  le  varie  parti  spettanti  ai  monumenti 
sepolcrali , e queste  primieramente  riferiremo  a seconda  di 
quanto  vedesi  da  Isidoro  raccolto  da  ciò  che  ne  scrissero 
i più  antichi  scrittori;  e poscia  ciascuna  parte  distintamente 
si  considererà  da  quanto  trovasi  esposto  dagli  altri  scrittori. 
Il  sepolcro,  sepulcrum,  dall’iiomo  sepolto  era  detto.  Per 
l’avanti  ciascun  cadavere  umano  nella  propria  casa  si  sep> 
pelliva;  poscia  fu  ciò  vietato  dalle  leggi,  alBiichè  il  fetore 
stesso  dei  corpi  non  recasse  pregiudizio  ai  viventi.  Il  mo- 
numento, numumentum , cosi  si  denominava  perche  am- 
moniva la  mente  colia  memoria  dei  defunto,  giacche  non 
si  vedeva  mai  monumento  che  avesse  oscurato  il  morto; 
ciò,  die  in  esso  si  scriveva,  serviva  di  ricordo  pel  morto, 
COSI  quando  si  vedeva,  venendo  ammonita  la  mente  e la 
memoria,  si  riduceva  a sovvenirsi  del  morto.  I monumenti, 
monumenta,  e le  memorie,  memoriae,  per  rammonizionc 
della  mente  erano  adunque  eosi  denominati.  Il  tumulo, 
tumiilus,  era  detto  quasi  fosse  il  corpo  morto  tumulato  colla 
terra.  Il  sarcofago,  sarcophagus,  dal  simil  nome  greco  era 
tratto,  e si  componeva  di  ciò;  caro,  e di  <px/BÌv  considerato 
per  contenere.  I mausolei,  mausolea,  erano  sepolcri,  os- 
sicno  monumenti  regj  cosi  denominati  da  Mausolo  re  di 
Alicarnasso;  poiché  venendo  esso  a morire,  la  di  lui  con- 
sorte gli  fece  erigere  con  ammirabile  magnificenza  e bel- 
lezza il  sepolcro,  di  modo  che  di  poi  ogni  monumento, 
fregiandolo  con  un  tal  nome,  mausoleo  era  detto.  La  pira, 
o piramide,  pjra,  vel pyramis,  era  un  genere  di  sepolcro 
quadrato  e rastremato,  e portato  ad  oltre  ogni  elevazione 
che  la  mano  d’opra  potesse  fare;  onde  la  misura  deiromhra 
al  di  fuori  non  apparendo,  si  diceva  non  essersi  nelle  me- 
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desime  opere  prodotta  alcun  ombra.  Siffatti  cdifìz)  venivano 
composti  in  modo  che  da  ciascun  lato  cominciavano  a re- 
stringeri  dal  basso,  ed  in  acuminato  terminavano,  a simi- 
litudine del  fuoco , ~Ò,5  si  dicevano,  e molte  ne  esistevano  in 
Egitto.  Presso  i maggiori  poi  i potenti  sotto  i monti  o nei 
monti  stessi  si  seppellivano,  ond’c  che  venne  dedotto  che 
sopra  i cadaveri  o si  eressero  le  piramidi,  o si  posero  colon- 
ne (10).  Ciò  c quanto  trovasi  esposto  da  Isidoro  in  succinto 
sui  sepolcri  e che  venne  estratto  palesemente  da  ciò  che  di 
più  importante  ne  avevano  scritto  i più  antichi  scrittori. 

Il  sepolcro , ch’era  un  luogo,  secondo  Ulpiano,  in  cui 
il  corpo  o le  ossa  dcH'uumo  venivano  riposte  (1 1),  si  trova 
indicato  da  Feste,  per  quanto  ne  aveva  scritto  Gallo  Elio, 


(10)  Seputdirum  a sepulto  dielam.  Priut  auleia  quitque  in  domo  tua, 
tepeliebatur.  Patita  vetìtum  ett  legibut,  ne  foetare  ipto  corpora  viventium 
contacta  in/icertniur.  Monumenlum  ideo  nuncupalar,  eo  quod  mentem  mo- 
ntai ad  defuncU  memoriam.  Cum  enim  non  viderit  monumenlum,  illud  ett, 
quod  tcriptum  etl:  Excidit  tanquam  morluitt  a corde.  Cum  aulem  viderit, 
mone!  menlem  et  ad  memoriam  le  reduci!,  ut  morluum  recorderit.  Monu- 
menta ilaque  et  memoriae  prò  menlit  admonitione  dictae.  Tumulut  diclut 
quoti  lument  lellut.  Sarcophagut  Graecum  ett  nomea,  eo  quod  corpora  ibi 
atumantur-,  aà^  enim  Graece  caro,f«ytlì)  comedere  dicitur.  Mautolea  tuni 
tepufchra,  tea  monumenta  regum,  a Mautoleo  rege  jiegyptiorum  dieta.  Nata 
eo  defuncto  uxor  eiut  mirae  magniludinit  et  puiebriludinit  extiruxil  te- 
pulchrum,  in  tantum,  ut  utque  badie  omnia  monumenta  pretiota  ex  nomine 
eiut  Mautolea  nuncupentur.  Pyramis  genut  tepulchrorum  quadratum  et 
Jatligialum  ultra  omnem  exceltilalem,  quaejieri  mane  pottil,  unde  et  men- 
turam  umbrarum  egrettae  nullam  habere  umbram  dicuutur.  Tali  aulem 
aedijicio  turgunt,  ut  a lato  incipiant  et  in  angutio  Jlnianlur,  ticut  ignit, 
nùp  enim  dicitur  ignit.  Hat  jdegypiut  habet.  tdpud  maioret  enim  polentes 
aut  tuli  montibut,  aut  in  monlibut  tepeliebanlur.  Inde  tractum  ett,  ut  tu- 
per  cadnvera  aut  pyramidet  fierent,  aut  ingenlei  columna  eoUocarentur, 
(Itidoro  Orig.  Lib.  IX.  c.  11.) 

(W)  Sepulcrum,locut  ubi  corpo,  ottave  hominit  condita  tunt.  (Vip. 
dig.  Lib.  XI.  c.  7.  2.) 
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che  si  costituiva  tale  quando  il  morto  era  in  esso  sepolto, 
e nei  tempi  più  antichi  si  diceva  busto,  bustum,  o dai 
cippi , o da  alcuna  altra  simile  cosa  che  al  morto  si  rife- 
riva, entro  alle  quali  opere  veniva  fatta  la  sepoltura  (12). 
Se  con  il  nome  bustum  effettivamente  si  soleva  indicare  il 
luogo  in  cui  il  morto  veniva  abbruciato  e sepolto , come 
fu  spiegato  da  Festo,  si  dovrebbe  credere  che  fosse  pure 
uso  antico  di  ardere  i corpi  morti,  giacche  venne  asserito 
essersi  detto  primieramente  il  sepolcro,  bustum-^  ma  su  di 
ciò  nulla  di  positivo  si  può  conoscere.  Il  rogo  però,  in  cui 
solo  si  ardevano  i corpi,  veniva  denominato  uttrinum,  ed 
allorché  era  fatto  a modo  di  busto,  si  diceva  sepolcro,  come 
dallo  stesso  Festo  si  trova  indicato  (13).  Ond'è  che  si  può 
stabilire  che  il  busto  differiva  dal  monumento  propriamente 
detto,  come  infatti  si  conferma  con  quanto  scrisse  Svetonio 
sull’incendio  di  Roma  accaduto  sotto  Nerone,  ove  annove- 
rava distintamente  i monumenti  ed  i busti  (14);  ed  anche 
con  diverse  iscrizioni  antiche  si  dimostra  non  essere  stato  vie- 
tato di  applicare  Tustrino  al  monumento.  AD  . HOC  . MO- 
NIMENTVM  . VSTRINVM  . APPLICARI . NON  . LICET. 
Per  monumento,  monumentum  o monimerUum,  s’inten- 
deva comunemente  qualunque  opera  che  avesse  servito  alla 


(12)  Sepulenmett,  utait  Gallut  Jelius,  in  quo  mortuus  sepultus  est, 
quod  antiqui  bustum  aftpellabant  isque  cippis  aut  aliqua  re  mortai  cauta 
designatus  est,  intra  quot  sepultura  est  facto.  {Festa  in  sepulcrum.) 

(13)  Bustum  proprie  dicitur  locut  in  quo  mortuus  est  combustus  et 
sepultus,  diciturque  bustum  quasi  bene  ustum.  Ubi  vero  combustus,  quit 
tantum  modo,  alibi  vero  est  sepultus,  is  locus  ab  ureado  ustrinà  vocatar, 
sed  modo  bustum  co  quod  sepulcra  vocamus  (Festo  in  Bustum.) 

(14)  Per  sex  dies  septemque  noctes  ea  clade  saevitum  est,  ad  monu- 
numentorum  bustorumque  deversoria  non  plebe  compulsa.  (Svetonio  ut 
Nerone  c.  38.) 
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memoria  di  alcuno  per  cui  era  fatto,  come  egualmente  si 
consideravano  i tempi , ' portici,  gli  scritti,  ed  i carmi; 
ma  il  monumento  fatto  soltanto  alla  memoria  dei  morti 
non  significava  però  die  fosse  ivi  sepolto  (15);  imperocché 
a costituire  un  monumento  eretto  in  memoria  di  un  morto 
bastava  solo  che  vi  leggesse  una  iscrizione  onoraria,  men- 
tre il  sepolcro  doveva  effettivamente  contenere  il  defunto. 
Ed  a questo  riguardo  è d’uopo  indicare  quanto  da  Vairone 
venne  esposto,  allorché  spiegando  il  nome  monimentum 
osservava  che  si  ponevano  i monumenti  lungo  le  vie  af- 
finchè coloro  che  vi  passavano  fossero  ammoniti  essere  essi 
stessi  mortali,  come  lo  furono  quei  a cui  si  riferivano  evi- 
dentemente le  memorie  (16);  imperocché  è questa  una 
importante  notizia  che  chiaramente  dimostra  il  lodevole 
scopo  di  siffatte  opere,  ed  il  luogo  a tale  effetto  opportuno 
in  cui  venivano  erette. 

Alle  altre  surriferite  denominazioni , cioè  tumulus, 
Sarcophagus,  mausoleum,  pjra,  e pyramis,  si  aggiungono 
le  seguenti,  coemeterium,  cenotaphium,  pol/andrium,  co- 
lumbarium,  depositum,  conditivus,  a conditorium,  cinera- 
rium,  et  ossuarium,  poticuli,  hypogaea,  loculus,  urna^ 
area,  cippus,  mensa,  labellum,  et  feretrum.  La  prima  di 
queste  denominazioni,  cioè  coemeterium,  chiaramente  vc- 
desi  dedotta  dal  greco,  come  si  è spiegato  nell’ Architettura 

(15)  Monimentum  est,  quod  mortai  causa  edificatam,  et,  quidquid  ob 
memoriam  alicuius  factum  est,  ut  fona,  porticus,  scripta  et  carmina,  la 
monimentum  quamvis  mortai  causa  sit  factum,  nontamen  significat  ibi  se- 
pultum,  (^Fesro  neìta  spiegazione,  della  voce  monimentum.) 

(16)  Afonere  ab  eadem,  quod  is,  qui  manet,  proinde  sit  oc  memoria. 
Sic  monimenta,  qiiae  in  sepulcreis.  Et  ideo  secuadum  viam,  quae  prae- 
tereunteis  admoneant  et  se  faisse  et  illos  esse  mortaleis.  (Far.  de.  Line. 
Lai.  Uh.  V.  1.) 
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greca,  e denotava  il  luogo  dove  giacevano  i corpi  morti  in 
comune.  Per  cenotaphium  poi  s’intendeva  un  monumento 
onorario  senza  che  vi  fosse  sepolto  il  cadavere,  denominato 
pure  tumulus  inams,  ed  honorarius  (17).  Ciò  che  fosse  il 
poliandrio,  polyandrium,  o polyandrion,  già  pure  si  è spie- 
gato nella  parte  risguardante  l’Architettura  greca  per  essere 
una  voce  propria  dei  Greci , e dai  Latini  pure  si  denotava 
con  essa  un  monumento  eretto  a più  uomini  forti  morti 
nelle  battaglie.  Columbario,  coftimòar/um,  veniva  così  de- 
nominato un  sepolcro  che  internamente  aveva  nelle  pareti 
diversi  loculi  per  situare  le  urne  delie  ceneri  disposte  in 
modo  consimile  a quello  praticato  nei  colomba),  come  di- 
versi esempj  ne  rimangono  ben  conservati , e come  appa- 
risce dalle  varie  spiegazioni  che  su  di  una  tale  denomina- 
zione vennero  riferite  da  alcuni  scrittori  antichi.  Si  diceva 
poi  depositum,  conditivus  o condilorium,  un  sepolcro  in 
generale,  perchè  serviva  come  di  luogo  di  collocamento  al 
morto,  e si  distingueva  con  le  denominazioni  cinerariutn, 
e<l  ossuarium,  allorché  conteneva  le  ceneri , o le  ossa  del 
sepolto.  Hjpo^aea  erano  denominati  quei  sepolcri  che  ve- 
nivano incavati  entro  le  viscere  della  terra.  I puticuli  dai 
pozzi  in  diminutivo  erano  denominati,  perchè  consìste- 
vano in  naturali  caverne  scavate  sotto  terra,  nelle  quali 
anticamente  si  ponevano  i cadaveri,  come  tali  erano  quelle 

(17) Manisque  vocahat 

Becloreiim  ad  lumalum,  viridi  quem  cespite  inanem. 

Et  geminet  causam  lacrimis,  sacraverat  aras- 

[yirg.  Eneid.  Uh.  III.  v.  304.) 

Quindi  da  Svetonio  un  simil  monumento,  eretto  dairesercito  n Droso,  )i  Irovn 
deiigoato  quale  tumulo  onorano.  Caetrum  exercitiu  houorarium  et  tumulum 
exàUtvit.  {SvetOHÌo  in  Clnudio  c.  1.) 
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che  esistevano  al  di  là  delI’Esquilino  (18).  Il  loculo,  locu- 
lus,  era  cosi  denominato  perchè  precisamente  consisteva  in 
un  piccolo  luogo  destinato  a situarvi  le  urne  cinerarie. 
L’urna,  nella  quale  si  riponevano  le  ceneri  nei  sepolcri, 
cineres  in  urnam  condere,  come  venne  detto  da  Svetonio 
nella  vita  di  Caligola,  era  in  tal  modo  denominata  dai 
simili  vasi  di  marmo,  ad  altri  usi  destinati,  e serviva  co- 
munemente per  contenere  le  ceneri,  onde  cinerarium  per 
anche  dicevasi;  mentre  Varca,  che  cassa  volgarmente  da 
noi  si  dice,  era  destinata  a contenere  l’intero  corpo.  Per 
cippo,  cippus,  poi  s’intendeva  una  piccola  colonna  qua- 
drata detta  pure  columnella , su  cui  si  sculpiva  la  memoria 
del  defunto,  e da  Persio  Fiacco  a questo  riguardo  si  trova 
indicato  non  levior  cippus  nane  imprimit  ossa?  Circa  in 
simil  modo  era  formata  quell’opera  sepolcrale  che  si  no- 
mava mensa  c labellum.  Il  feretro,  feretrum , serviva  per 
riporre  i cadaveri  nei  sepolcri.  Altri  simili  utensili  si  tro- 
vano annoverati  dagli  antichi  scrittori:  ma  per  non  esser 
proprj  della  struttura  dei  sepolcri  ometteremo  dal  riferirli. 
Pertanto  osserveremo  che  i suddetti  sepolcri  di  ciascun  ge- 
nere, venendo  deputati  a servire  per  particolari  persone, 
si  dicevano  sepulcra  priva  o singularia;  ed  allorquando 
servivano  in  comune  per  una  qualche  famiglia  e suoi  di- 
scendenti si  dicevano  comunia,  familiaria,  ed  anche  luiere- 
ditaria,  come  si  deduce  da  varj  passi  degli  antichi  scrittori. 
Ora  passando  a descrivere  il  modo  con  cui  venivano  edi- 

(18)  Extra  opoida  a puteeit,  puticulae,  quod  ibi  in  pateeis  obrueba- 
tur  hominet.  ffiti  poliut  ut  Jetiut  scribit,  puticulae  quod  putetcebant  ibi 
eadavera  proiecla  qui  tocus  publicut  ultra  Etquiliat.  {Varrone  De  Liug, 
Lat.  db.  ly.)  E cosi  Festo  (accT*  conoscere  spiegindo  U stesse  voce,  Puti- 
culi  tunt  appellati  qaod  veiustiuimuta  genus  sepuUurae  in  puteeit  fuerit, 
et  ditti  putictdi,  quia  ibi  eadavera  puteteerunt- 
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ficati  dal  Romani  i diversi  loro  sepolcri,  cominceremo  dal 
distinguere  quale  fosse  il  vario  modo  con  cui  era  fatta  la 
loro  struttura. 

L’architettura  dei  sepolcri , si  nelle  prime  età  dei  Ro> 
mani,  si  nelle  ultime  epoche  del  loro  impero,  non  venne 
mai  soggetta  ad  alcun  determinato  metodo , nè  con  nessun 
precetto  fu  stabilita  : ma  si  ordinava  spesso  a seconda  delia 
località  e delle  particolari  facoltà  di  chi  li  faceva  costruire, 
onde  è che  non  si  rinvengono  presso  gli  antichi  nessuna 
cose  prescritte  su  tale  genere  di  opere.  Cosi  Vitruvio,  che 
ci  ha  tramandate  notizie  sul  metodo  più  proprio  dell’edifi- 
care  degli  antichi  in  ogni  genere  di  fabbriche,  per  una  tal 
varietà,  nulla  ha  esposto  sui  sepolcri.  Primieramente  i Ro> 
mani  seguendo  le  pratiche,  che  in  simili  opere  solevano 
tenere  gli  altri  popoli,  coi  quali  essi  ebbero  comunicazione, 
cominciarono  a scavare  sepolcri  sotto  terra  e ad  innalzare 
sopra  di  essi  tumuli  di  terra,  come  fecero  più  comunemente 
gli  Etruschi;  poscia  li  costruirono  in  forma  di  piccoli  edi6zj, 
come  praticarono  soventi  i Greci;  ed  anche  imitarono  i più 
grandi  sepolcri  che  furono  da  essi  edificati,  ed  In  particolare 
quello  di  Mausolo  in  Alicarnasso,  per  cui  mausolei  si  dice- 
vano; e quindi  pure  alcuni  si  fecero  a guisa  di  piramidi, 
come  erano  fatte  le  grandi  moli  dell’Cgitto.  Cosi  oltre  la 
varietà  con  cui  i differenti  sepolcri  venivano  composti,  si 
rendevano  ancora  più  varj  per  le  diverse  forme  che  si  adot- 
tarono dagli  altri  popoli,  le  quali  opere,  si  per  gli  usi  si 
per  le  materie  con  cui  erano  composti,  differivano  molto 
da  quanto  comportava  il  genere  di  architettura  stabilitosi 
presso  i Romani.  Pertanto  onde  esibire  una  chiara  cono- 
scenza di  tanta  varietà  di  opere  in  dieci  classi  distinte  si 
considereranno  i diversi  generi  impiegati  dagli  antichi  nella 
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struttura  dei  sepolcri  eretti  in  tutto  il  tempo  che  durò  il 
romano  impero.  Nella  prima  classe  si  annovereranno  quei 
sepolcri  che  venivano  incavati  entro  l’elevazione  di  un 
qualche  monte  come  erano  formati  i sepolcri  degli  Etru- 
schi, i quali  nelle  vicinanze  di  Roma  simili  naturali  loca- 
lità avevano,  e questi  per  la  loro  posizione  si  distinguevano 
col  nome  di  ipogei , hj-pogaea.  Nella  seconda  classe  si  com- 
prenderanno quei  sepolcri  formati  con  una  cella  sepolcrale 
di  struttura  muraria,  sulla  quale  si  elevava  un  tumulo  di 
terra,  come  pure  soventi  praticarono  gli  Etruschi,  e questi 
col  nome  proprio  di  tale  loro  principale  struttura  si  possono 
denominare  tumuli,  tumuli.  La  terza  classe  risguarda  quei 
sepolcri  fatti  in  forma  di  piramide  parimenti  con  struttura 
muraria  ad  imitazione  di  quanto  con  assai  maggiore  moie 
praticarono  di  costruire  gli  Egiziani  ; perciò  con  lo  stesso 
nome  di  ^\TAva\à\,  pjramides,  si  distinguono.  La  quarta 
conterrà  quei  sepolcri  formati  interamente  con  struttura 
muraria  sopra  terra  e decorati  con  molti  ornamenti , dei 
quali  i Romani  ne  poterono  avere  tratti  buoni  esempj  dai 
Greci , e colla  comune  denominazione  di  grandi  cippi , 
si  possono  considerare.  Una  quinta  classe  verrà  composta 
da  quei  sepolcri  architettati  in  forma  quadrangolare  a guisa 
di  piccoli  edihzj  ed  elevati  sopra  alti  basamenti,  e questi 
colla  comune  denominazione  di  monumenti,  monumenta^ 
sì  possono  designare.  Nella  sesta  verranno  considerati 
quei  sepolcri  costituiti  principalmente  con  una  o più  ca- 
mere sepolcrali,  nelle  di  cui  pareti  stavano  disposti  diversi 
ordini  di  loculi  a guisa  di  columbaj , onde  con  egual  deno- 
minazione siffatti  sepolcri  si  sogliono  ora  comunemente  de- 
signare, cioè  columbaj,  columharia,  e la  loro  struttura  si 
può  considerare  essere  propria  dei  Romani,  giacche  non 
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se  nc  trovano  certi  esempj  presso  gli  altri  popoli  più  anti- 
chi. Nella  settima  si  comprenderanno  quei  sepolcri  elevati 
sopra  un  alto  imbasaraento  quadrato  o tondo,  e terminati 
in  acuto.  La  ottava  contiene  quei  sepolcri  formati  eoa 
diversi  ordini,  i quali  pure  in  generale  si  possono  deno- 
minare monumenti,  e di  cui  alcuni,  venendo  ad  avere 
sino  a sette  ordini,  si  dicevano  settizonj,  septizonia.  La 
nona  classe  verrà  composta  da  quei  sepolcri  che,  per  essere 
formati  a guisa  di  torri, si  dicevano  \io\\anàt\,poljandria,3ià 
imitazione  di  quei  similmente  eretti  dai  Greci  a più  uomini 
forti  morti  nelle  battaglie.  Nella  decima  classe  si  compren- 
deranno quei  grandi  sepolcri  eretti  per  i principi  dell’im- 
pero  in  particolare  che  ad  imitazione  di  quello  di  Mausolo 
in  Àlicarnasso  si  dicevano  mausolei,  mausoleo.  Di  seguito 
in  una  distinta  classe  in  supplemento  agli  stessi  monumenti 
sepolcrali,  benché  non  si  possano  decisamente  dire  sepol- 
cri, si  considereranno  i luoghi  murati  nel  d’intorno  e desti- 
nati a bruciare  i cadaveri  detti  busti  o ustrini,  busta,  ustri- 
nà, in  alcuni  dei  quali  si  elevavano  quelle  pire  o roghi,  di 
cui  se  ne  hanno  diverse  effigie  nelle  medaglie  antiche.  In 
fine  in  un’altra  classe  di  aggiunzione  si  comprenderanno 
le  urne,  i vasi  cinerarj  c simili  altre  opere  di  scultura  che 
più  comunemente  facevano  parte  dei  sovraindicati  diversi 
sepolcri.  Cosi  con  questa  classi  Reazione,  supplendo  alla 
sovraindicata  mancanza  di  precetti  sopra  un  tal  genere  di 
monumenti,  potremo  distintamente  conoscere  tutte  le  varie 
pratiche  tenute  dagli  antichi  Romani  nel  costruirli,  mentre 
venendo  considerati  sotto  un  solo  aspetto,  come  si  c pra- 
ticato dai  diversi  scrittori  che  hanno  impreso  ad  illustrare 
gli  stessi  monumenti  sepolcrali,  non  si  sarebbe  mai  potuta 
stabilùre  una  chiara  e distinta  idea  della  loro  struttura. 
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Tra  i monumenti  della  prima  specie  da  noi  distinta  e 
che  comprende  quei  sepolcri  scarati  entro  relevazione  dei 
monti,  i quali  sotto  la  denominazione  di  ipogej, 
si  possono  annoverare,  considereremo  in  particolare  quello 
dei  Scipione  scoperto  sugli  ultimi  anni  dei  passato  secolo 
tra  il  luogo  ove  esisteva  l’antica  porta  Gapena,  e quella 
ora  detta  di  S.  Sebastiano  del  recinto  Aureliano;  perchè 
questo  è sommamente  interessante  per  la  celebrità  della 
famiglia  a cui  apparteneva  e per  la  conservazione  in  cui 
venne  trovato.  Si  vede  tale  sepolcro  scavato  entro  l’eleva- 
zione del  piccolo  colle  che  si  innalza  tra  il  principio  della 
via  Àppia  c della  Latina,  e si  conosce  essere  stato  formato 
internamente  non  con  molto  ordine,  e senza  una  regolare 
disposizione.  Una  tale  irregolarità  si  deve  attribuire  solo 
alle  diverse  aggiunzioni  che  si  fecero  nei  tempi  successivi, 
onde  dar  luogo  a quei  che  della  stessa  famiglia  vennero 
nel  seguito  sepolti.  Simile  circostanza  si  rinviene  in  alcuni 
altri  sepolcri  appartenenti  alle  più  antiche  famiglie  romane, 
mentre  molti  altri,  ediBcati  espressamente  per  contenere 
diversi  depositi,  si  trovano  scavati  con  una  regolare  disposi- 
zione, come  varj  esempj  si  fecero  conoscere  nella  parte 
risguardante  l’Architettura  greca , e altri  molti  pure  se 
ne  rinvengono  tra  i monumenti  dei  Romani.  La  fronte 
esterna  di  tale  sepolcro  era  adornata  con  piccole  colonne  in- 
corporate nella  parete,  delle  quali  rimangono  però  soltanto 
piceoli  resti.  Sì  la  pianta  sì  il  prospetto  di  questo  celebre 
sepolcro,  ideato  nella  sua  intera  struttura,  si  offrono  deli- 
neati nella  Tav.  CCVII.  Dello  stesso  genere  si  può  consi- 
derare essere  stato  quello  che  esiste  vicino  al  luogo  detto 
Palazzuola  a’ piedi  del  monte  Albano  verso  il  lago,  la  di 
cui  fironte  vedesi  adornata  con  alcuni  fasci  consolari,  e la 
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cella  sepolcrale  incavata  nel  masso  naturale  come  si  offre 
esposto  nella  Tav.  CCVIII. 

Si  sono  prescelti  grinilicati  due  esempj,  perchè  sono 
quelli  che  si  possono  considerare  con  più  sicurezza  essere 
opera  dei  Romani , ed  essere  stati  formati  secondo  questo 
primo  genere  ch'era  assai  comune  presso  i più  antichi  po- 
poli, come  si  è fatto  conoscere  nell' Architettura  greca.  Ed 
in  conferma  di  ciò  è d'uopo  ossservare  quanto  venne  rife- 
rito da  Servio  spiegando  alcuni  versi  di  Virgilio;  cioè  che 
presso  i più  antichi  popoli,  i nobili  o sotto  gli  alti  monti  o 
negli  stessi  monti  si  seppellivano,  d'onde  ne  derivò  l'uso 
d'innalzare  piramidi  al  disopra  dei  cadaveri,  o alcune  co- 
lonne (19).  Bene  questa  autorità  conviene  all'annunciato 
primo  genere  di  sepolcri;  perche  dimostra  chiaramente  il 
modo  con  cui  si  riprodussero  le  opere  diverse  solite  prati- 
carsi negli  altri  generi  di  sepolcri  che  si  edificarono  nei 
tempi  successivi  e che  di  seguito  imprenderemo  a descri- 
vere. Pertanto  è d'uopo  osservare  che  molti  sepolcri  sul 
medesimo  genere  vennero  posteriormente  edificati,  ed  inca- 
vati nel  masso  naturale:  ma  però  con  le  pareti  interne 
rivestite  di  costruzione,  ed  ornate  con  sculture  e pitture 
varie,  come  per  esempio  si  può  citare  quello  dei  Nasoni, 
scoperta  in  circa  al  quarto  miglio  della  via  Flaminia,  e 

(19) fuit  ingens  monte  sub  alto 

Begis  Dercenni  terreno  ex  aggere  hustum 
Antiqui  Laurentis  opacaque  ilice  tectum» 

(Virgilio  jéeneid.  Uh.  XI,  v*  849.) 

Da  Set'Tto  venne  esposta  la  seguente  spiegazione.  Àpud  maioret^  nohiles  aut 
sub  montibas  sepeliebantur,  Vnde  neUum  est^  ut  super  cadavera  aut  pyra- 
mides Jìerent^  aut  ingentes  collocarentur  eolumnae,  (Lucanus  Vili.  695.) 
Et  regum  cineres  extructo  monte  quiescant  \ Ptolemaeorum  matres  ^ 
seriemque  pudendam  pyramides  daudant, 

44 
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che  fu  tanto  celebrato  per  le  belle  sue  pitture , come  ven- 
nero dal  fiartoli  esposte:  ma  che  ora  si  trova  quasi  per  intero 
distrutto.  Però  si  offre  delineato  nella  stessa  Tav.  CCVlll 
nel  modo  in  cui  fu  scoperto,  onde  farne  conoscere  la  intera 
sua  forma. 

Per  esempio  dei  sepolcri  della  seconda  classe,  nei 
quali  si  elevava  un  tumulo  coperto  di  terra  ad  imitazione 
di  quegli  eretti  dai  popoli  più  antichi , considereremo  quel- 
lo che  si  trova  esistere  lungo  la  strada  di  Frascati  circa  un 
miglio  distante  dalla  porta  S.  Giovanni,  il  quale  viene 
creduto  comunemente  avere  appartenuto  ad  Alessandro 
Severo  ed  a Giulia  Mammea;  poiché  bene  si  conosce  tut- 
tora che  al  di  sopra  del  masso  di  costruzione  cementizia 
esisteva  uno  strato  di  terra  capace  di  mantenere  alberi  vege- 
tabili , come  soicvansi  praticare  nei  comuni  sepolcri  dei  più 
antichi  popoli.  Un  tale  uso  venne  rinnovato  nel  grande 
mausoleo  di  Augusto.  Neirintcrno  del  sepolcro  stava  situata 
la  cella  sepolcrale,  non  però  incavata  nel  masso  naturale, 
come  erano  quelle  dei  suddetti  sepolcri  più  antichi,  ma 
bensì  formata  di  struttura,  come  si  offre  delineata  nella 
Tav.  CCIX,  nella  quale  vedesi  esposto  il  medesimo  sepol- 
cro nell’intera  sua  struttura.  Di  molti  altri  simili  sepolcri 
si  rinvengono  tracce  tra  le  reliquie  delle  antiche  fabbri- 
che: ma  assai  meno  conservate  di  quelle  dell’anzidetto, 
e consistenti  quasi  solo  nel  recinto  di  fabbrica  che  compo- 
neva nel  loro  d’intorno  la  crepidine  fatta  per  contenere 
il  tumulo.  Siffatto  genere  di  sepolcri  ben  si  conviene  di 
essere  annoverato  dopo  l’anzidetto;  perchè  era  quello  che 
di  più  si  avvicinava  alla  primitiva  maniera  di  seppellire  i 
cadaveri  sotto  ai  monti,  per  essere  un  tale  uso  imitato  col 
formare  artificiali  tumuli  disposti  a guisa  di  monti. 
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Seguendo  rindicata  autorità  di  Servio,  poc’anzi  espo- 
sta sulla  successiva  composizione  dei  sepolcri,  dopo  quei 
costrutti  da  tumuli  di  terra,  si  devono  annoverare  quei  fur- 
mati|[a  guisa  di  piramidi  a similitudine  delle  moli  egiziane, 
che  formano  il  terzo  genere  distinto  neU’indicata  nume- 
razione. L’esempio  più  conservato,  che  ci  rimanga  di  Ar- 
chitettura romana  di  tal  genere  di  sepolcri,  c quello  di 
Cajo  Gestio  che  esiste  vicino  alla  porta  Ostiense,  e che  si 
offre  delineato  nella  Tav.  CCX.  Venne  siffatta  piramide 
eretta  bensì  sulla  forma  di  quelle  dell’Egitto,  ma  con  assai 
minori  dimensioni  delle  più  ragguardevoli  di  quella  re- 
gione, ed  anche  con  proporzioni  più  elevate;  poiché  quelle 
dell’Egitto  mentre  s’innalzano  non  più  di  quanto  si  di- 
stende l'uno  dei  lati,  questa  si  trova  essere  assai  più  alta  in 
proporzione  della  base.  Simile  a questo  sepolcro  ci  viene 
riferito  essere  stato  quello  particolarmente  editìcato  a Sci- 
pione Africano  nel  Vaticano  lungo  la  via  Trionfale,  del 
quale  ne  rimanevano  ragguardevoli  resti  sino  nei  tempi  a 
noi  non  lontani  ed  a poca  distanza  dal  mausoleo  di  Adriano. 
Similmente  costrutti  dovevano  essere  tutti  quei  sepolcri  più 
nobili  che  si  eressero  nei  primi  tempi  di  Roma,  perchè  era 
l’anzidetta  semplice  struttura  quella  che  più  si  conveniva 
al  metodo  deH’edificare  di  quell’età. 

Di  seguito  secondo  la  stessa  indicazione  si  devono 
considerare  i semplici  cippi,  o piccole  colonne,  che  appar- 
tengono al  quarto  genere  dei  sepolcri  da  noi  distinti.  Di 
questi  monumenti  ne  abbiamo  un  numero  inBnìto  di  belli 
esempj,  in  modo  da  potersene  prendere  la  più  estesa  co- 
noscenza. La  varietà  della  loro  forma  è quasi  egualmente 
grande  del  loro  numero;  però  si  possono  distinguere  in 
due  classi  distinte,  cioè  una  composta  di  tutti  quei  cippi 
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4:he  isolatamente  erano  innalzati  su  alcuni  gradi  del  luogo 
in  cui  erano  riposte  le  reliquie  del  cadavere,  ed  all’altra 
appartengono  quegli  stessi  monumenti  ch’erano  adossati  ad 
una  qualche  parete  o elevazione  naturale  di  terreno,  e que- 
sti erano  in  maggior  numero , perchè  si  rendevano  così 
alquanto  più  stabili  che  non  erano  quei  collocati  isolata- 
mente. Si  solevano  fare  di  forma  quadrata  nella  base  quei 
che  si  ponevano  isolali,  e gli  altri  alquanto  ristretti  nella 
loro  grossezza.  Diversi  esempj  del  medesimo  genere  di  mo- 
numenti si  offrono  delineati  nella  Tav,  CCXl,  i quali  sono 
ivi  disposti  con  ordine  progressivo  della  loro  composizione 
e ricchezza  di  ornamenti.  Sulle  fronti  di  essi  eranvi  più 
comunemente  sculpite  le  iscrizioni,  e nei  lati  ornamenti  o 
o figure  varie  allusive  alle  qualità  del  personaggio  sepolto. 
Al  di  sopra  poi  venivano  coronati  più  spesso  con  ornati 
diversi  chiusi  entro  cimase  terminate  nei  lati  a guisa  di 
pulvini:  ma  pure  siffatti  ornamenti  differivano  tra  loro  in 
sì  vario  modo  da  non  potersi  dimostrare  con  descrizioni 
nè  con  pochi  esempj;  laonde  ci  troviamo  costretti  a con- 
tenerci nelle  indicale  principali  notizie. 

Tra  i sepolcri  del  quinto  genere,  nel  quale  si  com- 
prendono quei  monumenti  sepolcrali  costituiti  a guisa  di 
piccoli  edifizj  quadrangolari, considereremo  principalmente 
quello  di  Bibulo  che  si  trova  esistere  a’ piedi  del  Campi  * 
doglio  ove  corrispondeva  vicino  l’antica  porta  Ratumena 
del  recinto  di  Servio.  Di  esso  rimangono  conservati  due 
lati,  e dai  medesimi  avanzi  si  può  conoscere  essere  stato 
architettato  nel  modo  che  offresi  delineato  iiellaTav.CCXII. 
Altro  sepolcro  si  espone  nella  stessa  Tavola,  costrutto  in 
circa  simil  forma,  ma  con  struttura  alquanto  più  robusta, 
e trovasi  perfettamente  conservato  nella  parte  inferiore  in 
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una  vigna  situata  fuori  della  porta  Pia  presso  a Roma.  II 
sepolcro  di  M.Vergilio  Eurisace,  scoperto  ultimamente  nella 
deviazione  delle  vie  Labicana  e Prcnestina , c delineato 
nella  Tav.  CCXIII,  offre  un  singolare  esempio  di  un  tale 
genere  di  sepolcri;  perchè  in  esso  vedesi  ogni  cosa  fatta  ad 
allusione  dell’arte  pistoria  che  esercitava  particolarmente 
Eurisace.  Diversi  esempj  di  altri  simili  monumenti  si  tro- 
vano tuttora  esistere  vicino  alla  porta  principale  di  Pompei, 
i quali  si  esibiscono  delineati  nella  Tav.  CCXIV.  Egual- 
mente varia  si  trova  essere  la  forma  e decorazione  dello 
stesso  genere  di  sepolcri,  in  modo  da  non  vedersene  alcuni 
eguali;  ma  tutti  adattali  al  carattere  ei1  alla  facoltà  del  per- 
sonaggio a cui  erano  cretti  , cose  tutte  soggette  pure  a 
grandi  varietà. 

Nel  sesto  genere  dei  sepolcri  si  comprendono  quei  che 
si  sogliono  dire  columbaj , columbaria;  ed  ebbero  essi  una 
tale  metaforica  denominazione  della  loro  disposizione  in- 
terna come  si  conosce  da  varie  iscrizioni  antiche,  perchè  era 
essa  assai  simile  a quella  dei  columbai  proprj.  Consistevano 
siffatti  sepolcri  in  alcune  celle  sotterranee  di  varia  forma, 
nelle  di  cui  pareti  stavano  incavati  a diversi  ordini  i loculi 
che  si  dicevano  precisamente  columbaria,  entro  i quali 
stavano  poste  le  olle,  ossieno  i vasi  che  contenevano  le  ce- 
neri dei  defunti.  Una  tale  disposizione  bene  si  trova  indi- 
cata dalla  seguente  iscrizione  di  Abuccio.  L.  ABVCCIVS  . 
HERME.S  . IN  . HOC  . ORDINE  . AB  . IMO  . AD  . SVM- 
MVM  . COLVMBARIA  . IX  . OLLAE . XVIIl . SIBI . PO- 
STERISQVE  . SVIS.  Moltissimi  esempj  poi  ci  rimangono 
di  siffatti  sepolcri,  i quali  lutti  tra  loro  si  trovano  variare 
per  la  forma  della  cella,  e la  disposizione  dei  loculi,  ma 
per  dimostrarne  uno  dei  più  ragguardevoli  si  riporta  deli- 


710  ARCIIITETTI7RA  ROMAKA-  PARTE  li. 
neato  nella  Tav.  CCXV  quello  dei  liberti  c servi  di  Livia 
Augusta  scoperto  nel  principio  del  passato  secolo  lungo  la 
via  Appia  a poca  distanza  da  Roma.  In  esso  si  viddero  i 
loculi  essere  stati  disposti  a diversi  ordini,  e di  forma  se- 
micircolare con  due  olle  in  ciascuno,  avanti  alle  quali  sta- 
vano collocate  le  tavolette  delle  iscrizioni  relative  alle  per- 
sone sepolte.  Siccome  siffatti  sepolcri  servivano  a contenere 
grande  numero  di  depositi,  cosi  si  trovano  spesso  essere 
stati  accresciuti  dopo  la  loro  costruzione  con  altre  celle,  ed 
aggiunti  altri  loculi,  come  in  particolare  si  comprova  con 
quanto  si  è scoperto  nel  citato  sepolcro.  Parimenti  si  tro- 
vano pure  spesso  essere  stati  collocati  nelle  medesime  celle 
sarcofaghi  e cippi  in  luogo  dei  loculi  incavati  nelle  pareti, 
come  pure  ne  offre  esempio  lo  stesso  sepolcro.  Similmente 
si  trovano  soventi  essere  stati  alcuni  loculi  particolarmente 
adornati  con  ornamenti  proprj  onde  distinguerli  dagli  altri 
comuni,  come  ne  presenta  buoni  esempj  quello  ultima- 
mente scoperto  vicino  alla  porta  Latina.  Dalla  particolare 
struttura  di  questi  sepolcri  e dalle  tante  iscrizioni  in  essi 
rinvenute  si  conosce  che  appartenevano  essi  specialmente 
ai  liberti  e servi  delle  piu  ragguardevoli  famiglie  e special- 
mente a quelle  dei  principi  dell’  imj)ero;  mentre  per  le 
famiglie  dei  principali  signori  si  facevano  grandi  sepolcri 
che  si  comprendono  nella  seguente  classe.  Non  si  conosce 
però  in  qual  modo  preciso  erano  le  dette  celle  columbarie 
adornate  esteriormente,  perchè  non  ci  rimangono  ragguar- 
devoli tracce  della  loro  esterna  decorazione:  ma  tutto  porta 
a credere  che  venissero  costrutte  in  forma  assai  simile  a 
quella  degli  altri  comuni  sepolcri. 

Tra  i sepolcri  del  settimo  genere,  ossia  tra  quegli 
eretti  con  nobile  struttura  in  forma  quadrangolare  e tonda 
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per  le  più  distinte  persone,  considereremo  primieramente 
quello  che  esiste  lungo  la  via  Appia  all’uscire  di  Albano 
cognito  sotto  l’impropria  denominazione  degli  Orazj  e Gu- 
riazj , il  quale  si  oflfre  delineato  nella  Tav.  CCXVI;  perchè 
presenta  molta  singolarità  nella  sua  architettura.  Avendo 
riguardo  ai  cinque  coni  che  s’innalzano  sul  medesimo  se- 
polcro , si  giudicò  essere  stato  fatto  ad  imitazione  di  quello 
descritto  da  Plinio  che  fu  eretto  in  Chiusi  a Porsena,  e già 
dimostrato  nella  Sezione  II:  ma  con  assai  poca  rassomi- 
glianza si  possono  adattare  a questo  monumento  le  cose 
esjwste  da  Plinio,  e solo  si  può  stabilire  con  qualche  buona 
ragione  che  venisse  in  tal  modo  costruito  per  servire  di 
sepolcro  a cinque  persone  distinte,  come  viene  palesato  dai 
cinque  coni  che  sussistono  in  parte  conservati.  Il  sepolcro 
della  famiglia  Plauzia,  esistente  vicino  al  ponte  Lucano 
sulla  strada  di  Tivoli,  offre  altro  bellissimo  esempio  di  si- 
mil  genere  di  nobili  monumenti  , e si  riporta  delineato 
nella  Tav.  CCKVIl,  quale  doveva  trovarsi  nella  intera  sua 
architettura.  Per  quanto  si  conosce  dalle  tracce  superstiti 
sembra  che  la  prima  struttura  consistesse  nel  semplice  corpo 
di  mezzo  rotondo,  e che  avesse  servito  soltanto  a M.  Plau* 
zio,  ed  a Larzia  sua  moglie,  come  viene  dimostrato  dalla 
iscrizione  situata  nell’alto  del  monumento,  e dal  rivesti- 
mento delle  pietre  lavorate  fatto  intorno  al  medesimo  corpo 
rotondo.  Nel  seguito  poi  venendo  destinato  a servire  ad 
altri  membri  della  stessa  famiglia,  onde  situarvi  le  rispet- 
tive iscrizioni,  si  dovette  aggiungere  il  giro  delle  colonne 
con  le  arenazioni  erette  sopra  la  crepidine  quadrata,  delle 
quali  ora  soltanto  pochi  resti  avanzano:  ma  in  maggiore 
numero  dovevano  sussistere  sino  nel  decimoquinto  secolo, 
in  modo  che  in  allora  si  potè  asserire  essersi  tratta  imita- 
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zione  da  questo  monumento  per  edificare  la  grande  mole 
A<Iriann,  come  nel  seguito  osserveremo.  Il  sepolcro  di  Ce- 
cilia figlia  di  Metello  Cretico  e moglie  di  Crasso,  esistente 
ben  conservato  lungo  la  via  Appia,  e delineato  nella  Ta- 
vola CCXVIII,  quale  doveva  trovarsi  neU'intcra  sua  strut- 
tura, ci  offre  altro  nobile  esempio  di  simil  genere  di  mo- 
numenti sepolcrali.  Di  molti  altri  simili  monumenti  sussi- 
stono reliquie  lungo  la  stessa  via  Appia:  ma  tutte  spogliate 
di  ogni  ornamento,  in  modo  tale  da  non  potersi  facilmente 
determinare  la  loro  architettura. 

Tra  i sepolcri  adornati  esternamente  con  diversi  or- 
dini di  architettura,  considerati  nell’ottavo  genere  di  simili 
opere,  si  cita  per  esempio  primieramente  quello  che  sussi- 
ste vicino  a<l  Antiochia  decorato  con  molte  statue,  ed  altro 
di  Cajo  Cesare  esistente  vicino  al  monte  Libano,  perchè  si 
l'uno  e si  Taltro  si  trovano  meglio  mantenuti  di  qualun- 
que simile  monumento,  ed  a tale  efiètto  si  offrono  tutti  e 
due  delineati  nella  Tav.  CCXIX.  Altro  più  nobile  sepolcro 
decorato  con  anche  maggior  numero  di  ordini  di  architet- 
tura si  rinviene  lungo  la  via  Appia  assai  vicina  ad  Albano, 
ma  però  spogliato  di  ogni  suo  ornamento;  con  tutto  ciò  si 
è ideato  nell’ intera  sua  architettura  quale  si  offre  delineata 
nella  Tav.  CCXX  per  dimostrare  il  modo  con  cui  erano 
siffatti  sepolcri  edificati.  Prestando  fede  a quanto  scrisse 
Sparziano  nella  vita  di  Antonino  Geta,  si  verrebbe  a credere 
essere  stato  questo  principe  sepolto  in  un  sepolcro  fatto  a 
guisa  di  settizonio,  septizonium,  ossia  formato  con  sette 
zone  o ordini  di  architettura  (20):  ma  nulla  poi  si  conosce 

(20)  Ulntusque  est  maiorum  sepiiìchro,  hoc  est  Severi,  quod  est  in 
^jtpia  via  etintihus  ad  portam  dextrum,  specie  Septizonii  extruciurn  quod 
ssbi  Me  vivus  ommerat.  i^^ptu-tiano  in  Jatonino  Cela.) 
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di  positivo  su  tale  monumento  sepolcrale,  che  si  doveva 
elevare  per  tale  modo  a molta  altezza. 

Sui  sepolcri  ch’erano  delti  poliandrj,  pofyandria,  e 
che  appartengono  al  nono  genere  da  noi  distinto,  avendo 
già  dimostralo  il  loro  preciso  uso  nella  Sezione  II,  risguar- 
danle  l’ Architettura  greca  , ci  limiteremo  ad  osservare 
che  ne  venivano  pure  edificati  alcuni  dai  Romani,  ed  in 
egual  modo  destinati  a contenere  diversi  di  quegli  uomini 
forti  che  morivano  nelle  battaglie  combattendo  per  la  pa- 
tria, ed  erano  questi  fatti  a guisa  di  torri,  come  erano  quei 
dei  Greci.  Un’esempio  dei  sepolcri  di  questo  generesi  offre 
delineato  nella  Tav.  CCXXI,  il  quale  vedesi  ben  conser- 
vato tra  gli  avanzi  di  Patmira,  e vien  detto  diGiamblico. 
Tra  le  rovine  che  avanzano  delle  torri,  con  cui  si  muni- 
vano dai  Romani  le  mura  delle  citta,  si  rinvengono  pure 
tracce  di  egtial  genere  di  sepolcri , ed  in  Roma  stessa  ciò 
sì  conobbe  essersi  effetuato  nel  tratto  delle  mura  di  Aure- 
liano che  dalla  porta  Flaminia  si  protraevano  verso  il  Te- 
vere; poiché  si  scuoprirono  diversi  loculi  posti  l’imo  sopra 
l’altro  nella  grossezza  delle  stesse  mura,  ma  con  nessuna 
decorazione  eseguiti  per  essere  evidentemente  fatti  per  per- 
sone di  poca  considerazione. 

Per  dimostrare  Parchitettura  di  quei  nobili  sepolcri, 
che  per  la  loro  mole  e ricchezza  di  ornamenti  erano  deno- 
minati mausolei , mausoleo , ad  imitazione  di  quello  di 
Alicarnasso,  come  l'attestano  diversi  scrittori  antichi  di  già 
citati,  e che  si  designarono  comporre  il  decimo  genere  dei 
monumenti  sepolcrali  , considereremo  i due  più  grandi 
esempj  che  si  conoscono , cioè  quello  di  Augusto  nel  Campo 
marzio,  e quello  di  Adriano  nella  regione  transtiberina.  Del 
mausoleo  di  Augusto  rimane  ora  di  conservato  soltanto  il 
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masso  interno  di  struttura  cementizia  e spogliato  di  ogni 
ornamento { e benché  sia  questa  reliquia  piccola  parte  della 
grande  mole  che  aveva  il  sepolcro  nella  sua  intera  archi- 
tettura, pure  fu  sufficiente  ai  moderni  per  formarvi  un’an- 
fiteatro capace  di  contenere  più  inigliaja  di  spettatori.  Da 
quanto  principalmente  si  trova  indicato  da  Strabone  nella 
sua  descrizione  del  Campo  marzio,  si  potè  ideare  il  com- 
pimento di  questo  sepolcro  quale  si  offre  delineato  nella 
Tav.  CCXXII;  perchè  egli  scrisse,  come  meglio  si  dimo- 
strerà nella  particolare  descrizione  riferita  nella  Parte  III, 
che  questo  mausoleo  era  formato  da  un  tumulo  di  terra 
che  si  alzava  sopra  un’alto  imbasamento  di  pietra  bianca, 
ed  era  al  di  sopra  tutto  coperto  da  verdi  piante  che  face- 
vano ombra, c sul  vertice  slava  eretta  la  immagine  in  bronzo 
di  Augusto.  Quindi  aggiungeva  che  sotto  al  medesimo  tu- 
mulo di  terra  stavano  le  ceneri  di  Augusto  stesso,  dei  suoi 
congiunti  e degli  amici.  Dalle  rovine  superstiti  si  conosce 
che  le  celle,  in  cui  erano  riposte  le  reliquie  dei  medesimi 
congiunti  ed  amici  di  Augusto,  erano  pure  rotonde  come  il 
monumento  stesso , e stavano  disposte  nel  d’ intorno  di  esso 
ad  imitazione  di  quanto  solevano  praticare  gli  Etruschi  nei 
loro  più  nobili  sepolcri,  come  lo  abbiamo  dimostrato  nella 
Sezione  II  con  diversi  esemp]  tratti  dalle  ultime  scoperte 
fatte  in  Cere  ed  in  Vulci  particolarmente.  Parimenti  fatto 
ad  imitazione  dei  medesimi  sepolcri  degli  Etruschi  era  il 
grande  tumulo  di  terra  che  cuopriva  il  sepolcro:  ma  l’im- 
basamento  su  cui  s’innalzava  doveva  essere  assai  più  no- 
bilmente decorato  della  crepidine  fatta  intorno  ai  detti  se- 
polcri dell’Etruria:  perchè  si  conosce  essere  stato  nobilitato 
con  grandi  nicchie,  con  un  portico  nel  mezzo  della  fronte 
principale,  e con  due  obelischi  nei  lati  che  ora  servono  di 
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decorazione  ad  altri  luoghi  di  Roma.  Tale  era  la  struttura 
di  questo  grande  sepolcro  in  modo  da  potersi  paragonare 
con  altri  pochi  monumenti  più  antichi.  Venne  questo  per 
magnificenza  di  molto  sorpassato  dal  mausoleo  di  Adriano, 
citato  per  secondo  esempio  e delineato  nella  Tav.  CCXXIII; 
poiché  mentre  non  era  inferiore  nella  mole,  era  poi  supe- 
riore di  molto  negli  ornamenti  architettonici  con  cui  venne 
per  intero  decorato.  S’innalzava  questo  nobile  sepolcro  so- 
pra una  base  quadrata  di  poca  altezza,  che  esiste  ora  in  gran 
parte  conservata  sotto  terra.  Sopra  di  essa  stava  eretto  il 
primo  ordine,  evidentemente  decorato  colla  maniera  dorica 
e di  forma  parimenti  quadrata,  che  racchiudeva  le  celle 
sepolcrali  costrutte  per  i parenti  di  Adriano  che  vennero  di 
seguito  sepolti  nel  medesimo  monumento  ad  imitazione  di 
quanto  si  fece  per  l’avanti  nel  mausoleo  di  Augusto.  Nello 
stesso  prim’ordine  stavano  situate  le  respcttive  iscrizioni  nel 
modo  incirca  simile  di  quanto  venne  eseguito  nel  sepolcro 
dei  Plauzj  giù  dimostrato.  Di  tali  iscrizioni  ne  rimanevano 
sino  all’ottavo  secolo  tre  nel  lato  australe,  e otto  in  altro 
lato,  le  quali  vennero  trascritte  dal  ben  noto  viaggiatore 
citato  dal  Mabillon;  e servono  queste  principalmente  per 
confermare  essere  stato  il  monumento  nella  parte  inferiore 
architettato  nel  designato  modo  come  meglio  si  dimostrei^ 
nella  sua  particolare  descrizione  riferita  nella  Parte  III. 
Sopra  il  detto  primo  ordine  di  forma  quadrata  s’innalzava 
il  secondo  ordine  circolare,  il  quale  doveva  essere  adornato 
con  colonne  del  genere  jonico.  Il  terzo  ordine  poi,  pari- 
menti  circolare,  c di  giro  alquanto  più  ristretto,  doveva 
essere  decorato  con  colonne  del  genere  corintio.  Tra  le  co- 
lonne di  questi  due  ordini  superiori  dovevano  essere  poste 
le  statue  diverse  indicate  da  Procopio.  11  sepolcro  doveva 
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essere  compito  sull’alto  a forma  acuta  con  una  pigna  di 
bronzo  nel  vertice,  quale  si  offre  delincata  nella  citata  Ta- 
vola. Di  SI  grande  opera  ora  rimane  di  conservato  solo  il 
masso  interno  sino  poco  più  al  di  sopra  del  piano  del  se- 
condo ordine,  ove  credesi  che  stasse  collocata  la  cella  se- 
polcrale di  Adriano;  e tale  reliquia,  quantunque  sia  assai 
piccola  parte  dell’intero  monumento,  pure  è sufficiente  per 
servire  di  principal  fortezza  alla  citta.  Considerando  la  mole 
di  questi  due  sepolcri  nella  loro  intera  struttura,  quale  si 
offre  delineata  in  prospettiva  nelle  due  vedute  della  Ta- 
vola CCXXIV,  non  si  può  a meno  di  non  essere  sorpresi  di 
tanta  grandezza.  Servono  questi  sepolcri  di  sicuro  docu- 
mento per  dimostrare  essere  stati  i Romani  autori  di  vastis- 
sime opere;  poiché  di  esse,  benché  grandissime,  ne  venne 
fatta  appena  menzione  dagli  scrittori  antichi.  Facendone 
inoltre  il  confronto  con  le  piramidi  dell’Egitto,  cotanto 
vantate,  si  troveranno  essere  queste  opere  non  di  molto  in- 
feriori; poiché  mentre  hanno  in  circa  solo  la  meta  di  csten* 
sione  nei  quattro  lati  della  base,  avendo  la  maggior  pira- 
mide sette  plctri  e sei  la  seconda  per  ogni  lato,  tre  ne 
avevano  i lati  della  base  quadrata  dei  detti  sepolcri:  ma  poi 
erano  questi  assai  superiori  alle  piramidi  nella  decorazione 
ed  anche  eguagliavano  nella  mole  la  terza  piramidc,la  quale 
venne  pure  annoverata  tra  le  meraviglie  deH’antichira.  Se 
la  mano  distruggitrice  non  avesse  in  gran  parte  rovinati  i 
suddetti  sepolcri,  non  si  troverebbe  altra  fabbrica  moderna 
che  ne  potesse  stare  al  confronto,  non  già  soltanto  per  gli 
ornamenti  ch’erano  specialmente  nella  mole  Adriana  della 
maggior  sontuosità,  ma  bensì  pure  per  la  grandezza.  Ciò  è 
quanto  di  maggior  importanza  si  può  osservare  intorno  la 
varia  architettura  dei  sepolcri  eretti  dai  Romani. 
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Passando  a considerare  le  opere  particolari  che  sole- 
vansi  situare  nei  medesimi  sepolcri  per  contenere  le  reli- 
quie dei  cadaveri,  e che  appartengono  al  primo  genere  dei 
sovraindicati  monumenti  di  aggiunzione,  faremo  primiera- 
mente osservare  che  sino  a tanto  non  venne  introdotto  l’uso 
di  ardere  i corpi  morti,  si  dovettero  impiegare  solo  le  casse, 
ossieno  i sarcofaghi,  e posteriormente  i vasi  cenerarj.  Però 
anche  quando  si  ardevano  i cadaveri  si  solevano  nei  più 
nobili  sepolcri  impiegare  i sarcofaghi , perchè  le  ceneri  si 
raccoglievano  prima  in  un  vaso  e poi  questo  si  situava 
entro  i sarcofaghi  con  diversi  vasi  di  balzami  ed  altri  oggetti 
preziosi.  Ed  anche  si  fecero  in  alcuni  sarcofaghi  intera- 
mente diversi  recipienti  disposti  a guisa  di  vasi  cenerarj. 
Pertanto  primieramente  dimostreremo  quali  fossero  le  più 
comuni  forme  dei  sarcofaglii,  e poscia  quelle  dei  vasi  ce- 
nerarj . 

Prima  che  i Romani  adottassero  l’uso  dei  marmi  si 
facevano  i sarcofaghi  colle  pietre  comuni  del  paese,  quali 
erano  l’albana  e la  tiburtina,  ed  alcuni  comuni  erano  fatti 
colla  creta  cotta.  Erano  quei  primi  sarcofaghi  fatti  con 
molta  semplicità  senza  alcun  ornamento  figurato,  come  ne 
offre  un  bello  esempio  quello  di  Scipione  Barbato  rinve- 
nuto nell’ipopeo  dei  Scipioni,  ed  ora  esistente  nel  museo 
Valicano,  il  quale  si  offre  delincato  nella  Tav.  CCXXV. 
Vennero  in  esso  scolpiti  ornamenti  di  maniera  dorica,  quale 
si  conveniva  ai  tempi  in  cui  fu  eseguito.  Poiché  s'introdusse 
l’uso  dei  marmi  nelle  fabbriche  di  Roma  si  fecero  i sarco- 
faghi pure  di  simil  materia  c per  la  facilita  ch’essa  presta 
al  lavoro,  e si  scolpirono  nelle  loro  fronti  ornamenti  più  ri- 
cercali: ma  però  sempre  tratti  da  quei  solili  praticarsi  nelle 
decorazioni  delle  fabbriche  e non  ancora  figurati:  cosi  i 
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baccelli  o le  strie  furono  i primi  ornamenti  che  si  sculpi- 
rono  sui  sarcofaghi , ma  però  incurvandoli  in  vario  modo 
di  quello  che  venivano  eseguiti  nei  fusti  delle  colonne.  Un 
importante  esempio  di  siffatti  sarcofaghi  si  rinviene  in  quello 
estratto  dal  sepolcro  di  Cecilia  Metella  poc'anzi  descritto, 
perchè  si  può  con  maggior  sicurezza  determinare  l’epoca 
della  sua  costruzione;  e perciò  si  è prescelto  di  riportarlo 
per  esempio  e delinearlo  nella  citata  Tav.  CCXXV.  Ai  bac- 
celli di  poi  si  aggiunsero  alcuni  pochi  ornamenti  figurati, 
come  ne  offre  esempio  il  sarcofago  rinvenuto  nel  sepolcro 
degli  Àrrunzj  delineato  nella  medesima  Tavola.  Tale  in 
circa  fu  il  metodo  tenuto  neH’ornare  i sarcofaghi  in  tutto 
il  tempo  che  durò  il  governo  della  repubblica.  Nei  primi 
anni  dell’ impero  s’introdussero  alcuni  più  ricercati  orna- 
menti, come  per  esempio  festoni  sorretti  da  piccoli  gcnj  o 
altre  figure,  unendo  così  gli  ornamenti  varj  alle  rappre- 
sentanze figurate,  come  ne  offre  esempio  quello  già  esistente 
nel  museo  Borghesiano  in  cui  venne  sculpita  la  favola  di 
Atteone  tra  varj  festoni  di  frutti,  quale  si  offre  delincato 
sulla  parte  superiore  della  Tav.  CCXXVI.  Quindi  nei  tempi 
medj  dell’impero  e segnatamente  sotto  gli  Antonini  s’in- 
trodusse l’uso  di  ornare  le  fronti  dei  sarcofaghi  con  rap- 
presentanze figurate  tratte  dalle  più  rinomate  opere  antiche. 
Di  siffatte  sculture  infiniti  sono  gli  esempj  che  si  rinven- 
gono tra  i resti  delle  antichità;  ma  per  dimostrarne  alcuni 
particolari  esempj  se  ne  sono  prescelti  due  ora  esistenti  nel 
museo  Capitolino  che  sono  i più  apprezzati,  cioè  quello  in 
cui  vedesi  rappresentata  Diana  sotto  varie  forme  ed  Endi- 
mione,  e quello  tratto  dal  sepolcro  di  Alessandro  Severo 
poc’anzi  descritto , sul  di  cui  coperchio  vedonsi  effigiate  due 
figure  giacenti  che  si  credono  comunemente  rapp*esentare 
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lo  stesso  Alessandro  Severo  e Giulia  Mainmea,  e si  ofirono 
questi  due  sarcofaghi  delineati  nella  citata  Tav,  CCXXVI. 
Rispetto  alle  figure  giacenti,  poste  sul  co|)erchio  del  sud- 
detto sarcofago,  conviene  osservare  clic  multi  altri  esempj 
si  rinvengono  tra  le  opere  antiche,  e che  un  tale  uso  era 
praticato  pure  nei  tempi  più  antichi  come  in  particolare 
si  dimostra  con  alcuni  esempj  che  furono  tratti  dai  più  ve- 
tusti sepolcri  dell'  Etruria.  £d  era  ragionevole  un  tale  uso, 
perchè  con  esso  si  conservava  memoria  delie  persone  sepolte 
in  modo  conveniente.  Molti  altri  coperchi  dei  sarcofaghi 
si  vedono  adornati  solo  nella  fronte  con  rappresentanze 
diverse  e terminate  nei  lati  con  maschere  o simili  orna- 
menti; la  parte  superiore  di  essi  si  vede  spesso  acuminata 
nel  mezzo  a guisa  di  tetto,  ed  in  modo  da  formare  nei  lati 
una  figura  triangolare.  Rispetto  poi  alle  rappresentanze  va- 
rie, che  si  vedono  sciilpite  sulle  fronti  dei  suddetti  sarco- 
faghi, è d’uopo  osservare  che  si  rinvengono  spesso  non 
convenire  in  alcun  modo  alle  qualità  della  persona  sepolta; 
ma  invece  si  conoscono  essere  state  tratte  da  opere  dei  più 
celebri  artisti  in  particolare  della  Grecia,  perchè  si  vedono 
spesso  ri[>etute  le  stesse  rappresentanze,  e si  trovano  essere 
queste  soventi  relative  ad  avvenimenti  proprj  dei  Greci. Cosi 
con  essi  ci  vennero  tramandate  memorie  di  siffatte  rinomate 
opere,  delle  quali  altrimenti  si  sarebbe  perduta  ogni  cogni- 
zione. È da  credere  inoltre  che  molti  degli  stessi  sarcofaghi 
si  sciilpissero  ad  uso  di  commercio  da  artisti  greci,  perche 
si  vedono  più  spesso  fatti  con  marmi  proprj  della  Grecia, 
e si  destinavano  senza  alcun  riguardo  per  qualunque  per- 
sona. Alcuni  però  si  vedono  essere  stati  adattati  alle  qua- 
lità della  persona  sepolta,  come  sono  quei  che  portano  ef- 
figiati giuochi  circensi,  navi  diverse,  combaltiuienti  parti- 
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colar! , arme  varie,  utensili  proprj  di  una  qualche  arte  e 
cose  simili  che  si  possono  appropriare  alla  professione  o 
altro  esercizio  nelle  arti  delle  persone  sepolte.  Negli  ultimi 
tempi  deir  impero  si  fecero  sarcofaghi  colle  pietre  colorate, 
ed  in  particolare  col  porBdo , come  tali  sono  quei  detti  di 
S.  Elena  e di  Costanza  che  furono  trasportati  nel  museo 
Vaticano;  ma  sono  essi  meno  comuni  di  quegli  scolpiti  nel 
marmo  bianco  per  la  dillìcolla  del  lavoro  ornamentale  e 
dell’incavo  neH’interno.  Quei  poi  che  sono  fatti  di  tale  dura 
pietra  con  incavi  diversi,  come  sono  quei  che  si  dicono 
volgarmente  di  M.  Agrippa  o di  Adriano,  si  devono  essi 
invece  credere  avere  servito  ad  uso  di  sogli  per  bagni  e non 
per  casse  mortuarie. 

Col  modo  stesso  con  cui  si  progredì  nel  fare  i sarco- 
faghi, si  scolpirono  i diflèrenti  vasi  destinati  a contenere  le 
reliquie  dei  corpi  morti  entro  i sepolcri;  poiché  nei  tempi 
più  antichi  si  conoscono  essersi  fatti  più  comunemente  di 
creta  cotta,  e poscia  di  pietra  del  paese;  quindi  allorché 
s’introdusse  presso  i Romani  l'uso  dei  marmi  tratti  dalle 
più  lontane  regioni,  si  scolpirono  i vasi  sepolcrali  nei  me- 
desimi marmi  ed  alabastri  più  scelti,  ed  anche  nelle  pietre 
dure  di  maggior  pregio.  Nel  giro  di  essi  si  scolpirono  pri- 
mieramente ornati  semplici  composti  di  baccelli  incurvati 
in  vario  modo,  e fogliami  diversi ■ ma  poscia  si  fregiarono 
con  rappresentanze  figurate,  scolpite  con  molta  cura  e fi- 
nitezza. Infinitamente  varie  sono  le  forme  di  questi  vasi, 
come  sono  gli  ornamenti  stessi  in  modo  che  persino  si  è 
conosciuto  essersene  fatti  alcuni  a forma  di  paniere,  come 
era  quello  in  cui  Eurisace  ripose  le  reliquie  di  Atistia  che 
esisteva  nel  sepolcro  già  dimostrato  c che  perciò  si  diceva 
panario:  ma  sempre  avevano  tali  vasi  l’apertura  alquanto 
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larga  per  potervi  riporre  le  reliquie  dei  corpi  morti , e fatta 
in  modo  da  potersi  chiudere  con  un  coperchio  di  eguale 
pietra  del  vaso.  Nella  Tav.  CCXXVII  si  offrono  delineati 
diversi  esempj  di  siffatti  vasi,  coi  quali  si  è procurato  di 
esibire  un’idea  delle  varie  forme  e dei  principali  ornamenti 
che  si  trovano  praticati  in  tali  vasi,  cominciando  dai  più 
semplici,  e di  seguito  passando  ai  più  ornati. 

Poiché  si  rese  comune  in  Roma  l’uso  di  ardere  i corpi 
morti,  si  stabilirono  a tale  effetto  luoghi  murati  nel  d’in- 
torno, denominati  ora  busta  ed  ora  ustrinà.  Celebre  era 
in  Roma  quello  situato  nel  Campo  marzio  vicino  al  mau- 
soleo di  Augusto,  nel  quale  fu  bruciato  il  cadavere  dello 
stesso  Augusto;  imperocché  da  Strabene  venne  descritto 
essere  stato  circondato  da  un  muro  fatto  di  marmo  bianco, 
e con  al  disopra  ripari  di  ferro.  Allorché  si  ardeva  il  cada- 
vere di  qualche  principe  dell’impero  si  soleva  fare  un  grande 
rogo  decorato  con  molta  magnìtìcenza.  Erodiano  nel  rife- 
rire quanto  venne  fatto  per  celebrare  i funerali  di  Settimio 
Severo,  allorché  vennero  le  reliquie  di  lui  trasportate  in 
Roma,  descrisse  il  modo  con  cui  si  solevano  formare  i detti 
roghi  più  sontuosi.  A tale  effetto  si  elevava  nn  palco  di 
forma  quadrata,  composto  tutto  di  grossi  travi  a modo  di 
tabernocolo.  Si  riempiva  questo  di  materia  aridissima,  e di 
fuori  si  adornava  con  ricchi  tappeti  tessuti  di  oro,  e con 
figure  di  avorio  e varie  pitture  bellissime.  Nel  mezzo  di  tale 
tabernacolo  se  ne  erigeva  un’altro  alquanto  più  piccolo , e 
lasciato  aperto  nel  giro,  ma  non  dissimile  né  di  forma  nè 
di  ornamenti.  Con  eguale  restringimento  se  ne  elevava  un 
terzo  e similmente  un  quarto  sempre  più  ristretto,  e così 
gli  altri  ordini  sino  all’estremo  ch’era  il  più  piccolo.  Osser- 
vava lo  stesso  Erodiano  che  sì  potevano  assomigliare  siffatti 
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apparecchi  a quegli  edihzj  che  si  erigevano  nei  porti  per 
dar  lume  in  tempo  di  notte  ai  naviganti  che  volgarmente 
si  dicevano  fanali  o fari.  Elevato  il  letto  funebre  nel  se- 
condo tabernacolo  si  gittavano  dentro  aromati,  profumi, 
unguenti,  frutta  ed  erbe  le  più  odorose.  Dopo  di  avere  ce- 
lebrato ogni  solennità  di  pompa  funebre  si  dava  fuoco  dal 
principe  ereditario  al  tabernacolo,  cd  allorché  le  fiamme 
erano  giunte  aU'ultimo  tabernacolo  si  faceva  volare  dall'alto 
un’aquila,  colla  quale  si  credeva  trasportarsi  l’anima  del 
principe  in  cielo  (21).  Di  siffatto  genere  di  apparecchi  fu- 
nebri ne  abbiamo  diverse  effigii  nelle  medaglie  antiche  co- 
niate ncH’occasione  della  consacrazione  di  qualche  principe 
dell’impero,  ed  in  particolare  in  quelle  di  Severo,  in  oc- 
casione delle  esequie  di  lui  Erodiano  scrisse  le  cose  esposte. 
A tale  effetto  si  è delineato  nella  Tav.CCXXVllI  il  modo 
come  meglio  si  può  credere  essere  stato  composto  il  rogo 
in  onore  di  Severo , deducendolo  precipuamente  da  quanto 
vedesi  effigiato  nelle  dette  medaglie.  Intorno  alla  medesima 
effigie  si  offrono  delineate  le  principali  medaglie  in  cui 
vedunsi  rap{)rcsentati  i roghi  eretti  per  celebrare  le  esequie 
di  alcun  principe  divinizzato.  Si  rinvengono  siffatte  effigii, 
distinte  coll’epigrafe  consecratio,  primieramente  rapprescn- 


(21)  M*t«  TowTO  paaT«ff«vTif  tìjv  tàc  «ì;  rd 

t^y  ivj«  rctvtar.tjKvrai  tv  fi  rrXar/ràTW  tow  tów  tc- 

Tpaytoyóv  Tt  y.al  tff^.T)iv^v,  uÀXi};  piv  CX»);  ^itì/ov  , ix 
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tare  con  un’aquila  colle  ale  aperte  in  atto  di  elevarsi  da 
sopra  un'ara  o un  globo,  e poscia  maggiormente  ingran- 
diti gli  apparecchi  con  architettura  diversa,  sino  a costituire 
il  rogo  composto  di  cinque  ordini  come  quello  di  Severo 
poc’anzi  descritto.  Ciò  si  riferiva  ai  busti  o ustrini,  che 
erano  destinati  ad  ardere  i corpi  morti  dei  principi  dell’im- 
pero: ma  per  le  altre  persone  ve  n’erano  dei  più  comuni 
ed  erano  formati  semplicemente  da  un  recinto  circondato 
con  mura  di  pietra  ordinaria,  come  ne  sussistono  alcune 
tracce  lungo  la  via  Appia  tra  Albano  e Roma,  i quali  erano 
concessi  a tutti  indistintamente.  Altri  particolari  ustrini 
venivano  avanti  ai  sepolcri  delle  famiglie  principali  de’ Ro- 
mani, come  vedonsi  indicati  da  alcune  iscrizioni  antiche, 
nelle  quali  venne  determinata  l’area  occupata  in  lungo  ed 
in  largo  dall’ustrino  stabilito  avanti  al  sepolcro,  e forse 
circoscritto  semplicemente  da  un  basso  muro  senza  alcuna 
opera  di  ornato.  Ciò  è quanto  si  è reputato  di  maggiore 
interessamento  ad  osservare  intorno  l’architettura  varia  dei 
monumenti  sepolcrali  eretti  nelle  diverse  epoche  dai  Ro« 
mani  secondo  le  distinte  circostanze,  e le  facoltà  delle  per- 
sone, per  le  quali  venivano  costrutti. 

CAPITOLO  XIV. 

FABBRICHE  PRIVATE 

Xva  più  antica  memoria,  che  si  abbia  sulle  case  dei  Ro- 
mani, è quella  che  venne  in  particolare  riferita  da  Vitruvio 
e confermata  da  altri  scrittori  antichi  risguardante  la  casa 
di  Romolo,  la  quale  era  coperta  di  paglia,  e tale  si  con- 
servava sul  Campidoglio  sino  nei  tempi  più  prosperi  del- 
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l’impero  (1).  Da  una  tal  notizia  si  conosce  che  se  la  casa 
di  quel  primo  re  di  Roma  era  tanto  ignobile,  maggiormente 
tali  dovevano  essere  quelle  dei  cittadini  suoi  sudditi.  Con 
alquanto  miglior  struttura  si  dovettero  edificare  quelle  dei 
successivi  re  di  Roma , ed  in  particolare  quella  che  aveva 
edificato  Tarquinio  Prisco  a piedi  del  colle  Palatino  verso 
la  via  Nuova,  quella  di  Servio  Tullio  eretta  su  una  delle 
,piìi  belle  elevazioni  dell’Esquilino,  e quelle  pure  dei  patrizj 
romani  che  stavano  collocate  lungo  il  vico  detto  dal  loro 
nome  Patrizio.  Con  eguale  più  nobile  costruzione  si  do- 
vettero edificare  le  case  negli  ultimi  tempi  del  dominio  che 
tennero  i re  di  Roma,  ed  in  particolare  quelle  a loro  pro- 
prio uso  fabbricate;  perchè  amministrando  essi  gl’interessi 
della  popolazione  potevano  avere  maggiori  mezzi  per  edi- 
ficare nobili  case  di  quanti  ne  ebbero  i più  agiati  citta- 
dini nei  tempi  successivi  sinché  non  si  resero  doviziosi 
colle  conquiste. 

Nei  primo  periodo  di  tempo  che  durò  il  governo  della 
repubblica,  si  dovette  ritornare  alla  primitiva  semplicità, 
come  ne  offre  chiaro  documento  quanto  si  narra  di  Valerio 
Publicola;  poiché  questi  allorché  fu  eletto  console,  avendo 
impreso  ad  edificare  una  casa  sull’alto  del  luogo  denominalo 
Velia  con  nobile  e bella  struttura,  fu  obbligato  a distrug- 
gerla per  togliere  al  popolo  ogni  opinione  che  egli  volesse 
eguagliarsi  ai  re , ed  a riedificarla  in  luogo  meno  eminente 

(1)  Utm  in  Capitotio  commonefacere  poteste  et  significare  mores  vetif 
statis  Ponnifi  casa  in  arce  sacrorum  stramentis  tecta.[yitruvio  7 ih.  H-  f.1«) 
Ciò  vedesi  confermalo  da  Virgilio  (jieneid,  lAb.  yill.  v.  654.)  da  Tibullo 
i^Ub.  II.  Eleg.  V . V.  26.)  da  Properzio  (Ilb.  IV.  Eleg.  I.  v.  6.)  da  Ovidio 
{Fast.  Lib.  l.  V.  199. e Ijb.  ///.v.  185.)  da  Seneca  {DeConsolat.  ad  Helv.  f-90 
da  Valerio  Massimo  {Mem.  Lib.  II.  c.  8*  e Lib.  IV.  «.  4.)  e da  Petronio 
(Saif.Jragm.  p.  872.) 
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C(1  in  modo  da  essere  dominata  dal  sovrastante  colle  (2). 
Cosi  in  seguito  di  questo  esempio  si  dovettero  anche  dai 
più  ricchi  cittadini  cdilicare  case  con  poca  nobiltà  di  strut- 
tura. Anche  più  umili  dovevano  essere  le  case  dei  comuni 
cittadini,  come  ne  offre  una  indicazione  Dionisio  di  Àli- 
carnasso  nel  dire  che  sotto  il  consolato  di  Marco  Valerio  e 
Spurio  Virginio  furono  fabbricate  dal  popolo  sull’Avcntino 
molte  case,  le  quali  per  essere  state  separatamente  abitate 
da  più  persone,  si  prese  a dividere  in  esse  il  piano  terreno 
dal  piano  superiore,  contro  l’uso  più  comunemente  prati- 
cato dai  Romani  (3).  Però  da  questa  notizia  si  viene  a co- 
noscere che  dall’  indicata  epoca  ebbe  principio  presso  i 
Romani  l’uso  d’innalzare  le  case  a due  piani,  il  quale  uso 
poscia  venne  maggiormente  accresciuto , come  nel  seguito 
faremo  conoscere.  Eransi  pertanto  in  circa  dalla  stessa  epoca 
stabilite  leggi  sulle  proprietà  delle  case  dei  privati,  come 
si  deduce  dai  frammenti  che  si  hanno  delle  dodici  tavole, 
nella  sesta  delle  quali , risguardante  le  leggi  del  dominio 
c del  possesso,  venne  stabilito  il  diritto  che  si  otteneva  nel 
conficcare  travi  nei  muri  comuni. 

Colla  stessa  poca  nobiltà  di  struttura  e di  disposizione 
si  dovettero  edificare  in  Roma  le  case  che  furono  distrutte 
dai  Galli  nella  loro  invasione;  poiché  ci  assicurano  in  parti- 
colare Livio,  Plutarco,  e Diodoro  Siculo  che  nella  riedifica- 
zione della  città  non  fu  tenuto  conto  di  alcuna  distribuzione 
ed  ordine,  ma  furono  occupati  da  ognuno  i luoghi  seconda 

(2)  Dionisio,  Livio  e Plulirco,  che  perticolarmenle  itescrissero  le  sovrs- 
indicata  circostanza , osservando  che  il  popolo  dopo  di  avere  conosciuta  la 
integriti  di  Valerio  ai  doleva  dell’ingiustizia  fattagli,  dimostrano  quanto  gran- 
de e nobile  era  stata  la  fabbrica  che  si  fece  distruggere. 

(3)  Dionisio  Lib.  IX. 
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il  comodo  e genio  particolare;  così  avvenne  che  fu  essa  rie- 
dificala colle  vie  mal  disposte  e colle  case  confuse  a motivo 
di  troppa  sollecitudine^  per  essersi  ogni  fabbrica  compita 
nel  termine  di  un'anno  (4).  Di  eguale  ignobile  strutturasi 
conservarono  in  Roma  le  case  sino  al  tempo  della  guerra  di 
Pirro;  poiché  per  testimonianza  degli  antichi  scrittori  si  co- 
nosce che  iManio  Curio,  il  quale  aveva  trionfato  per  ben  tre 
volte  e cacciato  lo  stesso  Pirro  dall’ Italia,  possedeva  soltanto 
una  piccola  casa  con  un  ristretto  podere.  Ed  in  tale  epoca 
osservava  Plinio  che  ancora  si  praticava  in  Roma  di  cuo- 
prire  i tetti  delie  case  colle  scan<lulc,  ossieno  piccole  tavole 
di  legno  (ó).  Simili  apparecchi  di  rustica  struttura  nelle  fab- 
briche private  di  Roma  si  praticarono  sino  al  tempo  in  cui 
tenne  la  censura  M.  Porcio  Catone;  poiché  egli  represse  ogni 
lusso  privato,  e fece  atterrare  in  trenta  giorni  tutte  le  fab- 
briche che  eransi  innalzate  dai  privati  nei  luoghi  pubblici, 
come  lo  dimostrano  le  memorie  tramandateci  dagli  antichi 
scrittori. 

Da  poi  che  i Romani  ebbero  conquistata  la  Grecia  ed 
esteso  il  loro  dominio  nelle  lontane  regioni,  che  da  tempi 
più  antichi  prosperavano,  mutarono  essi  quel  loro  privato 
regime  di  rozzezza  in  un  grande  sfoggio  di  lusso  sostituendo 
nell' adornamento  delle  loro  fabbriche  i marmi  più  preziosi 
tratti  dalle  regioni  conquistate  alle  comuni  pietre  del  paese, 
ed  anche  ogni  genere  di  metallo;  mentre  nei  tempi  più  an- 
tichi erano  i metalli  riserbati  solo  alle  cose  sacre,  poiché  os- 
servava Plinio  che  Camillo  fu  accusato  da  Sp.  Cervilio  que- 


(4)  Livio  Lih,  f'.e.  55.  Plutarco  in  Camillo',  Diodoro  Siculo  Uh.  XIV. 
eap.  22. 

(5)  Scandula  coucteclam  fuitta  Pomam,  adPyrrhi  usque  btllum,  un- 
ni i CCCLXX,  Corneliut  Ifepos  auctor  ect,  {Plinio  Hitt.  Nat,  Lib.  XFl.c.\S.) 
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store,  perchè  aveva  nella  sua  casa  una  porta  di  bronzo. 
Però  unatale  magnificenza  si  dovette  ancora  contenere  presso 
alcuni  pochi  privati,  poiché  i censori  Cassio  Longino  e Ce* 
pione  citarono  Emilio  Lepido  Àugure  a rendere  ragione 
come  egli  abitasse  una  casa  di  sei  mila  sesterzi  di  pigione, 
il  qual  prezzo  venne  in  seguito  considerato  essere  assai 
mite,  come  sì  deduce  da  ciò  che  ne  scrisse  Vellcjo  Partecolo. 
Il  primo  che  introdusse  in  Roma  l’uso  dei  marmi  per  le 
fabbriche  private,  narra  Plinio,  essere  stato  Lucio  Crasso 
oratore,  il  quale  aveva  ornata  la  sua  casa,  che  aveva  sul 
Palatino,  con  sei  colonne  di  marmo  Imezio  non  più  lunghe 
di  dodici  piedi.  Considerandosi  questa  cosa  come  effeminata 
fu  egli  da  Marco  Bruto , in  una  contesa  che  ebbe  con  lui, 
chiamato  Venere  palatina  (6).  Quindi  non  passò  gran  tempo 
che  s’introdusse  in  Roma  il  più  esteso  uso  privato  dei  marmi 
e delle  pietre  straniere,  in  modo  che  lo  stesso  Plinio  osser* 
vava  che  la  casa  di  M.  Lepido,  il  quale  fu  console  con 
Q.  Catulo,  era  considerata  allorché  fu  costrutta  per  la  più 
bella  che  vi  fosse  in  Roma,  e trentacinque  soli  anni  dopo 
meritava  appena  il  centesimo  luogo  (7). 

Sommamente  rinomate  erano  le  case  che  s’inalzarono 
negli  ultimi  anni  della  republica  dai  principali  cittadini , 
che  avevano  acquistate  somme  ricchezze  o dalle  conquiste 
o dal  governo  di  alcuna  provincia,  tra  le  quali  erano  celebri 


(6)  lam  enim  L.  Crassum  oratorem  itlum,  qui  primut  peregrini  mar- 
moris  cc/umnas  kabuit  in  eodem  Palalio,  HjrmeUias  tamen  nec  plures  sei  , 
aut  iongiores  duodenum pedum^  M.  lirufus  in  iurgiis  oh  iti  Venerem  Paia- 
tinam  appelluveral.  [Plinio  Bitt.  Nat.  Uh.  XXXFI.  c.  3.) 

(7)  M.  lapido,  Q.  Catulo  cott  ut  conttat  inter  diligenlittimot  auclo- 
retf  domut  pulcrior  non  fuit  Rnmae  quam  Lepidi  ipsius.  Ai  hercule  intra 
annos  XXXP"  eadem  cenlesimum  locum  non  ohtiauit.  [Plinio  Hist.  Aal. 
Uh.  XXXn.  c.  24.) 
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quelle  situate  sulla  parte  del  Palatino  che  venne  poscia  oc» 
cupata  dal  palazzo  dei  Cesari,  e appartennero  a Q.  Catulo, 
a Lucio  Crasso,  ai  Gracchi,  a M.  Fulvio  Fiacco  ed  a C.  Ot- 
tavio, la  di  cui  casa  fu  poscia  demolita  da  Scauro  per  edifi- 
carne altra  più  sontuosa,  la  quale  ebbe  poi  Clodio,  e vicino 
alla  medesima  slava  quella  di  Cicerone.  Altre  magnifiche 
abitazioni  avevano  alcun’ altri  ricchi  cittadini  fuori  del  re- 
cinto di  Servio,  le  quali  erano  circondate  da  grandi  orti, 
ossieno  giardini,  come  quelle  di  Sallustio,  di  Pompeo  e di 
Lucullo.  Anche  maggiore  magnificenza  si  soleva  impiegare 
nelle  case  di  campagna,  per  cui  osservava  Strabene  che  ad 
uso  di  ville  si  erano  ridotte  alcune  città  celebri  dell’antico 
Lazio,  quali  erano  Collazia,  Antemne,  Fidene  e Lavinio 
in  particolare.  Le  delizie  che  avevano  i medesimi  ricchi  cit- 
tadini lungo  il  mare  vennero  pure  grandemente  celebrate,  e 
tra  le  quali  quelle  di  Lucullo  che  stavano  vicino  a Napoli. 
Possedeva  inoltre  lo  stesso  Lucullo  sontuosi  edifizj  presso 
Tusculo,  ove  erano  specole  di  bella  veduta,  e portici  aperti 
ed  ariosi , nei  quali  trovandosi  un  giorno  Pompeo  si  diede 
a motteggiare  Lucullo,  perchè  vi  avesse  fatta  una  villa  per 
l’estate  solo  da  non  potersi  poi  abitare  nell’  inverno.  Al 
qual  motteggio  rispose  Lucullo,  che  non  credeva  avere  meno 
intelletto  delle  grue  e cicogne,  cosicché  non  sapesse  cambiare 
stanza  al  cambiare  delle  stagioni.  Erano  le  fabbriche  erette 
in  siffatte  ville  in  vastità  non  inferiori  a quelle  di  una  città, 
come  lo  fece  conoscere  Sallustio,  e come  dalle  rovinè  super- 
stiti della  villa  di  lui  si  può  conoscere,  nella  quale  cravi  un 
grande  palazzo,  un  circo,  un  foro,  un  portico  di  cento  co- 
lonne e simili  magnificenze  che  convenivano  precisamente 
più  ad  una  nobile  città,  che  all'abitazione  di  un  privalo. 
Cosi  Varrone  prese  motivo  di  dire,  neU’imprendcre  a parlare 
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delle  case  rurali,  che  nei  tempi  più  antichi  si  fabbricava  dai 
Romani  per  l’utilità,  ed  al  suo  tempo  per  soddisfare  le  stra- 
nezze; e cosi  Orazio  aggiunse  sul  medesimo  riguardo  che  colle 
stesse  fabbriche  si  veniva  a togliere  tutto  il  terreno  alla  col- 
tivazione. La  ricchezza  delle  suppellettili,  che  si  aveva  in  tali 
case,  ci  venne  in  particolare  dimostrata  da  Cicerone  nell’ac- 
cusare  Verre  di  avere  persino  ridotte  a servizio  domestico  le 
pitture  e le  statue  tolte  dai  luoghi  sacri;  come  ancora  da 
quanto  narrasi  sulle  sontuosità  di  Lucullo  ed  in  particolare 
sulla  cena  che  diede  improvisamente  allo  stesso  Cicerone  ed 
a Pompeo  nella  sala  detta  di  Apolline,  la  quale  costà,  come 
le  altre  che  solevano  ivi  apparecchiarsi , cinquanta  mila 
dramme.  Tutte  le  scoperte,  che  di  continuo  si  fanno  tra  le 
reliquie  delle  fabbriche  antiche  si  rinvengono  non  dubbie 
prove  della  magnificenza  usata  dai  Romani  nell’  adorna- 
mento delle  loro  abitazioni;  e ciò  particolarmente  in  Pom- 
pei, ove  non  ostante  la  piccolezza  della  città,  e la  poca  ric- 
chezza dei  suoi  abitanti  in  confronto  di  quei  delle  più  vaste 
e nobili  città  dell’  impero,  si  vedono  opere  che  sono  supe- 
riori a quante  mai  si  sogliono  fare  dai  moderni,  come  sono 
i preziosi  marmi  che  cuoprivano  le  pareti,  le  eleganti  pit- 
ture adoperate  allo  stesso  motivo,  ed  i fini  musaici  che  for- 
mavano i pavimenti. 

Simile  magnificenza  si  conservò  nelle  fabbriche  private 
erette  nel  tempo  dell’  impero,  quantunque  per  la  restrin- 
zione  del  potere  negli  imperatori  e nei  principi  venissero 
tolti  ai  privati  i grandi  mezzi  di  arricchirsi.  Fu  nel  prin- 
cipio di  tale  epoca  che  Vitruvio  indicava  essere  stato  per 
legge  proibito  di  fare  le  mura  non  più  grosse  di  un  piede 
e mezzo  nelle  fabbriche  private;  e siccome,  adoperandosi 
ancora  i mattoni  crudi,  non  erano  le  mura  in  tale  piccola 
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grossezza  capaci  da  reggere  molto  peso  di  fabbricai  non  si 
potevano  cosi  praticare  siffatte  stratture;  ma  invece  alzando 
pareti  di  pietre  o di  mattoni  cotti  coi  necessarj  collegamenti, 
si  ottenevano  i grandi  comodi  dei  cenacoli  e delle  belle  ve- 
dute. Con  tali  muramenti  potendosi  moltiplicare  i piani  e 
le  logge,  si  trovava  il  popolo  romano  ad  aver  comode  abi- 
tazioni senza  impedimenti  (8).  Da  Strabene  per  altro  venne 
indicato  ebe  Augusto  per  diminuire  i danni  che  solevano 
accadere  nelle  case  aveva  ordinato  che  si  fossero  demolite 
tutte  le  logge  alzate  sulle  fabbriche  nuove , e vietato  che 
lungo  le  vie  pubbliche  non  si  potessero  elevare  le  case  al 
di  sopra  dei  settanta  piedi.  Quindi  lo  stesso  Strabono  osser- 
vava che  a cagione  dell'uso  grande  che  si  faceva  dei  legni, 
i quali  si  traevano  principalmente  dalla  Toscana,  tanto  le 
case  che  si  edificavano  in  Roma  quanto  quelle  delle  ville, 
si  architettavano  a somiglianza  delle  reggie  di  Persia  (9). 
È di  molta  importanza  questa  notizia  perchè  ci  rende  in 
certo  modo  ragione  di  quel  genere  di  dipinti  rappresentanti 
fabbriche  diverse  fatte  in  gran  parte  di  legno,  quali  si  vedono 
eseguite  sulle  pareti  delle  antiche  case,  che  offrono  l’aspetto 
di  fabbriche  di  stile  assai  simile  a quello  tenuto  dai  Per- 
siani, e disposte  in  modo  da  potersi  solo  con  legni  ese- 


(8)  lo  ea  atitem  maiestate  urhis^  et  civium  infniia  frequentia  innumt^ 
rahiUs  habitationes  opus  fuit  eocpUcare»  Ergo  cum  recipere  non  posset  area 
plana  taniam  multUudinem  ad  habitandum  in  urbe  ad  auxilium  altHudinis 
aedificiorum  res  tpsa  coegit  devenire-  Itaque  pilis  lapideis-,  struefurii  teita^ 
ceis  parietibus  eaementiiis  altitudine!  extructaSf  et  confignationibus  cre- 
hris  coaxatae  eoenaculornm  ob  summas  utilitates proficiunt  disparatione. 
Ergo  moenibus  e contignationibus  variis  alto  spatio  muUiplieatis-t  poptUui 
ronuuius  egregia! habet sine  impedi tione habitat iones.{l'itruvio  Lib,  II,  c.8«) 
(9}  NOv  ri  ir)iov  rà(  oìxo^dpò;  ovaWxfTou  rò;  iv  xav 

ImuXcffi  xffToaxr^x^9(AÌv9v  ritpacxa*  ^Strabene  Lib,  K,  c,  2.) 
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guire.  Giustamente  Vitruvio  biasimava  tali  pitture,  poiché 
rappresentavano  opere  che  nella  buona  architettura  non  po* 
tevano  infatti  sussistere:  ma  dalla  suddetta  autorità  ben  sì 
conosce  il  motivo  della  loro  propagazione,  quale  non  fu 
sin'ora  fatto  conoscere.  Con  siffatto  genere  di  struttura  si 
elevavano  le  case  di  Roma  a diversi  piani,  come  venne  atte- 
stato dallo  stesso  Strabono  descrivendo  le  case  di  Tiro  nella 
Fenicia,  le  quali  si  facevano  con  anche  maggiori  piani  delle 
case  di  Roma  (10).  È pure  qiiesto  altro  documento  impor- 
tante per  comprovare  essere  state  le  case  di  Roma  fabbri- 
cate a più  piani,  i quali  però  insieme  non  dovevano  sor- 
passare l'altezza  prescritta  di  settanta  piedi. 

Con  quanta  magnificenza  fossero  edificate  le  case  dei 
Cesari  sul  Palatino,  lo  dimostrano  non  solo  le  descrizioni 
degli  antichi,  ma  pure  le  rovine  superstiti;  poiché  alla 
casa  di  Augusto,  che  pure  era  sontuosa  e grande,  si  aggiunse 
primieramente  da  Tiberio  altra  anche  vasta  e ricca  casa,  e 
poscia  altra  da  Caligola  pure  maggiormente  grande  e son- 
tuosa. Di  sorprendente  struttura  ed  ampiezza  doveva  essere 
la  casa  Aurea  che  Nerone  dal  Palatino  protrasse  sino  sull'E- 
squilino  abbracciando  quella  valle  in  cui  venne  poscia  eretto 
l’anfiteatro  Flavio,  ove  era  un  lago  che  sembrava  un  mare 
circondata  da  città  per  le  vaste  fabbriche  Neroniane  che 
stavano  erette  nel  d’intorno.  Eranvi  inoltre  nella  stessa  casa 
ville  spaziose,  campi,  vignati  c varj  pascoli  con  selve  per  il 
bestiame  e le  fiere  diverse.  Nelle  altre  parti  tutto  era  fre- 
giato di  oro  e di  gemme  preziose  congiunte  a conchiglie. 
Cenacoli  vi  stavano  formati  con  soffitti  di  tavole  di  avorio 
versatili  e traforate  in  modo  da  poter  spargere  fiori  e pro- 

(10)  ’E»r«ù3«  3i  jetat  tck  ùvti  x«i  Tiv  ì*  ’Pwur,  •liXto/, 

(Straó.  Uh.  Xf'I.  c.  2.) 
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fumi  dal  di  sopra.  Il  principale  cenacolo  era  rotondo,  il 
quale  nei  giorni  e nelle  notti  di  continuo  come  il  cielo  del 
mondo  si  ravvolgeva.  Nei  bagni  erano  acque  marine  ed  al- 
bule.  Svetonio  , che  ci  lasciò  questa  descrizione,  osservava 
che  Nerone  allorché  ebbe  compita  questa  casa,  nel  mentre 
che  la  dedicava,  dimostrò  approvarla  col  dire,  cominciare 
egli  solo  come  uomo  abitare  (1 1).  Parimenti  lo  stesso  Ne- 
rone, dopo  l’incendio  da  lui  promosso  in  Roma,  si  narra  da 
Tacito,  Svetonio  e Dione,  che  procurasse  che  le  case  non 
venissero  erette  dai  privati  irregolarmente  e senza  distin- 
zione come  si  fece  dopo  l’incendio  gallico,  ma  fossero  di- 
stribuite con  ordine  dei  vici,  con  larghe  aree  lungo  le  vie, 
con  minore  elevazione,  e con  portici  aperti  che  custodivano 
le  fronti  delle  isole.  Aveva  inoltre  Nerone  promesso  di  edi- 
ficare a sue  spese  siffatti  portici,  e concedere  spurgato  dalle 
rovine  il  suolo  in  cui  si  dovevano  dai  privati  edificare  le 
case.  Ordinò  ancora  tra  i diversi  di  lui  provvedimenti  che 
sino  ad  una  determinata  altezza  le  case  si  collegassero  non 
con  travi,  ma  con  pietre  gabine  o albane,  perchè  questi 


(11)  Non  in  alia  re  {amen  damnoiior  quam  in  aedificando.  Domum  a 
Paialio  Esquiliat  usque  fedi.  Quam  primo  Tramitoriam  mox  incendio 
abtumptam,  restitutamque  jiuream  nominavit.  De  cuiiii  tpalio  atque  culla 
suffecerit  haec  reluliite.  Vestibulum  eiut  Juit,in  quo  Colossus  cenlum  vi- 
ginti  pedum  starei  ipsiui  effigie-.  Ionia  laxitaj,  ul  porticus  Iriplicet  millia- 
rias  haberel'.  item  tlagnum  marie  instar,  circumseptum  aedificiis  ad  urbium 
speciem.  Bara  insuper  arvis  atque  vinetis  et  pascuis  silvisque  varia,  cum 
multitudine  omnis  generis  pecudum  oc  Jerarum.  In  eeleris  parlibus  cuncla 
auro  lila,  distinctagemmis  unionumque  conchis  erant,  Coenaliones  laquea- 
tae  tabulis  eburneis  versatilibus  ut  Jlores  fislutatis,  ut  unguenta  desuper 
spargerentur.  Praecipua  coenationum  rotunda,  quae  perpetuo  diebus  ac 
noctibus  vice  mundi  circumageretur:  balineae  marinis  et  albulis  Jluentes 
aquis.  Eiusmodi  domum  quum  absolutam  dediearet,  hactenus  comprobavil, 
ut  se  diceret,  quasi  hominem  tandem  habitare  coepisse.  {Svetonio  m Ne- 
rone c.  31.) 
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materiali  resistevano  al  fuoco;  ed  in  line  dispose  che  le 
case  tutte  fossero  cinte  da  mura  proprie  e non  comuni  con 
le  altre. 

Sommamente  rinomate  sono  quindi  le  vaste  fabbriche 
erette  ad  uso  privato  da  Domiziano  sul  Palatino  ed  in  Al- 
bano, nelle  quali  erano  portici  sontuosi  adornati  con  marmi 
preziosi,  ed  in  particolare  era  celebre  quello  ricoperto  con 
lastre  di  marmo  fcngite  che  riflettevano  un  lucido  e splen- 
dore ammirabile.  Nella  stessa  fabbrica  del  Palatino  aveva 
Domiziano  edificata  una  grande  aula  detta  di  Adonide,  la 
quale  veniva  circondata  da  giardini  secondo  il  costume  degli 
Assiri.  Siffatte  grandi  magnificenze  palatine  trovansi  ampia- 
mente vantate  da  Stazio  nei  versi  scritti  in  onore  dello  ste^ 
Domiziano,  dicendo  che  non  sole  cento  colonne  si  ergevano 
a sostegno  dell’augusto  tetto,  ma  quante  mai  si  potevano 
imaginare,  e che  eranvi  immensi  atrj  peristilj  e portici  de- 
corati con  marmi  libici,  frigi  eseniti  in  modo  che  garreg- 
giavano  tra  loro  in  splendore  ed  in  bellezza,  ai  quali  marmi 
si  erano  aggiunti  quei  di  Chio  e di  Luni  che  pure  erano 
ammirabili,  e di  questi  marmi  eransi  fatte  colonne  che  reg- 
gevano aurati  lacunari  (1 2). 

Trajano  rinnovò  la  legge  gih  stabilita  da  Augusto , 
colla  quale  veniva  proibito  di  alzare  fabbriche  private  di 
Roma  a maggiore  altezza  di  settanta  piedi  , e la  ridusse  a 
sessanta  (13);  ciò  prova  essersi  dopo  Augusto  elevate  le  case 
ad  eccessiva  altezza  , ed  in  conseguenza  essere  accadute 

(12)  Statio  m.  IV.  c.  2.  V,  18. 

(13)  Qui  bus  omnibus  Traianus  per  exquisita  remedia  plurimum  opi~ 
lulatus  est-,  slaluens  ne  domorum  altitudo  sexaginla  superaret  pedes  ob 
ruinas  faciles  et  sumtus,  si  quando  tolta  coatingerent,  exliosas.  {Sesto 
Aurelio  fautore.  Fpilome  c.  13.) 
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molte  rovine.  Diversi  altri  provvedimenti  di  Trajano  ven- 
nero esposti  in  particolare  da  Plinio  il  giovane,  il  quale 
pure  ci  lasciò  scritto  quanto  egli  avesse  di  particolare  nelle 
sue  ville  di  Laurcnto,  e di  Toscana  (14).  Adriano  alcun 
tempo  dopo,  tra  le  tante  fabbriche  erette  per  benefìzio  pub- 
blico, fece  costruire  vicino  a Tibur  una  grande  villa,  che 
sorpassava  certamente  in  grandezza  ogni  altra  opera  di  si- 
mil  genere  edificata  dagli  antichi;  poiché  in  essa  aveva  con- 
servata memoria  di  provincie  e di  luoghi  celebri  eh’  egli 
aveva  visitati  nei  suoi  viaggi,  come  era  il  Liceo,  l’Accade- 
mia , il  Pritaneo , il  Pecile , la  valle  dì  Tempe , e perchè 
nulla  vi  mancasse  aveva  pure  stabiliti  gl’inferi  (15).  Per 
maggiormente  conoscere  la  magnificenza  tenuta  dai  Ro- 
mani nelle  loro  case,  serve  di  prova  quanto  narrasi  essere 
avvenuto  ad  Antonino  Pio,  poiché  portandosi  questo  prin- 
cipe a visitare  la  casa  di  Emulo  ne  ammirò  tanto  le  ric- 
chezze in  essa  profuse  e particolarmente  alcune  belle  co- 
lonne di  porfido,  per  cui  non  potè  astenersi  dal  chiedere  al 
proprietario  d'onde  le  avesse  avute;  alla  qual  domanda  ebbe 
però  in  risposta  dovere  essere  in  casa  di  altri  muto  e sordo, 
come  venne  narrato  da  Capitolino.  Dallo  stesso  scrittore  ci 
venne  esposto  che  L.  Vero,  mentre  M.  Aurelio  governava 
saggiamente  l’impero,  si  occupava  ad  edificare  una  sontuosa 
villa  lungo  la  via  Cassia,  della  quale  si  ebbero  pure  alcuni 
indizj  di  magnificenza.  Di  simili  altre  sontuosità  profuse  ad 


(14)  C.  Plinio  Uh.  II.  Epist.  1 7.  e Uh.  V.  Epitt.  6. 

(15)  Tiburttnam  villam  mire  exaedijicavitf  ita  ut  in  ea  provinciarum 
et  locorum  celeberrima  nomina  inscriberet:  velut  Ljrceum,  Àcademiam, 
Prytaneum,  Canopum^  Poecilen,  Tempe  vocaref,et  ut  nihil  praetermitteret 
etiam  In/erot finxit.  [Spartiano  in  jtdriano.)  Di  un*  Ule  grande  villa  ne*- 
suu'altia  notizia  si  rinviene  presso  gli  antichi  scrittori. 
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uso  privato  dai  successivi  principi  dell’  impero  e dai  più 
ricchi  cittadini  si  hanno  memorie  negli  scritti  degli  antichi, 
ed  anche  convincenti  prove  dalle  reliquie  che  ne  rimangono, 
ed  in  particolare  del  vasto  palazzo  che  Diocleziano  si  fece 
edificare  in  Spalatro  ove  egli  si  ritirò  ne’ suoi  ultimi  anni. 

Cosi  dalle  poche  notizie  esposte  sulle  fabbriche  pri- 
vate si  è conosciuto  che  i Romani  dalla  somma  economia 
usata  nel  principio  del  loro  stabilimento  e conservata  in- 
circa sino  alla  metà  del  governo  della  repubblica,  quale  lo 
comportava  la  severità  dei  loro  costumi,  si  passò  successiva- 
mente alla  maggior  vastità  e ricchezza  di  ornamenti  in  modo 
da  sorpassare  quanto  si  conosce  essersi  fatto  dagli  altri  po- 
poli antichi.  In  tali  private  fabbriche  adottarono  primiera- 
mente gli  usi  dei  pòpoli  successivamente  conquistati,  come 
erano  i cavedj  corintj,  le  sale  dette  cizicene  ed  egiziane  de- 
scritte da  Vitruvio.  Quindi  si  adottarono  le  magnificenze 
dei  Persiani  c degli  Assiri, come  si  è poc’anzi  fatto  conoscere. 
Mei  seguire  però  siffatti  stranieri  usi  si  conservò  nell’archi- 
tettura quel  genere  più  comunemente  impiegato  dai  Romani 
nelle  fabbriche,  quale  era  il  corintio. 

CASE  DI  CITTA’.  Vitruvio,  che  ci  serve  di  guida  in 
tutte  queste  ricerche,  ci  ha  tramandati  molti  importanti  in- 
segnamenti sulle  case  dei  Romani,  i quali  esporremo  se- 
condo l’ordine  stabilito,  e di  seguito  ne  dimostreremo  sui 
principali  monumenti  le  varie  pratiche  effettivamente  da 
essi  tenute,  come  si  è fatto  per  gli  altri  generi  di  fabbriche. 
Ma  prima  d'impredere  siffiitte  esposizioni  e dimostrazioni 
si  giudica  opportuno  di  esporre  le  principali  denominazioni 
proprie  delle  parti  componenti  le  stesse  case,  quali  in  par- 
ticolare si  trovano  spiegate  da  Varrone  ed  anche  in  mag- 
gior copia  raccolte  da  Isidoro. 
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La  casa  in  generale  veniva  denominata  col  vocabolo 
domus  tratto  dalla  lingua  greca,  ed  anche  aedes  dall’adito. 
Il  cavedio,  cavum  aedium,  era  un  luogo  entro  le  pareti  di 
oso  comune  ; il  quale  luogo  se  era  tutto  coperto  si  diceva 
testudinato,  testudo,  e se  scoperto  nel  mezzo,  ora  impluvio, 
impluvium,  ed  ora  compluvio,  compluvmm,  veniva  distinto. 
Altro  genere  di  cavedio,  circum  cavum  aedium,  era  dove 
tutte  le  cose  tra  loro  separate  si  tenevano.  La  cella,  caella, 
dal  celare  era  detta.  La  salvarobba,  penarla^  dalle  provvi- 
sioni che  si  conservavano  in  essa  veniva  denominata.  Dove 
si  dormiva  cubicolo,  cubiculum,  era  detto;  c cosi  cenacolo, 
coenaculum,  ove  si  cenava.  Da  poi  che  si  era  introdotto 
l’uso  di  cenare  sull'alto  delle  case,  tutte  le  parti  superiori 
delle  stesse  case  erano  denominate  coenacula  (16).  Tali 
sono  le  denominazioni  esposte  da  Vairone.  Da  Isidoro  poi, 

(16)  Domai  graeeum  est^  et  ideo  in  aedibus  sacreis  ante  caellam^ 
uhi  sedei  Dei  lunt^graeci  dieunt  quod  post^  Ò7rc9^ofi«v,  jiedeis  ab 

aditu^  quod  plano  pede  adibant,  Itaque  ex  aedibus  efferri  indictivo funere 
praeco  etiam  eoi  dicit^  qui  e taberneis  e^eruntur'y  et  omneis  in  ceniu  villai 
inde  dictmui  aedes*  Cavum  aedium  dictum^  qui  locai  tectni  intra  parietei 
relinquebatur  patuluSy  qui  eiset  ad  communem  omnium  usum.  In  hoc  locai 
ti  nullui  relictui  erat^  sub  divo  qui  eiset^  dicebatur  testudo  a teitudinii 
similitudine^  ut  est  in  praetorio  in  castreii.  Si  relictum  erat  in  medio^  ut 
litcem  caperete  deorsum^  quo  impluebat^  impluvium  diciumi  et  tursum,  qua 
compfuebat^compluvium:  utrumque  a pluvia*  Tttscanicum  dicium  a Tusceit^ 
posteaquam  illorum  cavum  aedium  simulare  coeperunt,  Atrium  appellatum 
ab  Atriatihui  tusceis^  illinc  enim  exemplum  sumptum.  Circum  cavum  ae* 
dium  crani  uniuscuiusque  rei  utilitatis  causa  parietibui  dissepta\  ubi  quid 
conditum  esse  volebant  ^ a raelando  caellam  appellarunt:  penariam,  ubi 
penus*  Ubi  cubabant,  cnbiculum:  ubi  caenabant^  caenaculum  vocitabant:  ut 
etiam  nunc  Lanuvii  apud  eadem  Junoniiy  et  in  eetero  Latio^  ae  Faleriii^ 
et  cordubae  dicuntur,  Posteaquam  in  superiore  parte  caenitare  coepcrunt\ 
superioris  domus  universa^  coenacula  dieta*  Posteaquam  ibi  cacnabant% 
plura  facere  coeperunt^  ut  in  castreis  ab  hieme  hiberna:  htbemum  domus 
vocarunty  contro  aestivum*  (^Farrone  de  lÀng*  Lai*  lÀh*  IF*) 
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oltre  le  anzidotte,  vennero  aggiunte  le  seguenti.  L’abita- 
zione, hahilntio  dall’abitare  era  detta.  L'aula,  aula  parte 
nobile  della  casa  circondata  con  quattro  portici.  Il  palazzo, 
palalium,  dallo  stabilimento  fatto  da  Palante  sul  Palatino 
crasi  dedotto.  Il  talamo,  thalamum,  si  credeva  derivato  dal 
ratto  delle  Sabine.  Il  cenacolo  triclinio,  triclinium  coena- 
cnlum,  da  tre  letti  che  vi  stavano  disposti  nel  d'intorno  si 
denominava,  poiché  il  letto,  xXivij,  dai  Greci  si  diceva.  Il 
secesso,  secessus , il  luogo  segreto  e senza  accesso  veniva 
distinto;  ed  il  diversorio,  diversorium,  dalle  diverse  vie  che 
in  esso  si  congiungevano.  L'ospizio,  hospitium,  daU'ospita- 
lità  che  in  esso  si  faceva  era  denominato.  I mcniani,  moe- 
rtìana,  da  quanto  avea  ottenuto  di  fare  Mcnio  collega  di 
Crasso  nel  foro,  erano  stati  detti;  e cosi  i solari,  salaria, 
dall'essere  esposti  al  sole  sopra  i portici.  I tavolati,  tabu- 
lata, dall’esser  fatti  di  legno;  e cosi  il  sotterraneo,  hjpo- 
geum,  dall’essere  sotto  terra  incavato  era  denominato  (1 7). 

(17)  Habitat  io,  ab  habtndo  vacata,  ut  habitare  easat.  Domus , ex 
gro£ca  interprefafione  vacata,  Nam  graeci  teeta  dieunt.  Est  autem 

domus  unius  familiat  habiiatiOf  sicul  orbiSy  domicilium  totius  generis  /rii- 
mani.  Orane  aediftcium  antiqui  aedem  appellaverunt,  Àlii  aedem  ab  edendo 
sumpsisse  nomen  existimant^  deuxtes  exemplum  de  Plauto',  si  vocassem  vos 
in  aedem  ad  prandium,  fìinc  et  aedificiumy  eo  quod  fuerit  prins  ad  eden-, 
dum  factum,  jiula^  domus  est  regia  sive  spaciosum  habitaculum^porticibus^ 
que  quaiuor  conclusam,  Atrium^  magna  aedes  est^  sive  ampliar  et  spaciota 
domus,  et  dictum  est  atrium,  quod  addantur  ei  tres  porticus  extrinsecus, 
Aliis  atrium  quasi  ab  igne  et  lychno  atrum  dixerunt,  Atrum  enim  sii  ex 
fumo.  Palatium,  a Palante  principe  Arcadum  dietum'y  in  cuius  honores 
Arcades  Palanteum  oppidum  construxerunty  et  regiam  in  ipsius  nomine 
conditam  palatium  vocaverunt,  Thalamumy  hac  ex  causa  vocatum  ferunt, 
Cumenim  raptar  fuissent  a Pomanis  Sabinacy  ex  quibus  cum  una  ante  alias 
specie  nobitis  cum  magna  omnium  admiratione  raperetur,  Taiassoni  duci 
eam  oracolo  resftonsum  est,  et  quoniam  hac  nuptiae  feliciter  cesserant, 
institutum  est,  ut  in  omnibus  nuptiis  thalami  nomen  iteretur*  Aegyptij  quO’ 
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> Le  altre  denominazioni,  che  si  hanno  in  particolare  da  Vi- 
travio,  colla  forma  delle  parti  delle  case  a cui  si  riferiscono, 
meglio  nel  seguito  si  spiegheranno , come  pure  ampia- 
mente si  potranno  dimostrare  le  denominazioni  che  già  si 
sono  esposte. 

Però  prima  d'imprendere  ad  esaminare  quanto  venne 
prescritto  sull’architettura  delle  case,  conviene  osservare 
che  siccome  nella  numerazione  delle  case  antiche  di  Roma, 
quale  si  rinviene  nei  cataloghi  dei  regionari,  si  trovano  sem- 
pre registrate  le  isole  in  numero  assai  maggiore  delle  case; 
cosi  varie  opinioni  si  esposero  j>er  determinare  quale  fosse 
la  differenza  che  vi  passava  tra  isole  e case.  Che  le  isole 
fossero  fabbriche  separate  e non  avessero  pareti  congiunte 
in  alcun  modo  con  quelle  delle  fabbriche  vicine  lo  dimostra 


que  ìingua  sua  loca  in  quibus  nuhentct  suceedunt  ex  incubante  thalamum 
nominani,  Caenaculumy  dicium  a communione vescendi-,  unde  et  coenobium^ 
congregatio.  dntif/ui  enirn  publicc  et  in  commune  vescebantur^  nec  ullius 
cotn'ivium  singtilare  eraty  ne  in  occulto  deliciae  luxuriam  gignerent.  Tri~ 
cliniumcoenaculum^  a fribus  lecfulis  discumbentium  dictum.  dpudveteres 
enimin  loco  uhi  convwii  apparatus  exponebatur^  tres  lectuli  strati  erant^ 
in  quibus  discumbentes  epulabantur^  KÀtvtg  enim  graece  lectus  vel  accubitus 
dicitur,  ex  quo  confectum  est^  ut  triclinium  diceretur  Cella^  dieta  quod 
nos  occultai  et  celai»  Cubiculum  vero^  quod  eo  cubamus^ihique  dormientes 
requiescnmus.  Cubile  autem  cubandi  locus  est»  Secessus  quod  sii  locus  seere- 
tus„  id  est  sine  accessn»  Diversorium  dictum^  eo  quod  ex  diversis  viis  ibi 
conifeniafur»  Hospitium^  sermo  graecus  est:  ubi  quis  ad  tempiis  hospitali 
iure  inliabifat^  et  iteriim  inde  transiens  migrai.  Inde  et  metariimy  quod 
mutaiur,  f'nde  et  legitur^  et  castra  melati  sunt  prò  mutavenint,  Non  enim 
permanet  exerciius^  sed pertransit^  A/oenius  collega  Crassi  in  foro proiecit 
materias^  ut  essent  loca  in  quibus  spectantes  insisterentf  quae  ex  nomine 
etus  moeniana  appellata  sunt.  lìnee  et  solat  ia^  quia  patent  soli:  post  haec 
aHi  lapide.^  olii  materia  aedificare  fìorticibus  moeniana^  et  foribus»  et  dotni^ 
bus  adiecerunt.  Tabulata»  olim  liguae  domusjiebant.  Inde  nomen  permanet 
tabulatorum,  Ily’pogeum^  est  constructum  sub  terris  aedtficium^  quod  nos 
antrum  vel  speluncam  dicimus,  [Isidoro  Orig»  lÀb.  XF" , c»  3.) 
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Festo  spiegando  la  voce  insulae.  Parimenti  appare  chiaro 
dalla  stessa  spiegazione  che  una  tale  separazione  non  venisse 
effettuata  col  mezzo  di  un  circuito  pubblico,  quale  solo  po- 
tevasi  costituire  dalle  vie  , ma  bensì  pure  da  un  circuito 
privato,  in  modo  che  non  fossero  congiunte  le  pareti  con  le 
case  vicine  (18).  Infatti  se  si  osserva,  che  colla  ben  nota 
legge  delle  dodici  tavole  era  proibito  di  appoggiare  travi 
qualunque  nelle  pareti  che  non  erano  proprie  (19),  si  tro- 
verà ragione  dell’uso  di  fare  le  case  tutto  l’intorno  cinte  da 
pareti  proprie  lasciandovi  nei  lati  tra  l’una  e l’altra  proprie- 
tà un’intercapedine  di  due  piedi  e mezzo  come  fu  prescritta 
dalle  leggi  successivamense  stabilite,  e come  molti  esempj  si 
rinvengono  in  Pompei:  ove  più  che  in  qualunque  altro  luogo 
si  conservarono  documenti  di  tali  private  pratiche.  Laonde 
un  tale  uso  non  s’introdusse  in  Roma  soltanto  allorché  Ne- 
rone stabili  di  ricdiBcare  quella  parte  della  città  distrutta 
dall’incendio  da  lui  promosso,  come  si  suppose  da  alcuni 
moderni  scrittori,  giacche  esistevano  per  l’avanti  e case  ed 
isole  tra  loro  distinte  : ma  bensì  dovette  accrescersi  in  mag- 
gior numero  in  quella  parte  della  città  riedificata,  onde 
evitare  gl’incendj,  come  venne  indicato  da  Tacito  e da 
Svetonio  particolarmente  (20).  In  tale  modo  poteva  esistere 

(18)  Insulae  dictae  proprie,  quae  non  iunguntur  eommunibus parieli- 
bus  ciirn  vicinisi  circuiliique  pub  li  co  ani  privalo  cingunlur  a simililudine 
videlicet  earum  terrarum  quae  Jluminibus,  ac  mare  emine!,  suntque  in  solo 
poiitae.  {Feslo  in  insulae.) 

(19)  Tignum  iunctum  aedibus  vineaeve  ne  concapat  ne  solvilo.  ^st 
qui  iunxit,  duplione  damnalor.  Tigna  quandoque  sarpla,donec  dempla 
eruni,  vindicare  ius  esto.  [Tah.  FI.) 

(20)  Nec  communinne  parielum,  sed  propriis  quaeque  muris  ambi- 
renlur.  [Tacilo  Ann.  Lib.  XF.c.  43)  Formam  aedijiciorum  urbis  novam 
excogilavil,  el  al  aule  insulas  ac  domos  porlicus  esseni,  de  quarum  solariis 
incendia  arcerenlur',  easque  suniptu  suo  exlruxil.[Svelonio  inNerone  c.  10.) 
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entro  il  perimetro  determinato  dalle  vie  pubbliche  un  con- 
siderevole numero  di  isole,  ossieno  di  fabbriche  private  edi> 
ficate  tutte  con  pareti  proprie  e separate  tra  loro  nei  lati 
da  intercapedini;  onde  da  ciò  si  rende  palese  essere  stato 
maggiore  il  numero  delle  isole  di  quello  delle  case.  Impe- 
rocché per  casa,  domus , s'intendeva  comunemente  una 
grande  fabbrica  con  atrj  e peristilj,  e con  tutti  quei  mem- 
bri che  erano  necessarj  all’abitazione  di  una  ricca  famiglia, 
quale  da  noi  ora  si  distinguerebbe  col  nome  di  palazzo,  ed 
erano  perciò  in  minor  numero  delie  comuni  fabbriche  pri- 
vate che  si  comprendevano  sotto  la  denominazione  di  isole, 
insulae.  Cosi  venivano  distinte  persino  col  nome  di  case  le 
abitazioni  che  si^diGcarono  dagl’ imperatori  sul  Palatino 
ove  designavasi  la  domus  Angusti,  la  domus  Tiberii,  la  do- 
mus  Caligulae,  e quante  altre  che  vennero  aggiunte  al  pa- 
lazzo dei  Cesari  dai  principi  che  tennero  successivamente 
in  quel  luogo  la  sede  dell’impero.  Nei  preziosi  frammenti 
che  si  hanno  della  antica  pianta  di  Roma  incisa  in  marmo 
sotto  l’impero  di  Settimio  Severo,  si  rinvengono  diversi 
esempj  tanto  delle  fabbriche  private  che  costituivano  le 
isole  disposte  in  piccole  abitazioni,  quanto  delle  case  con 
atrj  e peristilj , come  si  può  conoscere  dagli  stessi  frammenti 
delineati  nella  Tav.  I. 

Siccome  le  case  erano  soggette  a molte  variazioni , 
tanto  rispetto  alla  maggior  ampiezza,  quanto  alla  forma 
delle  aree  in  cui  erano  edificate,  e simili  altre  circostanze 
che  producevano  forse  egual  numero  di  varietàquante  erano 
le  case  edificate;  cosi  Vitruvio  si  astenne  dal  prescrivere 
precetti  sulle  forme  delle  intere  case,  quali  si  costruivano 
dai  Romani.  Ma  bensì  diligentemente  ha  descritto  il  modo 
con  cui  si  facevano  i principali  membri  che  le  componevano, 
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cd  in  particolare  gli  atrj  ed  i cavedj  che  formavano  la  più 
nobile  parte  delle  case  all'uso  romano,  e nei  seguenti  metodi 
si  solevano  costruire. 

I cavedj,  cava  aedium,  in  cinque  generi  si  distingue- 
vano, i quali  secondo  le  loro  ligure  erano  denominati,  to- 
scano,rusca/iicum,  corintio  corinthium,  telrastilo,/errajtA^- 
lon,  displuviato,  displuviatum,  e testudinato,  testudinatum. 
I cavedj  toscani  erano  quei,  in  cui  due  travi,  attraversanti  la 
larghezza,  sostenevano  i legni  sovraposti,  interpensiva,  ed  i 
diagonali,  colliquiae,  che  dagli  angoli  dei  muri  andavano 
a congiungersi  negli  angoli  del  rincontro  dei  travi;  e nei 
quali  i panconcelli  delle  gronde,  asseres  stillicidiorum, 
erano  inclinati  verso  l’impluvio,  impluvium,  che  stava  nel 
mezzo.  Nei  corintj  erano  collocati  nello  stesso  modo  ì travi 
ed  il  tetto:  ma  i travi,  essendo  discosti  dalle  pareti,  appog- 
giavano sulle  colonne  che  stavano  all’  intorno.  1 tetrastili 
eran  quei  che  negli  angoli  formati  dai  travi  avevano  colonne, 
le  quali  recavano  utilità  c fortezza  agli  stessi  travi;  poiché 
così  questi  non  erano  essi  necessarj  di  molta  lunghezza,  nè 
erano  caricati  dal  peso  dei  legni  sovraposti.  Displuviati  poi 
si  denominavano  quei  in  cui  i legni  declinati,  deliquiae, 
che  sostenevano  l’arca  del  tetto , trasmettevano  in  dentro  lo 
stillicidio;  e recavano  questi  grandissima  utilità  alle  stanze 
nell’inverno,  poiché  i loro  tetti,  essendo  sollevati,  non  to- 
glievano il  lume  ai  triclinj,  ma  in  vece  portavano  grande 
incomodo  colle  continue  riparazioni,  giacché  gli  stillicidj 
andando  a confluire  all’ intorno  delle  pareti , e non  potendo 
i tubi  subito  ricevere  tutta  l’acqua  proveniente  dai  canali, 
facevano  sì  che  questa  rigurgitando  ristagnava  e recava 
danno  ai  legni  del  tetto  ed  alle  pareti  di  tal  genere  di  fab- 
briche.! testudi  nati  poi  si  facevano  ove  non  si  aveva  grande 
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spazio  ed  in  essi  col  mezzo  dei  solaj,  contignaliones,  si  ren- 
devano pili  spaziose  le  abitazioni  (21). 

Nella  Tav.  CCXXIX  sono  rappresentati  i cinque  ge- 
neri dei  cavedj  come  meglio  si  possono  immaginare  dalla 
esposta  descrizione  di  Vitruvio.  Da  tale  descrizione  più  che 
da  qualunque  aggiunta  di  spiegazione  alle  cose  esposte  si 
possono  conoscere  quali  erano  le  forme  prescritte  nei  detti 
cinque  generi  di  cavedj  nonostante  che  si  sieno  scritte  molte 
cose  sul  modo  d’interpretare  le  parole  di  Vitruvio,  colle 
quali  invece  di  rischiararle  maggiormente  si  resero  oscure. 
È però  importante  l’osservare  che  dalle  cose  esposte  dallo 
stesso  Vitruvio  apparisce  chiara  la  signiGcazione  del  nome 
cavum  aedium,  come  chiaramente  pure  lo  dimostra  la  com- 
posizione dei  due  vocaboli  della  stessa  denominazione,  cioè 
denotare  la  parte  aperta  delle  case,  quale  a forma  di  un 
incavamento  si  presentava  nel  mezzo  di  esse;  imperocché 

(21  ) Primumque  de  cavìs  aedium^  uti /ieri  debeant^  dicam.  Cava  ae- 
dium  quinque  generibus  sunt  dislincta  « quorum  da  Jìgurae  nonùnanturi 
tuscanicum^  eoriatkium^  tetrastylon-^  displuviatum^  testudinatum.  Tusca^ 
nica  sunti  in  quibus  traSet  in  atrii  latitudine  traieeiae  habent  interpensiva 
et  eollìquias  ab  angulis  parici um  ad  angulos  tignorum  intercurrentes^  iiem 
asseribus  stillicidiorum  in  medium  inqtluvtum  deiectus.  In  corinthiis  iisdem 
rationibus  trahes  et  compluvia  collocanturi  sed  a parietibus  irabes  rece^ 
dentes  in  circuitione  circa  columnas  componuntur,  Tetraslyla  sunti  quae 
subiectis  sub  trabibus  angularibus  columnis  et  utilitatem  trabibus  et  fir» 
mitatem  praestanti  quod  ncque  ipsae  magnum  impetum  coguntur  habere^ 
ncque  ab  interpeusivis  onerantur.  Dtspluviaia  autem  sunti  in  quibus  deli- 
quine  arcam  sustinentes  stillicidia  reiiciunt»  Haec  hibernaculis  maximas 
praestant  utilitateSi  quod  compluvia  eorum  creda  non  obstanl  luminibus 
tricliniorum*  Sed  ea  habent  in  refectionibus  molestiam  niagnam^  quod  circa 
parietes  stillicidia  conjluentia  continent  fistulae , qaae  non  celeriter  rec<- 
piunt  ex  canalibus  aquam  dejiuentemx  itaque  redundantes  restagnanti  et 
intestinum  opus  et  parietes  in  eis  generibus  aedificiorum  corrumpunt*  Te» 
studinata  vero  ibi fiunti  ubi  non  sunt  impetus  magni^  et  in  contignationibus 
supra  spatiosae  redduntur  hahitaUonat»  {Fitruvio  Fi»  c.  3.) 
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precisamente  solo  il  modo  con  cui  si  dovevano  comporre  i 
tetti  sopra  la  stessa  parte  aperta  secondo  i varii  generi  si 
trovano  designati  in  tutto  ciò  che  si  prescrisse  sotto  la  deno- 
minazione cavum  aedium-,  mentre  volendo  nel  seguito  sta- 
bilire le  dimensioni  dell’area  e dell’elevazioni  delle  stesse 
parti  medie  delle  case,  le  considerò  sotto  la  denominazione 
di  atrj.  Laonde  palesemente  appare  da  ciò  esservi  stata 
una  qualche  difTerenza  tra  il  cavedio  e l’atrio,  quantunque 
da  alcune  indicazioni  tramandateci  dagli  antichi  scrittori 
vengano  le  due  denominazioni  attribuite  alla  stessa  parte  di 
casa,  £d  una  tale  differenza  doveva  consistere  nel  conside- 
rarsi [)cr  cavedio  la  suddetta  parte  incavata  ed  aperta  nel 
mezzo  delle  case,  la  quale  si  soleva  cuoprire  per  una  por- 
zione col  tetto  secondo  i descritti  cinque  generi  lasciandone 
altra  scoperta  come  chiaramente  venne  spiegato  da  Var- 
rone,  dicendo  che  era  denominato  cavedio  quel  luogo  co- 
perto entro  le  pareti  che  si  lasciava  sco[)erto,  il  quale  ser- 
viva ai  comuni  usi.  In  tale  luogo  se  nulla  era  lasciato  sco- 
perto si  diceva  testudinato  a somiglianza  della  testudine, 
come  era  nel  pretorio  e nei  castri;  se  scoperto  era  nei  mezzo, 
onde  capisse  la  luce  , dal  piovere  in  basso  , ossia  verso  il 
mezzo,  si  diceva  impluvio,  e dal  compiovcre  verso  l’alto, 
ossia  dalla  parte  interna,  si  diceva  compluvio,  l’uno  e altro 
dal  modo  di  piovere.  Toscano  era  detto  dai  Toscani,  poiché 
il  di  loro  cavedio  fu  preso  ad  imitare  (22).  Mentre  poi  lo 

(22)  Cavum  aedium  dietum^  tfui  locui  teetus  intra  parietes  relinque- 
batur  patulus%  qui  esset  ad  communem  omnium  usum.  In  hoc  tocus  si  nuU us 
relictus  crat^  $iJ>  divo  qui  esstt^  dicébatur  tettudo  a testudinis  similitudine^ 
ut  est  in  praetorio  in  castriti  Si  relictum  eroi  in  medio  ut  lucrm  l aperet  ^ 
deorsum  quo  impluebat^impluvium  dictum^  et  turtum  quo  eomplucbai  rom* 
pluvium'f  utramqae  a pluvia*  Tuseanicum  dietum  a tusceis^  pos/eaquam  iV* 
lorum  cavum  aedium  simulare  eoeperunt*  {I^arrone  De  ting*  Lai*  Uh.  II^.) 
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stesso  Varrone,  spieu;ando  ciò  che  s’intendeva  per  atrio,  di- 
ceva primieramente  essere  stato  COSI  denominato  dagli  Atriati 
toscani;  imperocché  da  essi  se  n'era  tratto  esempio;  e quindi 
per  indicare  come  era  compito  l’atrio,  diceva  che  intorno 
al  cavedio  stavano  disposti  i luoghi  di  ogni  cosa  utile  sepa- 
rati dalle  pareti,  ed  ove  ciò  che  doveva  essere  riposto  vole- 
vasi  conservare (23).Cosi  si  viene  a conoscere  che  l’atrio  pro- 
priamente detto  era  costituito  dal  cavedio,  o aera  in  parte 
coperta  ed  in  parte  scoperta  dal  tetto,  e dai  luoghi  disposti 
intorno  per  i comuni  usi  a similitudine  dei  peristìlj,  come 
altrove  lo  dichiara  lo  stesso  Varrone  (24).  Infatti  come  un 
genere  particolare  di  edifizio  venne  dimostrato  da  Pesto 
spiegando  la  voce  atrium,  colla  qualle  s’intendeva  propria- 
mente un  genere  di  edilizio  posto  avanti  alla  casa,  e con- 
tenente nel  mezzo  un'area,  nella  quale  l’acqua  raccolta  dal 
tetto  discendeva.  Detto  era  atrio  o perchè  era  un  genere  di 
cdiGzio  primieramente  stabilito  in  Etruria,  o perche  sor- 
geva da  terra  (25).  Lo  stesso  si  trova  indicato  in  diverse  al- 

(23)  Àtrtum  ofipellaium  est  ab  Atriatibus  tusceis^  illinc  enim  exem- 
plttm  stimpinm.  Circum  cavum  atdium  trai  uniutcuisque  rei  utilitatis  cauta 
parieiibus  dissepta\  ubi  quid  ccnditum  esse  sfolebant»  {^Varrone  toc.  cit.) 
D'altronde  lo  stesso  Varrone  chiarameole  conferma  doversi  il  cavo  detPedi- 
fizio  attribuire  airincavamento  del  tettO)  nel  dire  che  da  cavo  si  dedusse  ca» 
vea^  e secondo  Esiodo  dal  ebao  il  cavum  caelum^  il  quale  nelle  dette  fabbriche 
veniva  rappresentato  dal  tetto. 

(24)  In  aedifìciis  quod  non  videmus  habert  atrium^  iripcerduav , simi- 
Utudinem^  et  cubicuìum  ad  aequalt\  cum  tamtn  propter  ulilìtatum  in  heit 
dissimiiitudines  potius  quam  similitudinet^  tequamur  ^ itaque  et  biberna 
trictinia  et  aestiva  ^ non  item  valvola  et  fenestrata  facimut»  (f^arrone  Da 

Ling*  Iat‘  Lib.  VII-.') 

(25)  Atrium  proprie  est  f^enus  aedificii  ante  aedem  eontinens  mediani 
aream  in  quam  coUecta  ex  omni  tecto  pluvia  descendit  \ dicium  auiem 
atriums  vet  quia  id  genus  aedificii  Alriae  primum  in  Etruria  sit  institu- 
turni  ^^l  A terra  oriatur^  quasi  atereum»  {Feste  in  Atrium)» 
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tre  spiegazioni  esposte  da  Servio,  colle  qnali  si  dimostra  es> 
sere  stato  l'atrio  un  genere  di  edilìzio  composto  da  varj 
membri  (26).  Ciò  trovasi  anche  meglio  dichiarato  da  un 
passo  di  Cicerone,  nel  quale  s’indica  essere  stati  aggiunti  tra 
i membri  degli  atrj  i cubicoli  (27).  Palese  diversità  poi  tra 
l’atrio  ed  il  cavedio  viene  dimostrata  da  Plinio  il  giovine 
descrivendo  la  sua  villa  che  aveva  a poca  distanza  da  Lau* 
rento,nella  quale  descrizione  distinse  chiaramente  l’atrio  dal 
cavedio  (2S).  Nè  l’atrio  potevasi  confondere  col  vestibolo, 
perchè,  come  bene  osservava  Aulo  Gelilo,  il  vestibulo  slava 


(26)  JVom,  ut  ait  Caio',  et  in  atrio  et  daohus  Jerculis  epulahantur  anti- 
qui. Vnde  ait  luvenalis  (1 , 94.);  Quii  feraila  teptem  Secreto  coenavil  avuti 
ibi  eliam  pecunias  habebant.  Vnde  {etiam)  qui  honoratioret  (servi)  erant, 
timinum  custodes  adbibebantur,  ut  (9,  648):  Qui  Dardanio  Anchisae  Armi- 
ger  ante /uit,^duique  ud  limina  cuclot.  ibi  et  colina  erat:  onde  et  atritun 
dictum  est',  airum  enins  era!  ex  fumo^  (Alii  diivnt,  Alria  Etruriae  civita- 
tem  fuisse,  quae  domot  amptis  vestibulis  babebat,  quae  cum  Romani  imi- 
rentur,  alria  appellaverunt.  Alii  atria  magnus  sedes  (Burm.  coni  aedes) 
et  capacitsimas  dictas  tradunt , onde  atria  Licinia , et  atrium  Liberlatit). 
(Servio  in  Virgilio  Aeneid.  Lib,  i.  v.  726<) 

(27)  Quo  loco  in  porticu  te  scribere  aiunt  ut  atriolum  fuit,  mibi,  ut 
est,  ptacebat  magis  -,neque  enimsatis  loci  esse  videbatur  atriolo.  A’eque 
fere  solet  nisi  in  hit  aedìjiciis fieri,  in  quibus  est  atrium  maius:  nec  habere 
poterai  adiuncta  cubiculo  et  eiusmodi  membra.  (Cicerone.  Ad  Quintum 
fratrem.  Lib.  Ili.  Epist.  1 .) 

(28)  Villa  utibus  capai,  nen  sumptuosa  tutela.  Cuiut  in  prima  parte 
atrium  Jrugi,  nec  tamen  sordidum:  deinde  poriicus  in  D literae  similitu- 
dine circumactae:  quibus  parvula,  sed  festiva,  area  includitur.  Egregium 
haec  adversum  tempestales  receptaculum',  nam  specularibuSf  ac  multo  ma- 
gie imminentibus  tectis  muniuntur.  Est  cantra  medias  cavaedium  bilare: 
mox  triclinium  salis  pulebrum,  quod  in  litus  excurrit:  ac  si  quando  Africo 
mare  impulsum  est,  factis  iam  et  novissimis Jluctibus  leviter  adluitur.  Vii  di - 
que  valvat,  aut  fenestras  non  minores  valvis  babet',  atqiie  ila  a lateribus 
et  afronte  quasi  tria  maria prospectaf.  a tergo  cavaedium,  porticum,  arcami 
porlicum  rursus,  mox  atrium,silvas,  et  longinquos  respicit  monles.  (Pltmo 
Jun.  ab.  II.  Ep  17.) 
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fuori  (Ielle  porte  (20),  mentre  il  cavedio  era  la  parte  che  sì 
presentava  nel  mezzo  delle  case.  Tale  è la  più  giusta  distin- 
zione che  si  possa  fra  tra  i detti  due  vocaboli , sui  quali 
molte  cose  si  scrissero. 

Vitruvio  dopo  di  avere  esposti  i precetti  sui  suddetti 
cinque  generi  di  cavedj,  ossia  sulle  differenti  forme  prati- 
cate per  cuoprire  gli  atrj,  stabiliva  le  larghezze  e lunghezze 
degli  atr)  potersi  disporre  in  tre  metodi.  Il  primo  si  otte- 
neva dividendo  la  lunghezza  in  cinque  parti  e dandone  tre 
alla  larghezza.  Il  secondo  si  aveva  dividendo  in  tre  parti  la 
lunghezza  ed  assagnandone  due  alla  larghezza.  Nel  terzo  si 
descriveva  un  quadrato  di  lati  eguali  sulla  larghezza,  e con- 
dotta nel  medesimo  la  linea  diagonale  si  dava  all'atrio  tanta 
lunghezza,  quanta  ne  avea  la  diagonale.  L’altezza  degli  atrj 
sino  sotto  i travi  doveva  essere  quanto  la  larghezza  meno 
una  quarta  parte;  il  rimanente  era  per  i lacunarj  e l’arca 
sopra  i travi  medesimi  (30).  Sulle  quali  proporzioni  nuH’al- 
tro  si  può  aggiungere  che  tutte  poterono  essere  state  facil- 
mente poste  in  pratica  , come  nel  seguito  dimostreremo 
imprendendo  ad  osservare  i monumenti  di  tal  genere  di 
fabbriche. 


(29)  Ànimadverti  enim  quotdam,  haudqaaquam  indoctos  virai,  api- 
nari  vestihulum  esse  pnrlem  damus  primarem  quam  vulgut  sUrium  vacai. 
(u4ula  OeUia  Ub.  Xn.  c.  5.) 

(3  ) Atriorum  vera  longitudine!  et  laliludines  tribat  generibut  for- 
manlur:  et  primum  qenut  diitribiiilur,  ut  longitudo  cum  in  quinque  parte! 
divita  Jiteril , Irei  parte!  latitudini  denlur,  Alterum  cum  in  tret  parta 
dividatur,  duae  parta  latitudini  Iribuanlur.  Tertium,  uti  latiludo  in  qua- 
dralo paribu!  laterilms  deseribatur , inque  eo  quadrato  diagonali!  linea 
ducatur,et  quantum  spatium  habuerii  ea  linea  diagonali!,  tanta  longitudo 
atrio  detur.  Altitudo  eorum  , quanta  latiludo  fuerit,  quarta  dempta  sub 
Irabei  extollatur,  retiquum  lacunariorum  et  arcae  sopra  trabel  ratio  ha- 
beatur.  (yUruvio  Ub.  FI.  c.  3.) 
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Di  segnilo  Vilruvio  descrisse  quali  dovevano  essere  le 
proporzioni  delle  ale,  alae,  che  stavano  poste  a destra  ed  a 
sinistra  dell’atrio,  ed  in  que.sto  modo  si  dovevano  ordinare. 
Allorché  la  lunghezza  dell’atrio  era  da  trenta  a quaranta 
piedi,  si  faceva  di  una  terza  parte  della  medesima  lunghezza. 
Se  era  da  quaranta  a cinquanta  si  divideva  la  lunghezza  in 
parti  tre  e mezza,  e se  ne  dava  una  alle  ale.  Se  da  cinquanta 
a sessanta,  si  dava  alle  ale  una  quarta  parte  della  lunghezza. 
Se  da  sessanta  a ottanta  si  ripartiva  la  lunghezza  in  parti 
quattro  e mezza,  e se  ne  a.ssegnava  una  alla  larghezza  delle 
ale.  Se  poi  da  ottanta  a cento,  divisa  la  lunghezza  in  cinque 
parti,  una  delle  quali  formava  la  giusta  larghezza  delle  ale. 
I travi  liminari  delle  ali  si  dovevano  porre  ad  una  altezza 
tale  che  corrispondesse  in  egual  misura  alla  larghezza  (31). 
Prima  che  si  scuoprissero  e si  studiassero  le  case  di  Pompei 
si  è disputato  molto  per  stabilire  ciò  che  fossero  le  ale  de- 
scritte da  Vitruvio  tra  i membri  disposti  intorno  agli  atrj  : 
ma  dopo  della  suddetta  discoperta  bene  si  conobbe  che  l’ala 
altro  non  era  che  un  luogo  aperto  nel  davanti , situato  nella 
estremità  superiore  di  tutti  i due  lati  dell’atrio,  e fatto  a 
guisa  di  sfondo  riquadrato.  Le  ale  si  adomavano  con  pit- 
ture ed  iscrizioni  risguardanti  la  genealogia  del  proprietario 
della  casa. 

(31  ) Mis  dextra  oc  sinistra  taiiludo , cum  sii  atrii  longitudo  a tri- 
ginta  pedibus  ad  pedes  quadraginta,  ex  terlia  parte  eius  constituatur.  A 
quadrag'nta  ad  pedes  quinquaginta  longitudo  dividalnr  in  partes  tres  et 
dimidiami  ex  bis  una  pars  aiis  detur.  Cum  autem  erit  longitudo  a quin- 
quaginta pedibus  ad  sexaginta,  pars  quarta  longiludinis  atis  tribualur, 
A pedibus  sexaginta  ad  octoginla  longitudo  dividalur  in  partes  quatuor  et 
dimidiam:  ex  hit  una  pars  fiat  alarum  latitudo.  A pedibus  oetoginta  ad 
pedes  centum  in  quinque  partes  divisa  longitudo  instam  constituerit  lati- 
tuiinem  alarum.  Trabes  earum  liminares  ita  allae  ponantur,  ut  altitudi- 
nes  latitudiaibus  sint  aequales.  {l'itruvio  toc.  cit.) 
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Il  tabiino,  tablinum,  doveva  stabilirsi  secondo  Vitru- 
TÌo  sulle  seguenti  proporzioni.  Se  la  larghezza  dell’atrio  era 
da  piedi  venti  a trenta,  tolta  la  terza  parte,  il  rimanente 
si  assegnava  per  il  tabiino.  Se  da  piedi  trenta  a quaranta, 
la  metà  era  per  lo  stesso  tabiino.  Se  poi  era  da  quaranta  a 
sessanta,  si  divideva  una  larghezza  in  cinque  parti,  e due 
di  esse  erano  per  il  tabiino.  Siffatte  proporzioni  stabiliva 
Vitruvio,  perchè  osservava  che  gli  atrj  minori  e maggiori 
dovevano  avere  le  stesse  simmetrie,  imperocché  se  si  fossero 
impiegate  le  simmetrie  dei  maggiori  nei  minori,  nè  i tablini 
nè  le  ale  sarebbero  mai  riuscite  comode,  e se  all’opposto  si 
adoperavano  le  simmetrie  de’minori  nc’maggiori,  sarebbero 
riusciti  gli  uni  e gli  altri  d’una  vasta  ed  eccessiva  grandezza. 
Onde  c che  egli  aveva  giudicato  opportuno  di  prescrivere 
in  genere  le  proporzioni  scelte  dalle  grandezze,  quali  erano 
richieste  dal  comodo  e dalla  vista.  L’ altezza  però  del  ta- 
biino sino  al  trave  si  stabiliva  un’ottava  parte  di  più  della 
larghezza;  i lacunari  s’inalzavano  alla  stessa  altezza  accre- 
sciuta della  terza  parte  della  larghezza  del  medesimo  ta- 
biino (32).  Ciò  che  fosse  il  tabiino  ad  evidenza  si  conosce 
dai  molti  csempj  che  rimangono  nelle  case  di  Pompei,  e 

(32)  Tahlino,  si  latiiudo  airii  eri!  pedam  vigiliti  ad  triginta  dempta 
tertia  eiut  spatii,  religuum  tribuatur.  Si  erit  a pedihus  triginta  ad  quadra- 
ginta,  ex  atrii  latitudine  tahlino  dimidium  tribuatur,  Cum  autem  a quor- 
draginta  ad  sexaginta,  latitudo  dividatur  in  partes  quinque,  et  ex  bis  duae 
tabiino  contribuantur.  Non  enim  atria  minora  ac  malora  easdem  possunl 
habere  symmetriarum  rationes.  Si  enim  maiorum  symmetriis  utemur  in  mi- 
noribus,  ncque  tabiina  ncque  aloe  utililatem  poterunt  habere\  sin  autem 
minorum  in  maiorihus  utemur,  vasta  et  immania  in  bis  ea  erunt  membra, 
llaque  generatim  magnitudinum  rationes  exquisitas  et  ulililati  et  aspettai 
conscribendas  potavi , Mtitudo  tabiini  ad  trabem  adiecta  latitudinis  ottava 
constituatur.  Lacunaria  eius  tertia  latitudinis  ad  allitudinem  adiecta  extol- 
lantur.  [^Vitruvio  toc.  cit.) 
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consisteva  in  una  stanza  quadrangolare  aj>crta  nel  davanti 
e corrispondente  nel  mezzo  dell’  atrio.  A siffatta  stanza 
bene  si  potevano  adattare  le  [H'oporzioni  prescritte  tanto 
nella  larghezza  quanto  nell’  altezza  ove  stavano  posti  i travi 
limitari  che  servivano  d’architrave.  Rispetto  all’  uso  del  ta- 
biino è d’uopo  osservare  che  venne  da  Varrone  indicato  per 
luogo  d’intertenimentOjda  Plinio  e Pesto  per  servir  di  luogo 
da  riporre  le  tavole  scritte,  e conservare  le  memorie  dei 
parenti  del  proprietario,  come  pure  praticavasi  nelle  ale 
poc'anzi  descritte  (33). 

Quindi  Vitrurio  descrisse  le  fauci,  fauces,  le  quali 
negli  atrj  dovevano  essere  non  minori  di  una  terza  parte 
della  larghezza  del  tabiino,  nè  maggiori  della  metà.  Le  im- 
magini coi  loro  ornamenti  si  dovevano  situare  tanto  alte, 
quanto  erano  larghe  le  ale.  Le  proporzioni  della  larghezza 
delle  porte  rispetto  alla  loro  altezza,  se  erano  doriche,  alla 
maniera  dorica,  se  joniche  alla  jonica  si  dovevano  eseguire, 
come  fu  esposto  intorno  le  simmetrie  prescrittte  per  le  porte 
dei  tempj.  La  larghezza  dell’  impluvio  non  dovevasi  fare 
minore  della  quarta  parte  della  larghezza  dell’atrio  , nè 
maggiore  della  terza;  la  lunghezza  poi  dovea  esser  propor- 
zionata a quella  dell’atrio  (34).  In  questa  indicazione  Vi- 

(33)  j4d focutn  hyeme  oc  Jrigorìbus  coenitabunt , aestho  tempore  in 
propattilo^  rure  in  corte^  in  urbe  in  tabulino  quod  maenianum  possumut 
inielligere  tahulis  fabricatum»  (f^arrone  presso  Nonio  nella  voce  Cohortes.) 
Tabiina  coJicibus  implebantur  et  monumentis  rerum  in  magistratu  gesta” 
rum,  (Plinio  Hist,  Nat,  Liber,  XXXf^,  c,  2.)  Tablinum  proxime  atrium 
iocus  dicitur  quod  antiqui  magistraius^  in  suo  imperio  tabiilas  rationum  ibi 
habebant  puhhlicarum  rationum  causa  factum  locum,  (Pesto  in  Tablinum,) 

(34)  Pauces  minoribus  atriis  e tabiini  latitudine  dempta  tertia^  maio- 
rihus  dimidia,^  constituantur.  Jmagines  item  altae  cum  suis  ornamentis  ad 
lafitudinrni  alarum  sint  conslitutae  lAtitudtnes  ostiorum  ad  ahitudinemy 
si  dorica  erunt^  uti  dorteay  si  ionica  erunty  ufi  ionica  peijiciuntur y que~ 
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travio  unì  alcune  prescrizioni  spettanti  a diverse  parti  del- 
l’atrio. Per  le  fauci  si  devono  intendere  quei  luoghi  angusti 
situati  a lato  del  tabiino  che  servivano  di  trapasso  daH’atrio 
al  peristilio,  come  si  conosce  da  molti  esempj  che  si  rin- 
vengono nelle  comuni  case  di  Pompei.  Figuravano  in  tal 
modo  questi  trapassi  quali  vestibuli  della  parte  posteriore 
della  casa,  come  Aulo  Gelilo  fece  conoscere  (3.5).  In  essi 
solevansi  situare  le  immagini  dei  parenti  del  proprietario, 
come  nei  tabiini  e nelle  ale,  perciò  bene  conveniva  che  si 
fossero  collocate  ad  una  altezza  ragguardevole  quale  era 
quella  dedotta  dalla  larghezza  delle  stesse  fauci.  Siccome  poi 
nelle  estremità  delle  fauci  verso  i peristilj,  si  solevano  ne- 
cessariamente mettere  le  porte  come  si  mettevano  nei  vesti- 


madmodum  de  thjrromaliri  de  quibus  quarto  libro  rationes  syrnmetriarum 
funi  expositae,  Impluvii  lumen  latum  laiitudinis  atrii  ne  minus  quarta^  ne 
plus  tenia  parte  re/<n^ uo/utì  longiiudo  uti  atrii  prò  rata  parte fiat* 
truvio  loc»  cit.) 

(35)  Così  Aulo  GelHo  spiegsodo  ì seguenti  versi  di  Virgilio: 
Vteiibuium  ante  ipsum^  primi sque  in  faucibus  Orci 
Luctut  et  ulirices  fìosuere  cuhitia  Curae* 

Non  enim  vesiibulurn  priorem  pariem  domus  infernae  dicit\  quod  obrepere 
poteste  tanquam  si  ita  dicatur'i  sed  loca  duo  demonstrat  extra  Orci  fores^ 
vestibulum  et  fauces\  ex  quibus  et  vestibulum  appeliatante  ipsam  quasi 
domum^  et  ante  ipsa  Orci  penetralia\fauces  autem  vacai  iter  angustum^ 
per  quod  ad  vestibulum  adiretur*  {^Lib*  XVL  c*  5*)  Un  tal  nome  sembra 
essere  sUto  derivalo  dagli  accessi  che  a somiglianza  delle  fauci)  che  meUevaoo 
dal  foro  sul  Campidoglio  nei  lati  del  Tabulario»  poiché  precisamente  una  egua- 
le disposizione  si  trova  esservi  stala  tra  quella  della  parte  superiore  del  foro 
Bom  ino,  corrispondente  sotto  al  Campidoglio)  e la  parte  delPatrio  in  cui 
slava  il  Tabulario  colle  fauci)  giacché  il  Tabulario ) Tabularium^  del  fora 
figurava  il  tablinu  delle  cusc)  ebe  pure  tabulimvn>i  si  diceva,  ed  i delti  accessi 
die  in  egual  modo  nei  due  luoghi  si  denominavano  fauci, /ìiuces»  Infatti  Ser- 
vio spiegando  le  seguenti  parole  di  Virgilio  Bivias  fauces^  òÀssCy/auces  di^ 
cuntur  itinera  inter  dttos  montes  locata^  angusta  et  pervia^  dieta  a fiau^ 
cium  simiUluiline.  \Scnio*  yirgUio  Aeneid,  lub,  XI.  v.  516.) 
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buli;  COSI  bene  Vitruvio  descrivendo  le  fauci  le  indicò  in 
qual  modo  si  dovessero  formare  le  porte,  e se  erano  doriche 
colla  maniera  dei  tempj,  per  le  quali  lo  stesso  Vitruvio  ne 
scrisse  precetti.  Così  le  une  e le  altre  potevano  convenire 
tanto  all'accesso  dal  vestibolo  all’atrio,  quanto  a quelle 
dalle  fauci  al  peristilio.  La  proporzione  poi  da  darsi  aU’im- 
pluvio  doveva  riferisi  a quello  spazio  scoperto  che  in  alcuni 
generi  di  cavedj  si  praticava  con  un  piccolo  incavamento 
nel  mezzo  dcH'area  scoperta  a solo  elTctto  di  ricevere  gli 
scoli  delle  acque  che  cadevano  dal  tetto,  come  ne  esistono 
diversi  esempj  nelle  case  di  Pompei.  Con  siflatte  prescri- 
zioni Vitruvio  compì  di  determinare  tutte  le  parti  che  com- 
ponevano la  parte  anteriore  delle  c.ase  nel  di  cui  mezzo  stava 
situato  l’atrio,  e che  era  destinato  a comune  servizio. 

Nella  parte  posteriore  delle  case,  che  era  riserhata  agli 
usi  privati,  stava  collocato  in  vece  dell’atrio  un’ampio  pe- 
ristilio, e questo  si  doveva  secondo  Vitruvio  si- 

tuare per  il  traverso,  e stendersi  in  lunghezza  una  terza  parte 
maggiore  della  larghezza.  Le  colonne  si  dovevano  fare  tanto 
alte  quanto  erano  larghi  i portici,  e gl'intcrcolunnj  dei  pc- 
ristilj  non  avessero  un’ampiezza  minore  di  tre  nè  maggiore 
di  quattro  diametri  delle  stesse  colonne.  Se  poi  nel  |>cristilio 
si  voleva  fare  uso  di  colonne  doriche  si  doveva  prendere  il 
moiliilo  nel  modo  che  fu  stabilito  per  tal  genere  di  colonne 
adattate  ai  tempj,  e secondo  le  stesse  proporzioni  si  dove- 
vano dis]K>rre  i triglifì  (3G).  Erano  adunque  siffatti  peristilj 


(36)  Peristylia  autem  in  transverso  tenia  parte  longiora  sint  quam 
introrsus:  columnae  tam  altat  quum  porticus  laiae  Juertnt.  Peristyliorum 
inttrcolunia  ne  mìnu$  trium^  ne  pius  (juatuor  cotumnurum  crasstiudtne 
infcr  se  disteni»  Sin  autem  dorU  o more  in  peristilio  columnae  erunt  faaca^ 
dae^  uti  m quarto  librai  de  dorici*  scripsi^  ita  tnoduii  sumantur^  et  ad  eoi 
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architettati  a modo  degli  atrj,  però  più  ampj  e con  pitici 
più  spaziosi  formati  con  colonne  nel  genere,  bensì  di  quelle 
praticate  negli  altri  cdiBzj,  ma  situate  a maggior  distanza 
tra  di  loro  in  modo  di  avere  gl’  intercolunnj  larghi  da  tre 
in  quattro  diametri  delle  colonne.  Nelle  case  di  Pompei  se 
ne  hanno  parimenti  diversi  esempj  di  questi  peristilj  che  si 
esamineranno  nel  seguito.  Pertanto  seguendo  l’ordine  te- 
nuto da  Vitruvio,  conviene  prendere  a considerare  i diversi 
membri  che  stavano  disposti  intorno  ai  medesimi  peristilj 
e che  formavano  la  indicala  parte  posteriore  delle  case  di 
uso  privato;  erano  perciò  gl’indicati  membri  destinati  a par- 
ticolare servizio  domestico,  mentre  quei  situati  intorno  agli 
atrj  servivano  a comune  uso. 

I principali  membri,  che  si  solevano  collocare  intorno 
ai  peristilj,  dovevano  avere  secondo  Vitruvio  le  seguenti 
proporzioni.  Nei  triclinj,  tricUnia,  la  lunghezza  doveva  es- 
sere doppia  dalla  larghezza,  e l’altezza  di  tutte  le  stanze, 
conclavia,  se  erano  oblunghe,  si  stabiliva  in  modo  che  som- 
mata la  dimensione  della  lunghezza  e della  larghezza,  la 
meta  di  tal  somma  si  .assegnava  all’altezza.  Se  poi  le  ese- 
dre, exedrae,  e gli  eci,  oeci  erano  quadrati,  si  dovevano 
fare  alti  quanto  la  larghezza  aumentata  della  melò.  Le  pi- 
nacol*M;hc,  pinacotìiecae,  si  dovevano  fare  assai  grandi  come 
le  esedre.  Gli  eci,  corintj  e testrastili,  e quei  che  si  denomi- 
navano egizj , dovevano  conservare  lo  stesso  rapporto  della 
larghezza  colla  lunghezza  a seconda  delle  simmetrie  asse- 
gnate per  i triclinj,  ma  allorché  erano  decorati  con  colonne 
si  facevano  più  spaziosi.  La  differenza  che  vi  era  tra  gli  eci 
corintj  e gli  egizj  consisteva  nell’avere  i corintj  colonne 

modulos  triglypftoriimque  rationet  disponantur,  (f'itruvio  toc.  di.)  Sulle 
pro;>orzioai  dei  desijjtuiti  geoeri  di  colooue  si  veda  il  Capitolo  IV. 
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poste  o sopra  un  podio  o sui  suolo,  sulle  quali  erano  appog- 
giati gli  architravi  nelle  cornici  fatte  di  legno  o di  stucco, 
e sopra  le  cornici  i lacunari  disposti  su  curve  depresse; 
mentre  negli  egizj  stavano  sopra  le  colonne  gli  architravi, 
e sopra  di  queste  pareti,  poste  nel  d’intorno,  veniva  formato 
un  solajo,  sul  di  cui  tavolato  si  faceva  un  pavimento  allo 
scoperto,  sul  quale  si  poteva  girare  da  tutte  le  parti;  quindi  so- 
pra l’architrave  a perpendicolo  delle  colonne  inferiori  erano 
innalzate  altre  colonne  diminuite  d’una  quarta  parte.  Negli 
stessi  eci  al  di  sopra  delle  colonne  e degli  architravi  stavano 
disposti  lacunari  adornati,  e tra  le  colonne  superiori  erano 
situate  Gnestre  in  modo  che  una  tale  disposizione  si  ren- 
deva più  propria  alle  basiliche  che  agli  eci  corintj.  Si  face- 
vano ancora  gli  eci  in  un  metodo  non  italiano,  che  i Greci 
denominavano  ciziceno,  cizicenits.  Venivano  siffatti  eci  col- 
locati dirimpetto  a settentrione  e principalmente  in  modo 
che  fossero  rivolti  verso  i giardini,  ed  avevano  le  porte  nel 
mezzo;  essi  però  erano  si  lunghi  e sì  larghi  che  vi  potevano 
essere  collocati  due  triclinj  coi  passeggi  all’intorno  uno 
d’incontro  all’altro,  ed  avevano  a destra  ed  a sinistra  le  aper- 
ture delle  Gnestre  valvate,  affinché  dal  letto  per  le  aperture 
delle  Gnestre  stesse  si  fossero  potuti  vedere  i giardini,  e la 
loro  altezza  veniva  stabilita  quanto  una  larghezza  e mezza. 
In  Gne  aggiungeva  lo  stesso  Vitruvio  che  in  siffatti  generi  di 
ediGzj  si  dovevano  porre  in  opera  tutti  quei  rapporti  di  sim- 
metria che  potevano  praticarsi  nel  luogo.  Le  aperture  delle 
Gnestre,  se  non  venivano  dall’altezza  delle  pareti  contigue 
oscurate,  facilmente  si  potevano  eseguire  in  modo  conve- 
niente, e se  poi  erano  impedite  dalla  ristrettezza  del  luogo 
o da  altre  circostanze,  allora  con  avvedutezza  ed  ingegno 
conveniva  fare  detrazioni  od  aggiunte  alle  simmetrie  in 
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modo  che  ne  risultasse  bellezza  non  dissimile  da  quella  de* 
dotta  dalle  più  approvate  pratiche  (37).  Nella  Tav.  CCXXX 
vedonsi  delineate  le  forme  dei  descritti  eci,  quali  più  con- 
formi ai  precetti  Vitruviani  si  sono  potuti  determinare; 

(37J  Trictiniorum  quanta  iatitudo  fuerit^òis  tanta  langitudo Jieri 
debcbit.  Àltitudines  omnium  conclaviorum^  quae  oblonga fuerinty  sic  habere 
debent  rationem^  uti  tongiiudinis  et  latitudinis  mensura  componantur,,  et 
ex  easumma  dimidium  sumatur^  et  quantum  fuerit^  tantum  altitudini  df 
tur.  Sin  autem  exedrae  aut  oeci  quadrati  fuerini^  latiiudtnis  dimidia 
atldita.^  altitudinis  educantur.  PinacothecaCy  uti  exedrae^  amplis  magni- 
tudinibus  sunt  constituendae*  Oeci  corinthii^  tetrastyliques  quique  aegy- 
ptii  vocantur , latitudinis  et  longitudinis^  uti  supra  trictiniorum  synune- 
triae  scriptae  suni , ita  habeant  rationem^  sed  propter  columnarum  in- 
terpositiones  spatiosìores  constituantur.  Inter  corinthios  autem  et  aegy- 
ptios  hoc  erit  discrimen . Corinthii  timplices  habent  columnas  aut  in 
podio  positas  aut  in  imo^  supraque  habent  epistylia  et  coronas  aut  ex  inte- 
stino opere  aut  albario\  praeterea  supra  coronas  coiva  tacunaria  ad  cir- 
cinum  delumbata.  In  aegyptiis  autem  supra  columnas  epistylia^  et  ab 
epistyliis  ad  parietes^  qui  sunt  circa  ^ imponenda  est  contignatio^  supra 
eoaxafionem  pauimentum^  sub  dio  ut  sii  drcuitus.  Deinde  supra  epistylium 
ad perpendiculum  injeriorum  columnarum  imponendae  sunt  minores  quarta 
parte  columnae\  supra  earum  epistylia  et  ornamenta  lacunariis  ornantur^ 
et  inter  columnas  superiores fenestvae  collovantur^  ita  basilicarum  ea  simi- 
litudo„  non  corinthiorum  oecorum»,  videtur  esse.  Fiunt  autem  etiam  non 
Italicae  consuetudinis  oeci,  quos  Graeci  appellant.  Hi  collocantnr 

spectantes  ad  septentrionem^  et  maxime  viridia  prospicientes  ^ valvasque 
habent  in  medio.  Ipsi  autem  sunt  ita  longi  et  lati%  uti  duo  triclinia  cum 
eircuitionibus  inter  se  spectantia  possint  esse  collocata^  habentque  dextra 
ac  sinistra  lumina  fenestrarum  valvata , uti  viridia  de  lectis  per  spatia 
fenestrarum  prospicianiur,  Àltitudines  eorum  dimidia  latitudinis  addita 
constituuntur.  In  his  aedijiciorum  generibus  omnes  sunt  faciendae  earum 
symmetriaram  rationes,  quae  sine  impeditone  loci fieri  poterunt'.  lumina- 
qtie parielum^  altitudinibus  si  non  obseurahuntur^faciliter  erunt  explicata\ 
sin  autem  impedientur  ab  angustiis  aut  aliis  necessitatibus^  tum  erit^  ut 
ingenio  et  acumine  de  syminetriis  detractiones  aut  adiectiones fant , uti 
non  dissimiles  veris  symmetriis  per/ìciantur  venustates.  {Fitruvio  loc.  cit.) 
Quelli  precetti  li  trovano  io  alcune  partì  ripetuti  Ha  Plinio,  « nel  compendio 
di  ai'chileitura* 
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e da  siffatte  6gure,  più  che  da  qualunque  altra  descrizione 
che  con  studiati  ragionamenti  s’imprendesse  a fare  su  tale 
argomento  si  possono  conoscere  le  simmetrie  stabilite  per  ì 
medesimi  differenti  generi  di  eci,  ossieno  sale  destinate  a 
varj  usi  domestici. 

Siccome  il  modo  con  cui  si  potevano  disporre  i descritti 
membri,  tanto  intorno  agli  atrj  quanto  ai  peristilj,  era  sog- 
getto a molte  variazioni,  così  Vitruvio  non  credette  necessa- 
rio di  prescrivere  alcuna  determinazione  su  tale  generale 
distribuzione:  ma  bensì  si  contenne  ncll’esibire  le  seguenti 
principali  norme  risguardanti  la  situazione  delle  varie  parti 
delle  case,  quali  erano  richieste  dal  loro  uso  e dalle  diffe- 
renti regioni  del  cielo.  Così  secondo  egli  i triclinj  d'inverno 
ed  i bagni  dovevano  essere  rivolti  verso  l’occidente  jemale, 
poiché  in  essi  abbisognava  un  lume  vespertino,  e perchè  an- 
cora il  sole,  tramandando  incontro  ai  medesimi,  rendeva 
col  suo  splendore  e calore  piu  tepida  quella  regione  in 
tempo  vespertino.  I cubicoli  e le  librerie  dovevano  rimanere 
verso  l’oriente,  perchè  l’uso  delle  medesime  richiedeva  il 
lume  matutino,  ed  inoltre  i libri  nelle  biblioteche  non  ve- 
nivano danneggiati , giacché  in  quelle  che  guardavano  il 
mezzogiorno  e l’occidente  erano  guastati  dalle  tigniiole  e vi> 
ziati  dall’umidità.  I triclinj  di  primavera  e di  autunno  do- 
vevano avere  le  finestre  ad  occidente  e precisamente  dirim- 
petto allo  spazio  che  percorre  il  sole;  perchè,  progredendo 
verso  occidente,  li  rendeva  temperati  in  quel  tempo  in  coi 
si  suol  farne  uso.  I triclinj  di  estate  dovevano  essere  rivolti 
verso  il  settentrione,  perchè  tale  parte  non  diveniva  come 
le  altre  riscaldata  dal  sole;  ma  restava  sempre  più  fresca. 
Come  ancora  le  pinacoteche,  i lavorato]  dei  piumarj,  e le 
officine  dei  pittori  dovevano  essere  rivolte  a settentrione. 


Digilized  by  Google 


7«6  AEG  HITETTURA  ROMANA.  PARTE  li. 
affinchè  i colori  delle  opere  rimanessero  sempre  della  stessa 
qualità  per  la  costanza  della  luce  (38). 

Inoltre  Vitruvio  sul  medesimo  argomento  aggiungeva 
che  allorquando  si  erano  disposte  le  case  a seconda  delle 
regioni  del  cielo,  conveniva  stabilire  il  modo  con  cui  nelle 
case  dei  privati  dovevano  essere  distribuiti  i luoghi  proprj 
dei  capi  di  famiglia,  e quei  che  erano  comuni  agli  estranei. 
Imperocché  nei  luoghi  proprj  non  era  in  facoltà  di  tutti 
l’entrare,  mentre  ciò  si  concedeva  se  non  a quei  che  veni- 
vano inviati,  come  erano  nei  cubicoli,  triclinj  bagni  ed 
altre  parti  addette  a consimili  usi.  I comuni  poi  erano  que- 
gli in  cui  avevano  diritto  di  introdursi  quei  del  popolo  anche 
non  chiamati,  come  erano  i vestibuli,  i cavedj,  i pcristilj 
ed  altre  parti  che  potevano  essere  di  simile  uso.  Perciò  alle 
persone  di  ordinaria  condizione  non  erano  necessari  vesti- 
buli magnifici,  ne  tabiini,  nè  atrj;  poiché  tali  persone  an- 


(38)  Nane  explicahimus  quibusprnprietatibus genera  aedificiorwn  ad 
usum  et  cacti  regionts  apte  debeant  spedare»  Hiberna  triclinia  et  balnearia 
ad  occidentent  hibernum  spectent  ^ ideo  quod  vespertino  lumine  opus  est 
uii\  praeterea  quod  etiam  sol  occidens  adversus  habens  splendorem^  calo- 
rem  remittente  efficit  vespertino  tempore  regionem  tepidiorem,  Cubicula  et 
bibliothecae  ad  orientem  spedare  debent\usus  enim  matutinum  postulat 
lumen:  item  in  biblioihecis  libri  non  pufrescent»  Aam  qtiaecunqae  ad  meri- 
diem  et  occidentem  spoetante  a tineis  et  humore  libri  vitianture  quod  venti 
hnmidi  advenientes procreant  eas  et  uluntf  infundentesque  humidos  spiritus 
pallore  volumina  corrumpunt»  Triclinia  verna  et  autumnalia  ad  occidentem 
praetenta  luminibuSy  tum  enim  adversus  solisimpetus\  sol  enim  progrediens 
ad  occidentem  ejfficit  ea  temperata  ad  id  tempuSe  quo  bis  solitum  est  ii/r. 
Jestiva  ad  septentioneme  quod  ea  regio  non  ufi  reliquae  qaaeper  solstitium 
propter  calorem  eccitar  aestuosue  eo  quod  est  averta  a sotis  cursue  semper 
refrigerata  et  salubritatem  et  voluptatem  in  usti  praestat.  Non  minus  pina- 
coihccae  et  plumariorum  fextrinn  pic/orumque  q/feinae^  ut  colores  eorum 
in  opere  propter  constantiam  lumini s inunutata  permanet  qualitate,  (Vitru- 
9Ìo  Lib.  yi»  c.  4.) 
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davano  in  giro  per  prestare  i loro  omaggj  agli  altri  che  li 
ambivano.  Le  fabbriche  che  servivano  a conservare  i frutti 
della  campagna  dovevano  avere  nei  loro  vestibuli  stalle  e 
botteghe  con  al  di  dentro  grotte  e grana],  magazzini  ed  al- 
tre comodità  dirette  piuttosto  alla  conservazione  dei  frutti, 
che  al  decoro  dell’eleganza.  Inoltre  per  i negozianti  ed  i 
pubblicani  si  avevano  a fare  le  abitazioni  comode,  belle  e 
sicure  dai  rubamenti;  quelle  poi  spettanti  ai  forensi  ed  ai 
sapienti  dovevano  essere  eleganti  e spaziose,  affinchè  si  fos- 
sero potute  tenere  in  esse  le  adunanze.  Le  case  dei  nobili, 
i quali,  sostenendo  dignità  e magistrature,  dovevano  pre- 
starsi nei  rispettivi  loro  uffizj  ai  cittadini,  si  decoravano  per- 
ciò con  vestibuli  regj,atrj  alti,  peristilj  amplissimi,  boschi 
e passeggi  spaziosissimi  disposti  colla  dovuta  convenienza  e 
dignità.  Inoltre  vi  dovevano  essere  biblioteche,  pinacoteche 
ebasiliche  costrutte  con  magnificenza  non  dissimileda  quella 
solita  praticarsi  nelle  opere  pubbliche;  poiché  accadeva  so- 
venti di  dover  tenere  in  tali  case  pubblici  consigli,  non  che 
privati  giudizj  e compromessi.  In  fine  osservava  Vitruvio 
che  disponendo  gli  edifìzj  secondo  il  vario  genere  di  persone 
e con  quel  decoro  che  si  richiedeva,  non  vi  sarebbe  stata 
cosa  da  biasimare,  perchè  riuscivano  esse  per  tutti  gli  usi 
comode  ed  esatte.  Le  anzidetto  prescrizioni  non  solo  si  do- 
vevano osservare  nelle  case  dì  città,  ma  ancora  in  quelle  che 
si  edificavano  in  campagna,  colla  sola  differenza  che  nelle 
urbane  gli  atrj  solevansi  porre  contigui  alle  porte,  mentre 
in  quelle  dì  campagna  dopo  le  porte  venivano  immediata- 
mente i peristilj,  e di  poi  gli  atrj  con  portici  intorno  lastri- 
cati, i quali  erano  rivolti  verso  le  palestre  ed  i passeggi  (39). 

(39)  Cam  ad  regiones  caeli  ita  ea  fuerint  disposila , lune  eliant  ani- 
maduerttndum  est,  quibus  rationibus  privatis  aedijiciis  propria  loca  patri- 
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A queste  generali  prescrizioni  Vitruviane  alcune  altre  si 
potrebbero  aggiungere  che  si  hanno  dagli  antichi  scrittori, 
se  risguardassero  più  strettamente  il  modo  con  cui  solevansi 
costruire  le  dette  case;  però  limitandoci  alle  cose  esposte, 
dimostreremo  la  più  probabile  distribuzione  con  cui  poterà 
esser  disposta  una  casa  secondo  i precetti  di  Vitruvio. 

Nella  Tav.  CCXXX  oSresi  delineata  la  indicata  dispo- 
sizione della  casa  all'uso  romano  secondo  Vitruvio.  Nel  de- 
scrivere la  medesima  si  noteranno  tutte  quelle  parti  che 


hus  familiarum^  et  quemadmodunt  communia  eum  extraneìs  atdifeari  dt~ 
heant*  Namque  ex  hi»  quae  propria  sunt , in  ea  non  est  potestà»  omnibus 
introeundi  nisi  invitatis\  quemadmodum  suni  cubicuta^  tridinia^  bnineae 
cetertiquey  quae  easdem  hnbent  usus  rationes*  Communia  autem  suni^  qui^ 
bus  etiam  invocati  suo  iure  de  populo  possunt  venire ^ idest  vestìbufa^  cava 
aedium^  peristyìiaj  quaeque  eumdem  hahere  possunt  usum.  ìgitur  hi»  qui 
communi  sunt  fortuna , non  necessaria  magnj/tca  vestibula  ^ nec  tab/ina 
ncque  atria^  quod  hi  afiis  officia  praestant  amhiendoy  quae  ab  aliis  ambiun- 
tur.  Quae  autem  fructihus  rustici»  ieivmn/,  iti  eorum  vestibufis  stabula^ 
tabernae^  in  atdibus  cryptae^  horrea„  apothecae  ceteraque^  quae  adfructut 
eervandos  magi»  quam  ad  etegantiae  decorem possunt  esse^  ita  sunt facien- 
da.  item  foeneraioribus  et puhticanis  commodiora  et  speciosiora  et  ab  iVtfi- 
diis  tuta',  forensihtts  autem  et  diserti»  elegantiora  et  spatiosiora  ad  con~ 
ventus  excipiendos»  Nobitihus  vero^  qui  honores  magistratusque  gerendo 
praestare  debent  officia  civihuSyfacienda  sunt  vestibuìa  regalia^  alta  atria<^ 
et  peristylia  amplissima^  sihae^  ambulationesque  laxiores^  ad  decorem 
maiesftUis  perfectae:  praeterea  bibfiothecae,  pinacothecae^  hasilicae^  non 
dissimili  modo  quam  publicorum  operum  magni/ìcentìa  comparataci  quod 
in  dominibus  eorum  saepius  et  pubìica  consilia  et  privata  iudicia  arbitrio^ 
que  confeiuntur.  Ergo  si  bis  rationibus  ad  singuìorum  generum  pertonas^ 
liti  in  libro  primo  de  decere  est  scriptum^  ita  disposita  crunt  aediffeia^  non 
erit  quod  reprebendatut  : habebunt  enim  ad  omnes  res  commodas  et  emen-^ 
data»  explteationes,  Earum  autem  rerum  non  solum  erunt  in  urbe  aedi/i- 
ciorum  ra/iones^  sed  etiam  ruri,  praeter  quam  quod  in  urbe  atria  proxima 
ianuis  sofent  esse^  ruri  vero  pseudourbanis  statim  peristylia^  deinde  tunc 
atria  habentia  circum  porticus  pavimentata»  spoetante»  ad  palaestras  et 
ambulationes.  (y'itruvio  Ub.  Vi.  C.  5.) 
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ci  vennero  separatamente  indicate  dagli  scrittori  antichi  ol- 
tre quelle  già  dimostrate,  le  quali  tutte  difficilmente  si  pos- 
sono trovare  unite  negli  esempj  che  si  sono  conservati.  A 
tale  effetto  la  casa  ideata  venne  disposta  a seconda  di  quelle 
prescrizioni  che  si  dovevano  praticare,  al  dire  di  Vitruvio, 
per  le  persone  distinte  ed  i magistrati,  onde  potervi  intro- 
durre ogni  genere  dei  designati  membri.  Quindi  per  faci- 
litarne la  distribuzione  venne  supposta  in  forma  di  isola,  e 
come  erano  le  principali  case,  contenendoci  però  in  un’area 
comune  quale  potevasi  occupare  ed  edificare  non  soltanto 
da  pochissime  grandi  famiglie,  ma  pure  da  varj  distinti  pro- 
prietarj.  Inoltre  nel  descrivere  la  stessa  casa  si  considererà 
divisa  in  tre  parti  distinte,  cioè  la  prima  composta  di  quei 
membri  che  si  trovavano  situati  lungo  la  via  e che  stavano 
fuori  della  porta,  detta  perciò  parte  esterna  di  uso  pubblico; 
la  seconda  composta  dall’atrio  con  i membri  situati  nel  suo 
d’intorno  che  costituivano  la  parte  anteriore  di  uso  comune, 
e la  terza  poi  formata  dal  peristilio  con  tutti  i membri  col- 
locati nel  d’intorno  che  componevano  la  parte  posteriore 
di  uso  privato. 

Cominciando  dalla  parte  esterna  della  suddetta  casa 
nobile,  che  doveva  corrispondere  lungo  alcuna  via,  si  desi- 
gna primieramente  il  vestibulo,  vestibulum;  perchè  preci- 
puamente coir  autorità  dì  Aulo  Gcllio  si  conosce  che  non 
dovevasi  confondere  con  quella  parte  anteriore  delie  case 
che  si  diceva  atrio;  ed  in  conferma  di  una  tale  necessaria 
distinzione  riferiva  egli  la  spiegazione  ohe  ne  aveva  data 
Gallo  nel  suo  libro  della  significazione  dei  nomi  che  appar- 
tenevano al  dritto  civile,  colla  quale  veniva  dichiarato  che 
il  vestibulo  precisamente  non  faceva  parte  della  fabbrica, 
ma  era  un  luogo  vacuo  avanti  la  porta  della  casa,  dal  quale 
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si aveva  adito  ed  accesso  dalla  via  alla  fabbrica.  A destra  ed 
a sinistra  eranvi  tetti  fra  la  porta,  i quali  erano  congiunti 
alla  via:  e si  lasciava  uno  spazio  avanti  alla  stessa  porta  e 
prossimo  alla  via  con  un’  interposta  area  vacante.  Ed  ag- 
giungeva inoltre  lo  stesso  Aulo  Gellio  che  il  medesimo  uso 
si  era  derivato  da  quanto  si  soleva  praticare  nelle  case  più 
antiche,  nelle  quali  si  lasciava  nel  d'avanti  una  tale  area 
libera,  in  cui  veniva  salutato  il  padrone  della  casa  prima  di 
ammettere  alcuno  nell'  interno  di  essa,  e dalla  stazione  che 
si  faceva  credeva  essere  derivato  il  nome  di  vestibulo  (40). 
Altra  spiegazione  venne  esposta  da  Servio  sulla  medesima 
denominazione,  colla  quale  si  credeva  o essere  derivata  dall’ 
investire  la  porta,  o dall’  esservi  una  volta  sostenuta  da  due 
colonne,  o per  essere  stato  un  tempo  il  vestibulo  consecrato 
a Vesta  (41).  Da  queste  indicazioni  si  conosce  adunque  es- 

(40)  jénimadverti  enim  quosdam,  haudquaquam  indoctos  virot,  opi- 
nari,  vestihulum  esse  parlem  domus  primorem , quam  vulgus  airium  vacai. 
A qaibus  Gallus  in  libro  De  signi/i  catione  verborum , qaae  ad  ius  civile 
perlineni  secando',  vestibulum  esse  dici!,  non  in  ipsis  aedibas,  neque  parlem 
aedium , sed  locum  ante  ianuam  domus  vacuum  , per  quem  a via  adilus 
accessusque  ad  aedes  est,  cum  delira  sinistraque  inter  ianuam  tectaque, 
quae  sunt  viae  iuncta,  spatium  relinquitur,  atque  ipsa  ianua  procul  a via 

est,  area  vacanti  intersita 

Qui  domos  igitur  amplas  anliquitus  faciebant,  locum  ante  ianuam  (vacuum) 
relinquebant,  qui  inter  fores  domus  et  viam  medius  esse!.  In  eo  loco,  qui 
dominum  eius  domus  salutatum  venerant , priusquam  admitlerentur,  con- 
sislebanl:  et  neque  in  via  stabant,  neque  intra  aedes  crani.  Ab  illa  ergo 
grandis  loci  constinone,  et  quasi  qnadam  stabulatione,  vestibula  appellala 
sunt',  spatia,  sicuti  diximus,  grandia,  ante  fores  aedium  relieta,  in  quibus 
Mtarent,  qui  venissent, priusquam  in  domum  intromitterentur.  (Aulo  Celilo. 
Ub.  XVI.  c.  5.) 

(41)  V tstibulum  est  prima  ianuae  pars.  Dictum  autem  vestibulum  vel 
quod  ian  uam  vestiai  ; ut  videmus,  corner  am  duabus  sustcntatam  column  is,  vel 
quoniam  Vestae  consecratum  est.  ( Servio  in  Virgilio  Aeneid.  Ub.  II. 
V.  409.) 
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sere  stato  il  vestibulo  un  luogo  che  dalla  via,  o dall’area 
interposta  tra  la  via  e la  fabbrica , metteva  alla  porta  del- 
l’atrio, il  quale  nelle  case  dei  nobili , secondo  Vitruvio , 
doveva  essere  in  modo  regio  adornato,  e perciò  fatto  con 
colonne  sostenenti  la  volta  come  venne  da  Servio  indicato. 
Nei  lati  del  vestibulo  e lungo  la  fronte  delle  case  antiche 
corrispondevano  in  quelle  più  comuni  botteghe  che  avevano 
la  loro  apertura  verso  le  vie,  come  ne  offrono  esempio  alcune 
case  di  Pompei:  ma  in  Roma  avanti  le  case  stavano  spesso 
edificati  i portici,  come  in  particolare  si  conosce  dai  fram- 
menti dell’antica  pianta  capitolina,  nei  quali  sono  tracciate 
diverse  disposizioni  di  case.  Nerone  fece  edificare  siffatti  por- 
tici a sue  spese  nella  parte  della  città  riedificata  dopo  il  ben 
noto  incendio,  come  l’attestano  Tacito  e Svetonlo  (42).  Così 
le  fronti  delle  case  venendo  rivestite  dai  detti  portici,  non 
avevano  una  particolare  decorazione.  La  porta,  dovendo  tro- 
varsi dopo  il  vestibulo,  era  di  necessità  che  stasse  alquante 
in  dentro  come  effettivamente  ne  prestano  esempio  le  mag- 
giori case  di  Pompei.  Praticavasi  dai  Romani  di  aprire  le 
porte  in  dentro,  e solo  per  concedere  un  distinto  onore  si 
permise  ad  alcuno  di  aprirle  in  fuori  secondo  l’oso  gre- 
co, ed  in  particolare  alle  case  di  coloro  che  ottenevano  il 
trionfo  (43).  Così  nella  descritta  parte  esterna  vi  potevano 


(42)  Ac  patefactit  areit,  additìsqae  porticibus,  quae  fronlem  intu- 
larum  protegerent.  Eas  porlicus  Nero  sua  pecunia  exstructurum.  (Tacito 
Annal.  Lib.  XV.  c,  43.)  Formata  aedijiciorum  urbis  novam  excogitavil,  et 
ut  ante  insulas  oc  domos  porticus  essente  de  quorum  solariis  incendia  arce- 
rentur,  easque  sumptu  suo  extruxit,  (Svetonio  in  Nerone  e.  16.) 

(43)  Subii  vero  cogitatio,  quota  porlio  harum  Juerini  arene  ilìae,  quas 
invictis  imperatoribus  decernebant  publice  ad  aedificandas  domus:  sum- 
musque  illarum  honos  erat , sicut  L.  Valerio  Publicola , qui  consut  Juit 
cum  L.  BrutOi  post  tot  merita,  et  fratre  eius,  qui  bis  in  eodem  magistrata 
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essere  lungo  la  via  o avanti  l’area,  il  portico, le  bot- 
teghe, apothecae,  il  vestibaio,  veslibulum,  e la  porta,  ùtnua 
velforis.  Rispetto  alla  stessa  parte  anteriore  delle  case,  b im- 
portante l'osservare  che  Vitruvio  descrivendo  il  modo  con 
cui  si  dovevano  comporre  le  scene  stabili  nei  teatri,  che  so- 
levano rappresentare  l'aspetto  di  nobile  fabbrica,  prescrisse 
di  porre  in  mezzo  la  porta  regia  e nei  lati  le  fuorestierie(44). 
Da  una  tale  indicazione  apparisce  chiaro  che  anche  nelle 
case  più  nobili  fatte  all’uso  romano  venivano, come  in  quelle 
edificate  all’uso  greco,  disposte  a destra  ed  a sinistra  ag- 
giunzioni di  fabbrica  per  ricevere  i fuorestieri,  e trattare  in 
luoghi  distinti  gli  affari  di  commercio  estranei  ai  famiglìari, 
come  si  viene  a confermare  da  altre  notizie.  Cosi  nella  detta 
parte  anteriore  della  casa  ideata,  si  sono  collocati  nei  lati 
due  piccoli  atrj  ai  designati  oggetti  destinati,  i quali  ave- 
vano porte  distinte  che  corrispondevano  nella  via,  come 
precisamente  erano  disposti  gli  hospitalia  nelle  scene  sta- 
bili dei  teatri. 

Nella  parte  anteriore  ch’era  destinata  ad  uso  comune 
vi  doveva  essere  primieramente  la  cella  del  portinajo,  cella 
ostiarii,  la  quale  comportava  che  fosse  situata  a lato  della 
porta.  L’atrio,  atrium,  occupava  la  principale  area  di  que- 
sta casa,  e doveva  nelle  fabbriche  ben  ordinate  corrispon- 
dere nel  mezzo  della  porta  d'ingresso.  Nella  designata  pianta 
si  è scelto  l’atrio  del  genere  corintio,  quale  venne  descritto 

saiinos  devieerat,  adiici  decreto,  ut  domat  eorum  foret  extra  aperirentur, 
et  ianua  in  pubticum  reiicerelur.  Hoc  eroi  clarissimum  insigne  inier  trium- 
phales  quoque  domos.  [Plinio  Hist.  IVat.  Lib.  XXXVI.  e.  24.)  Si  veda  Li- 
vio Lib.  II.  c.  23.  e Plutarco  in  Publicola. 

(44)  Ipsae  autem  seenne  suas  rationes  eseplicatas  ita,  ut  mediae  val- 
vae  ornaliis  habeant  aulae  regiae-,  dextera  ac  sinistra  hospitalia.  [yUruvio 
Lib.  y.  c.  7.) 
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da  Vìtruvio,  perchè  quello  era  che  poteva  meglio  convenire 
ad  una  nobile  casa.  Era  costituito  tale  atrio  dall’ impluviot 
impluvium,  il  quale  doveva  avere  tra  la  terza  e quarta  parte 
della  lunghezza  e larghezza  dell’atrio.  Nella  parte  superiore 
che  formava  il  cavedio,  cavum  aedium,  nel  designato  genere 
corintio,  erano  gli  architravi  discosti  dalle  pareti,  ed  appog> 
giati  sulle  colonne  che  stavano  nel  d’intorno.  Delle  tre  pro> 
porzioni  stabilite  da  Vitruvio  per  la  lunghezza  e larghezza 
dell’atrio  si  è scelta  la  prima,  nella  la  quale  larghezza  do- 
veva essere  tre  quinte  parti  della  lunghezza.  Inoltre  lo  stesso 
atrio  doveva  essere  disposto  in  lunghezza  sulla  profondità 
della  casa;  perchè  una  tale  disposizione  si  trova  meglio  con- 
venire a questa  parte  di  casa.  Rispetto  alla  proporzione  pre- 
scritta da  Vitruvio  per  l’altezza  dell’atrio,  la  quale  doveva 
essere  quanto  la  sua  larghezza  meno  una  quarta  parte  sino 
sotto  i travi,  e la  rimanente  quarta  parte  per  il  lacunaree 
l’arca  sopra  i travi,  è d’uopo  osservare  che  poteva  convenire 
solo  agli  atrj  di  piccole  dimensioni,  mentre  sarebbe  riu- 
scita eccessiva  in  quegli  che  per  esempio  avevano  la  lar- 
ghezza di  sessanta  piedi.  Per  quanto  si  può  conoscere  dalle 
pratiche  tenute  dagli  antichi  in  simili  opere  sembra  che  i 
portici,  che  costituiscono  gli  atrj  col  loro  soffitto,  in  tutto 
non  si  alzassero  più  di  circa  quaranta  piedi;  percui  la  sud- 
detta proporzione  poteva  solo  convenire  a quegli  atrj  che 
non  sorpassavano  in  larghezza  la  stessa  misura  di  quaranta 
piedi.  Le  colonne  erano  fatte  nelle  case  più  comunemente 
del  genere  dorico,  come  ne  olirono  diversi  esempj  le  case 
di  Pompei:  ed  infatti  Vitruvio  parlando  dei  portici  da  farsi 
intorno  ai  peristiij,  designò  solo  un  tal  genere  di  colonne. 
Le  ali , alae,  che  solevano  porsi  nei  lati  dell’atrio,  dovevano 
corrrispondere  verso  l'estremità  superiore,  ove  vicino  si  tro- 
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Tarano  le  fàuci  ed  il  tabiino,  ed  essere  esposte  nel  d’avanti, 
come  vedonsi  praticate  in  molte  case  di  Pompeii  ed  alle 
stesse  disposizioni  possonoconvenire  le  proporzioni  della  lar- 
ghezza dedotta  dalla  respettiva  misura  delia  lunghezza  de- 
gli atri.  Nel  mezzo  del  lato  minore  dell’atrio  corrispondente 
incontro  la  porta  d’ingresso  stava  il  tabiino,  tablinum.  Sup- 
ponendo la  larghezza  dell’atrio  dai  piedi  quaranta  ai  ses- 
santa, quale  si  conveniva  ad  una  grande  casa,  come  si  è 
ideata , si  trova  prescritto  da  Vitruvio  doversi  fare  il  ta- 
biino due  quinte  parti  dell’atrio  e l’altézza  del  tabiino  sino 
sotto  i travi  doveva  corrispondere  ad  un’ottava  parte  di  piìi 
della  sua  larghezza,  e compreso  il  lacunare  ad  una  terza 
parte  di  più  della  stessa  larghezza.  I tabiini  si  conoscono 
essersi  lasciati  quasi  sempre  tutti  aperti  nella  parte  che  cor- 
rispondeva verso  il  portico  dell’atrio,  come  molti  esempj 
ne  ofirono  le  case  di  Pompei.  Le  fauci,  fauces,  si  deducono 
in  particolare  dai  tanti  esemp)  che  si  hanno  nelle  case  di 
Pompei,  essere  stati  situati  nei  lati  del  tabiino,  e servivano 
per  dar  la  comunicazione  tra  l’atrio  ed  il  peristilio,  ovvero 
figuravano  quali  vestibuli  della  parte  posteriore  della  casa. 
La  proporzione,  prescritta  da  Vitruvio  a darsi  alle  stesse 
feuci  della  terza  parte  meno  della  metà  della  larghezza  del 
tabiino,  si  trova  nei  designati  esempj  essere  anche  alquanto 
maggiore;  perchè  servendo  sol  di  trapasso,  qualunque  giusta 
larghezza  poteva  esser  sufficiente.  Siccome  per  le  case  dei  no- 
bili Vitruvio  prescrisse  doversi  fare  gli  stessi  luoghi  comuni, 
resi  però  più  ampj,  c le  biblioteche,  pinacoteche  e basiliche, 
formate  con  magnificenzanondissimile  da  qtielladelleopere 
pubbliche,  così  nei  lati  dell’ indicato  atrio  si  sono  supposti 
i designati  membri;  poiché  essendo  essi  destinati  a quasi 
pubblico  servizio,  dovevano  essere  contenuti  in  questa  parte 
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anteriore  della  casa.  Verso  la  parte  interna  dei  medesimi 
lati  dell’atrio  si  sono  situati  i luoghi  per  le  officine  diverse, 
per  le  cucine,  per  la  segreteria,  e per  il  trattenimento  dei 
fiiorestieri. 

Nel  mezzo  della  parte  posteriore  della  casa,  che  era  ri< 
serbata  agli  usi  privati,  stava  il  peristilio,  il  quale  secondo  la 
proporzione  designata  da  Vitruvio  doveva  ^ere  lungo  una 
terza  parte  di  più  della  larghezza,  e disposto  per  traverso. 
Le  colonne  dei  portici  situati  al  d’intorno  sono  prescritte  a 
farsi  tanto  alte  quanto  era  la  larghezza  degli  stessi  portici, 
e con  tre  in  quattro  diametri  dì  colonne  negl’intercolunnj. 
Soltanto  col  genere  dorico  si  designava  da  Vitruvio  doversi 
fare  le  colonne, ed  infatti  secondo  una  tale  maniera  si  hanno 
cognizioni  che  venissero  fatti  i portici  nelle  case  erette  avanti 
l’epoca  imperiale,  mentre  nel  seguito  si  fecero  più  comu- 
nemente col  genere  corintio.  Intorno  al  medesimo  peristilio 
si  sono  delineati  nella  pianta  ideata  tanto  i trìclinj,  le  ese- 
dre, gli  ecì  corintj , egìzj , e cìzìceni  ch’erano  destinati  ai 
varj  usi  comuni,  quanto  i cubicoli,  i bagni  e gli  altri  luoghi 
proprj  agli  usi  privati,  come  ancora  il  piccolo  sacrario  so- 
lito edificarsi  in  ogni  casa  per  il  privato  culto  dei  Lari.  E 
questi  luoghi  tutti  vennero  disposti  a seconda  delie  prescri- 
zioni indicate  in  generale  dal  medesimo  Vitruvio  ponendo 
i membri  destinati  ai  varj  usi  verso  quelle  parti  del  cielo 
che  vennero  da  esso  giudicate  le  migliori.  Cosi  ì triclinj 
d’inverno  ed  i bagni  verso  l’occidente  jemale,  i cubicoli  e 
le  librerie  verso  oriente,  i trìclinj  di  primavera  ed  autunno 
verso  occidente,  ed  i trìclinj  di  estate  verso  settentrione, 
come  pure  le  pinacoteche,  le  tcstorie  dei  piumarj  e le  offi- 
cine dei  pittori.  Alla  stessa  parte  di  casa  dovevano  essere 
aggiunti  giardini,  viridia,  verso  i quali  stavano  rivolte  le 
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finestre  degli  eoi  ciziceni,  come  pure  in  parte  venne  indi- 
cato nella  suddetta  pianta.  È però  da  osservare  che  in  molte 
case,  come  si  conosce  dagl'importanti  esempj  di  Pompei, 
era  il  giardino,  per  la  ristrettezza  del  luogo,  disposto  nel 
mezzo  del  peristilio,  e separato  dal  portico  da  un  piccolo 
muro  di  chiusura  fatto  a guisa  di  pluteo  ed  alto  incirca  tre 
piedi,  sul  quale  si  ponevano  vasi  di  fiori,  o si  piantavano 
entro  il  medesimo  arboscelli  diversi,  perciò  era  a tale  effetto 
scavato  nel  mezzo  per  contenervi  la  terra  necessaria. 

I piani  superiori  nelle  case  comuni  dei  Romani  erano 
abitati  nel  modo  stesso  del  piano  terreno,  ed  anche  da  dif- 
ferenti famiglie,  come  gik  si  è indicato:  ma  nelle  case  più 
grandi  erano  destinati  per  alcuni  usi  privati  in  supplemento 
di  quanto  era  necessario  per  il  servizio  del  piano  terreno, 
ed  anche  per  alloggiare  i servi  addetti  alla  casa.  In  alcuni 
tempi  si  soleva  cenare  nei  medesimi  piani  superiori  delle 
case,  onde  caenacula  si  appellarono  in  generale  tutte  le  parti 
superiori  delle  case;  poiché  caenaculutn  si  diceva  il  luogo  in 
cui  si  cenava,  come  venne  da  Varrone  attestato  (45).  Così 
Pesto  osservava  che  erano  detti  caenacula  quei  luoghi,  ai 
quali  si  saliva  dalle  scale  (46).  Per  tali  elevazioni  prodotte 
dai  cenacoli  si  disse  da  Cicerone  essere  stata  Roma  edificata 
sui  monti  e nelle  valli,  sorretta  e sospesa  dai  cenacoli  (47). 
Le  scale  che  mettevano  ai  detti  piani  superiori  non  erano 


(45)  Uhi  cubahanlf  cubiculttm  ubi  caenabaal , caenaculum  vocitu- 

bant Posleaquam  in  superiore  parie  caenilare  coeperunt,  su~ 

perioris  domus  universa,  caenacula  dieta,  {Marrone  De  Ling.  Lat.  Lih.lV,') 

(46)  Caenacula  dicuniur,  ad  quae  scalis  ascendilur.  [Festa  in  cae- 
nacula.) Cosi  venne  determinilo  doversi  ogni  parte  superiore  delle  case,  alla 
quale  si  salivn  per  scale,  denominarsi  caenacula. 

(47)  Roma  in  monlibus posila  et  convallibus,  eaenaculis  sublata  atque 
suspensa.  [Cicerone  De  Agr.  lÀb.  II.  c.  35.) 
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perciò  di  molta  larghezza,  ma  ripartite  in  diversi  luoghi 
della  casa,  ove  corrispondevano  i piani  superiori,  i quali 
erano  spesso  interrotti  dalla  maggior  elevazione  di  alcuni 
membri  del  piano  superiore.  Venivano  gli  stessi  piani  su- 
periori più  comunemente  sorretti  da  solari,  contignationes, 
come  da  Vitruvio  venne  attestalo,  e sopra  aU’ultimo  di  essi 
corrispondeva  il  tetto  fatto  nel  modo  già  designato  per  le 
altre  fabbriche.  Quindi  si  solevano  elevare  spesso  sopra  al 
tetto  alcuni  terrazzi,  denominati  comunemente  soiarii,  per 
godere  del  sole  e della  veduta  della  città.  Questo  è quanto  che 
in  corrispondenza  delle  cose  osservate  sulla  costruzione  delle 
case  dei  Romani,  si  è delineato  nella  citata  Tav.  CCXXXI. 
Inoltre  rispetto  alle  stesse  elevazioni  delle  case  nei  piani 
superiori,  conviene  osservare  che  a seconda  del  vario  modo 
con  cui  venivano  composte  le  loro  fronti,  dovevano  ofirire 
esteriormente  un  diverso  aspetto.  Cosi  quelle  case  che  ave* 
vano  il  portico  avanti,  come  erano  fatte  più  comunemente 
le  case  di  Roma,  dovevano  offrire  l’aspetto  simile  a quello 
dei  diversi  portici  già  descritti  ed  edificati  a pubblico  uso, 
e solo  al  di  sopra  poteva  apparire  alcuna  parte  dei  piani 
superiori  della  casa,  la  quale  però  non  sembra  che  essa  ve- 
nisse con  ragguardevole  decorazione  nobilitata,  giacche  i 
piani  superiori  erano  sempre  nelle  case  dei  Romani  tenuti 
per  gii  usi  secondar).  Nè  mai  sembra  che  le  stesse  parti 
superiori  delle  case  venissero  continuate  pure  al  di  sopra 
dei  portici,  come  si  suole  praticare  ai  tempi  nostri;  perchè 
erano  fatti  i portici  per  custodia  e decoro  delle  case  stesse 
come  vedesi  dichiarato  nella  descrizione  tramandataci  da 
Svetonio  e da  Tacito  sul  ristabilimento  delle  fabbriche 
distrutte  nell’incendio  di  Roma  accaduto  sotto  Nerone;  ed 
altronde  non  corrispondendo  verso  le  vie  alcune  parti  nobi- 
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li  delle  case,  non  era  neppure  necessario  che  si  fossero  rese 
visibili.  In  alcuni  luoghi  però  sembra  che  i portici  s’innal- 
zassero a due  piani,  come  erano  fatti  quei  che  si  edificavano 
intorno  ai  fori,  nel  d’intorno  dei  quali  corrispondevano 
pure  fabbriche  diverse.  In  qualunque  modo  però  venissero 
composti  i detti  portici  avanti  le  case,  sempre  ad  essi  si 
deve  attribuire  quanto  già  si  è dimostrato  a riguardo  del- 
r architettura  dei  diversi  portici,  perche  erano  in  egual 
modo  edificati,  e dovevano  nelle  comuni  edificazioni  ab- 
bracciare diversi  corpi  di  case. 

Di  particolare,  rispetto  alle  parti  superiori  delle  case 
solo  si  può  osservare  che  al  di  sopra  dei  suddetti  portici 
dovevano  in  alcune  case  essere  praticati  i meniani,  mae- 
niana;  perchè  precisamente  Vitruvio  descrivendo  il  modo 
con  cui  si  solevano  dipingere  le  scene  per  le  rappresentanze 
comiche,  prescrisse  doversi  figurare  l’aspetto  di  edifizj  pri- 
vati con  alcuna  specie  di  meniani  e finestre  disposte  come 
nelle  comuni  fabbriche  private  (48).  Lo  stesso  Vitruvio 
designava  pure  solersi  fare  i meniani  sopra  i portici  edifi- 
cati intorno  ai  fori  per  potere  su  di  essi  godere  gli  spet- 
tacoli (49).  Infatti  narrasi  essere  stata  derivata  la  origine 
da  quanto  si  concesse  a Menio,  allorché  fu  costretto  a ven- 
dere l’atrio  della  sua  casa  ai  censori  Catone  c Fiacco  per 
edificare  la  basilica  Porcia,  come  l’attestano  molti  scrittori 


(48)  Comicae  aulem  aedificiorum  privalorum  et  maenianorum  habent 
speciem,  prospectusque  feneUrit  dispotilos  imitatione  comunium  aedificio- 
rum ralionibus.  l^yUruvio  Lib.  V,  c.  7.) 

{49)  Igitur  circum  speclacula  tpaliosiora  intercolamnia  distribuanUtr, 
circaqut  in  porlicibus  argenlariae  labernae,  maenianaque  saperioribus 
coaxationibus  collocentur  quae,  et  ad  usum  et  ad  vecligalia  publica  recle 
erunt  dispotitae.  {yitruvio  Liber.  y.  c.  I.j 
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antichi  (30).  Da  queste  notizie  si  può  stabilire  con  cer- 
tezza che  al  di  sopra  dei  designati  portici  venivano  praticati 
i meniani,  ossieno  terrazzi  per  godere  la  veduta  di  quanto 
accadeva  per  le  vie.  Di  una  tale  disposizione  tenuta  nelle 
fronti  delle  case  se  ne  offre  una  idea  delincata  nella  stessa 
Tav.  CCXXXI.  Quelle  case  poi  che  non  avevano  ì portici, 
ma  semplici  botteghe,  dovevano  presentare  l’aspetto  che 
si  offre  delineato  nella  medesima  Tav.  CCXXXI.  Le  pareti 
delle  case  comuni  erano  ristabilite  ad  intonaco,  e questo 
spesso  ridotto  a presentare  l’opera  quadrata  di  marmo  a 
varj  colori.  Nelle  case  più  nobili  siffatta  decorazione  doveva 
essere  eseguita  effettivamente  in  marmo.  Le  finestre  del 
piano  superiore  erano  fatte  più  per  dare  luce  che  per  affac- 
ciarsi, onde  è che  erano  ristrette  ed  elevate  dal  pavimento 
interno.  Le  case  comuni  avevano  sull’alto  semplici  cornici 
con  al  di  sopra  antefisse  nelle  estremità  degl’ imbrici,  come 
erano  praticate  nelle  altre  fabbriche,  c come  se  ne  hanno 
diverse  reliquie,  però  fuori  d’opera,  nelle  fabbriche  di 
Pompei. 

Passando  a considerare  quali  fossero  le  parziali  prati- 
che tenute  nelle  edificazioni  delle  case,  che  si  possono  cono- 
scere dai  monumenti,  ci  rivolgeremo  primieramente  agli 
esempj  che  si  sono  scoperti  a Pompei,  perchè  ivi  più  che 


(50)  Maeniu$^  inquit  ^ cum  domum  sttam  venderei  Catoni  et  Fiacco 
censoribus  ut  ibi  basilica  aedificaretur  ^ exceptrai  ius  sibi  ttnius  columnae 
super  tectum  proiiceret  ex  provolantibu:  tabulatis-,  unde  ipse  et  posteri  eius 
Sf)ectare  munut  gladiatorum  possente  quod  etiam  Ittm  in  foro  dabaiur.  Ex 
ilio  igiiur  coltwina  maeniana  vocitata  est.  {jisconio  in  Divinai.)  Maeniana 
aedifieia  a Maenio  sunt  appellata^  is  enim  primtts  ultra  columnas  extendit 
tigna  quo  enyìlierentur  superiora,  {f^aolo  in  Festo  nella  voce  Maeniana*) 
Lo  stesso  si  trova  contestato  da  PÌìdÌo,  da  Nonio,  da  Isidoro,  e da  altri  scrit- 
tori aniiclu* 

48 
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in  qualunque  altro  luogo,  a motivo  del  ben  cognito  avveni- 
mento che  instantancamente  cuoprì  la  citth,  si  rinvengono 
resti  di  fabbriche  private,  le  quali  altrove  per  la  loro  de- 
bole struttura  furono  quasi  per  intero  distrutte.  Onde  è 
che  solo  dopo  la  scoperta  della  suddetta  città  si  poterono 
bene  conoscere  le  stesse  private  pratiche.  Quindi  soltanto 
esaminandone  varj  esempj,  si  possono  osservare  le  cose 
descritte;  giacche  nessun  esempio  abbastanza  conservato  ed 
esteso  si  è scoperto  che  presenti  unite  tutte  le  parti  desi- 
gnate. La  disposizione  più  analoga  a quanto  si  è dimostrato 
colla  descrizione  di  Vitruvio,  rispetto  alle  parti  esterne  di 
tali  fabbriche,  si  trova  verificare  nelle  case  dette  di  Panza  e 
del  Fauno,  che  si  offrono  delincate  nella  Tav.  CCXXXII, 
perchè  sono  quelle  che  si  vedono  più  regolarmente  disposte 
di  qualunque  altra  casa  di  Pompei,  e perchè  in  esse  si  rico- 
noscono chiaramente  tanto  i membri  che  vennero  descritti  a 
situarsi  intorno  all’atrio,  quanto  quei  posti  intorno  al  peri- 
stilio. È da  osservare  però  che  in  quella  del  Fauno  venne 
dopplicato  l'atrio,  forse  per  avere  in  esso  un’ampio  luogo 
onde  ricevere  distintamente  i fuorestieri,  e trattare  gli  af- 
fari di  commercio  separatamente  dai  luoghi  proprj  della 
casa,  come  si  è osservato  poc’anzi.  Circa  eguali  disposizioni 
si  rinvengono  nelle  case  che  si  offrono  delineate  nella  suc- 
cessiva Tav.  CCXXXIII,  le  quali  vennero  inoltre  prescelte 
per  dimostrare  in  qual  modo  stavano  tra  loro  unite  le  case 
comuni.  In  tutte  le  dette  case  si  vedono  atrj  composti  se- 
condo i generi  descritti  da  Vitruvio,  benché  ora  non  sus- 
sistano più  alcuni  resti  dei  tetti  di  cui  erano  coperte:  ma 
rimangono  bensì  le  tracce  dei  travi  che  li  sorregevano,  e ne 
fanno  conoscere  i varj  metodi  con  cui  erano  essi  formati, 
quali  si  rappresentano  delineati  nella  figure  esibite  in  detta 
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Tavola.  Intorno  ai  medesimi  atrj  veggonsi  disposti  i tabiini, 
le  fauci,  le  ale  e gli  altri  membri  che  vennero  descritti  a 
situarsi  negli  atrj  ad  uso  comune.  È da  osservare  però  che 
molte  delle  case  di  Pompei  si  conoscono  essere  state  nella 
loro  primitiva  ediBcazione  costrutte  all’uso  greco  con  i por* 
tici  solo  in  tre  lati,  e nel  quarto,  d’incontro  all’ingresso,  con 
lo  spazio  determinato  dalle  paraste.  I peristilj  si  trovano 
quasi  sempre  disposti  sulla  loro  lunghezza  nella  parte  poste- 
riore delle  suddette  case,  come  venne  da  Vitruvio  descritto; 
e nel  mezzo  dell’area  rinchiusa  dai  portici  si  conoscono  an- 
cora tracce  dei  vasi  e rincasai  diversi  fatti  per  contenere  i 
fiori  del  giardino  prescritto;  ed  era  una  tale  area  separata 
da  un  pluteo  di  muro.  Intorno  ai  medesimi  peristilj  si  co- 
noscono esservi  stati  i triclinj  e gli  eci  diversi  con  gli  altri 
membri  prescritti;  ma  però  non  di  quella  ampiezza  e no- 
biltà di  architettura  con  cui  vennero  in  particolare  da  Vi- 
truvio descritti,  perchè  non  furono  quelle  fabbriche  erette 
per  famiglie  di  grande  opulenza,  quali  erano  le  principali 
di  Roma,  benché  in  alcuni  di  essi  si  rinvengano  tracce  di 
ricercata  decorazione,  come  in  particolare  lo  comprova  il 
celebre  musaico  figurato  che  serviva  di  pavimento  ad  una 
esedra  aperta  nella  casa  detta  del  Fauno.  La  casa  di  Panza 
poi  presenta  il  più  conservato  esempio  di  porta  che  si  abbia, 
e perciò  si  è esso  delineato  nel  mezzo  della  Tav.  CCXXXII 
unitamente  alle  parti  corrispondenti  nella  fronte  della  stessa 
casa  poste  a lato  e sopra  alla  porta,  onde  esibire  un  docu- 
mento del  modo  con  cui  erano  decorate  le  fronti  delle  co- 
muni case.  Altro  esempio  di  simile  decorazione  esterna  si 
offre  delineato  nella  Tav.  CCXXXIII,  tratto  dalla  casa,  di 
cui  si  esibisce  la  pianta  nel  mezzo  della  medesima  Tavola. 
Queste  sono  le  cose  principali  che  si  possono  dedurre  dalle 
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fabbriche  di  Pompei  per  confermare  quanto  si  è esposto 
sulle  memorie  che  si  hanno  dagli  antichi  scrittori.  Quelle 
cose  poi  che  risguardano  o la  decorazione,  o la  struttura  or- 
dinaria e che  possono  essere  comuni  cogli  altri  generi  di  fab- 
briche, giii  alcune  si  sono  osservate  ncirarticolo  delle  co- 
struzioni diverse,  ed  altre  si  prenderanno  ad  esaminare  nelle 
particolari  osservazioni  a farsi  sulle  pitture  e oggetti  varj 
destinati  agli  usi  privati. 

La  casa  di  Augusto  eretta  sul  Palatino,  benché  ora 
sia  ridotta  a pochi  avanzi  del  piano  inferiore,  pure  per  le 
tante  memorie  che  si  hanno  si  rende  uno  dei  principali  mo- 
numenti di  tal  genere  di  fabbriche  che  si  possa  avere;  ed 
anzi  in  riguardo  al  sommo  personaggio  che  ha  appartenuto, 
per  il  più  nobile  tra  i tanti  che  potrebbero  rinvenirsi  si  deve 
annoverare,  e quantunque  si  dica  nella  sua  primitiva  costru- 
zione edificata  con  moderatezza  di  ornamenti  e senza  lusso  di 
marmi , ma  per  essere  stata  indi  riedificata  e dichiarata  pub- 
blica, dovette  pure  acquistare  sommo  decoro.  A tale  effetto  si 
sono  delineate  nelle  Tav.  CGXXXIV  e CCXXXV  le  piante 
dei  due  piani  di  detta  casa,  secondo  quella  disposizione  in 
cui  doveva  trovarsi  nella  intera  sua  struttura,  e nella  suc- 
cessiva Tav.  CCXXXVI  le  corrispondenti  elevazioni.  È da 
osservare  primieramente  a riguardo  di  questa  nobile  casa 
che  colla  sua  donazione,  essendosi  ridotto  il  Palatino  a ser- 
vire di  abitazione  peri  prineipi  deH’impcro,  e venendo  a 
tale  effetto  posto  nell’ingresso  del  colle  un  grande  vestibolo 
ed  atrio,  non  potevano  perciò  essere  siffatte  parti  anteriori 
ripetute  avanti  la  stessa  casa.  Consisteva  il  suo  fabbricato, 
quale  si  può  dedurre  dalle  rovine  superstiti,  in  un  grande 
peristilio  innalzato  a due  piani  e circondato  con  membri  di 
varia  forma,  i quali  erano  destinati  a differenti  usi,  c varia- 
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tamente  decorati,  come  se  ne  offre  una  indicazione  nelle 
elevazioni  delineate  nella  Tav.  CCXXXVI.  Presentava  poi 
questa  casa  nella  parte  posteriore,  invece  della  veduta  del 
giardino,  quella  del  grande  circo  Massimo;  ed  a tale  effetto 
si  conosce  essere  stato  ivi  formato  una  specie  di  teatro  per 
godere  gli  spettacoli  allorché  venivano  esposti  nel  circo. 

Per  esibire  una  idea  sulle  vastità  delle  altre  case  ag- 
giunte successivamente  alla  casa  di  Augusto,  si  offre  deli- 
neata nella  doppia  Tav.  CCXXXVII  la  pianta  della  parte 
principale  del  Palatino,  in  cui  si  trovava  a destra  della  casa 
di  Augusto,  dopo  il  tempio  di  Apollo,  la  casa  di  Tiberio  ri- 
volta verso  il  circo  Massimo,  che  fu  la  prima  casa  aggiunta 
all’Augustana,  nella  quale  era  una  grande  biblioteca;  c di 
seguito  verso  il  Yelabru  e foro  Romano  quella  di  Caligola 
che  si  stendeva  anche  in  maggior  vastità.  Nella  parte  sini- 
stra della  casa  di  Augusto  vi  corrispondeva  una  parte  della 
casa  Neroniana  verso  il  circo  Massimo;  e di  seguito  verso  il 
Celio  l’aggiunta  fatta  da  Domiziano,  in  cui  era  la  celebre 
aula  detta  di  Adonide  circondata  da  ameni  giardini.  Nel 
mezzo  del  colle  avanti  al  tempio  di  Apollo  eravi  la  grande 
biblioteca  greca  e latina  stabilita  da  Augusto,  nella  quale 
stava  un  colosso  di  bronzo  alto  cinquanta  piedi  c rappresen- 
tante Apollo  radiato.  Si  della  parte  interna  di  questa  grande 
biblioteca  palatina,  di  cui  ne  rimangono  imponenti  resti,  c 
si  della  parte  esterna  della  casa  di  Augusto,  nella  quale  esi- 
steva l'arco  eretto  in  onor  di  Ottavio  suo  padre,  con  i lauri 
che  stavano  a lato  della  porta  ed  al  di  sopra  di  essa  la  co- 
rona di  quercia  posta  in  onore  di  lui , si  offrono  gli  aspetti 
delineati  nelle  due  vedute  esposte  nella  Tav.  CCXXXVIII 
per  dare  una  qualche  idea  di  queste  nobili  fabbriche  quali 
si  trovavano  nella  loro  intera  struttura. 
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Di  altra  sontuosa  fabbrica  edificata  per  privata  abita- 
zione, ne  rimangono  grandi  resti  in  Spalatro,  ed  apparten- 
gono a quella  casa  che  Diocleziano  si  fece  edificare  per 
passare  privatamente  gli  ultimi  suoi  anni.  Tanto  la  pianta 
quanto  le  elevazioni  di  tale  grande  fabbrica  si  offrono  de-- 
lineate  nella  Tav.  CCXXXIX,  quali  si  poterono  dedurre 
dalle  rovine  superstiti  per  rappresentare  l'intera  sua  archi- 
tettura. Differisce  una  tale  casa  da  tutte  le  comuni  dispo- 
sizioni stabilite  dagli  antichi,  poiché  venne  tutto  il  fabbri- 
cato circonscrilto  in  una  figura  quasi  quadrata  con  mura 
all'  intorno  a somiglianza  di  quanto  solevano  praticare  i 
Romani  nello  stabilire  quelle  abitazioni  a modo  dei  castri, 
che  si  trovano  sempre  essere  state  con  circa  simil  figura 
disposte.  Poterono  dar  motivo  alla  scelta  di  una  tale  forma 
di  fabbricato  le  necessarie  precauzioni  a prendersi  per  la 
sicurezza  dell'augusto  ospite  che  si  richiedevano  in  tale  po- 
sizione. Cosi  con  questo  esempio  si  è compito  di  esporre  le 
più  necessarie  cognizioni  ad  aversi  sulle  fabbriche  private 
degli  antichi  cominciando  dalle  piu  piccole  erette  per  i 
meno  agiati  particolari,  e terminando  con  quelle  vastissime 
costrutte  per  i principi  dell'impero.  Però  se  si  dovessero 
prendere  ad  esaminare  tutte  le  memorie,  che  si  hanno  sullo 
stesso  genere  di  fabbriche,  si  troverebbero  sempre  varie  di- 
sposizioni in  modo  da  non  potere  mai,  oltre  alle  riferite 
prescrizioni  generali,  nulla  di  più  positivo  determinare; 
onde  è che  per  lo  scopo  prefisso  si  sono  prescelti  quegli 
esempj  soli  che  potevano  meglio  offrire  distinte  idee  sulle 
principali  pratiche  tenute  nelle  diverse  circostanze. 

CASE  RURALI  E VILLE.  Sulle  case  rurali,  ossia  di 
campagna,  che  ville,  vilìae,  comunemente  si  dicevano, 
molte  memorie  si  rinvengono  raccolte  presso  gli  antichi 
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acrittorì  di  cose  agrarie,  cioè  Catone,  Varrone,  Columella, 
e Palladio:  ma  volendo  seguire  il  piano  proposto  di  atte- 
nerci in  queste  ricerche  precipuamente  ai  precetti  Vilruviani, 
si  dovrà  anche  in  queste  dare  la  preferenza  a Vitruvio , 
quantunque  alcune  delle  memorie  tramandateci  dai  sud- 
detti scrittori  fossero  cognite  da  tempi  anteriori  a quei  in 
cui  Vitruvio  scrisse  i suoi  precetti.  Primieramente  osservava 
questo  nostro  maestro  che  rispetto  alla  scelta  dei  luoghi  per 
la  salubrità  si  doveva  attenere  a quanto  già  aveva  scritto 
sulla  situazione  delle  città.  Quindi  prescrisse  che  la  gran- 
dezza delle  ville  doveva  essere  proporzionata  all'estensione 
dei  campi  ed  alla  quantità  dei  frutti  che  si  potevano  rac- 
cogliere. Le  grandezze  delle  corti,  chortes,  dovevano  ordi- 
narsi in  proporzione  al  numero  del  bestiame.  Nel  luogo 
più  caldo  della  corte  si  doveva  collocare  la  cucina,  culina; 
di  seguito  i bovili,  bubilia,  i di  cui  presepj,  praesepia,  non 
dovevano  essere  rivolti  al  fuocolare  ed  alla  parte  orientale, 
perchè  i buoi  stando  verso  la  luce  ed  il  fuoco,  non  divenis- 
sero irsuti.  Cosi  gli  agricoltori  della  campagna  credevano 
che  i buoi  si  dovessero  tenere  rivolti  soltanto  verso  oriente. 
La  larghezza  dei  bovili  non  doveva  essere  minore  di  piedi 
dieci,  nè  maggiore  di  quindici;  e la  lunghezza  tale  che  ogni 
pajo  non  occupasse  meno  di  piedi  sette.  I bagni  dovevano 
essere  congiunti  pure  alla  cucina;  poiché  cosi  non  si  trova- 
vano lontani  onde  potersene  servire  per  i lavamenti  rustici. 
Il  torchio,  torcular,  parimenti  essere  doveva  prossimo  alla 
cucina;  aIBnchè  fosse  pronto  l’occorrente  per  estrarre  l’olio. 
Di  seguito  doveva  succedere  la  cella  vinaria,  cella  vinaria, 
avente  la  luce  dalle  finestre  verso  settentrione;  perchè  se 
l’avesse  ricevuta  da  altra  parte  riscaldata  dal  sole  il  vino 
riposto  in  quella  cella  per  il  caldo  sarebbe  divenuto  torbido 
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e debole.  La  cella  olearia,  cella  olearia,  doveva  essere  col- 
locata in  modo  che  avesse  ricevuta  la  luce  da  mezzogiorno  e 
dalle  regioni  calde,  affinchè  l'olio  non  si  fosse  congelato,  ma 
rimanesse  sempre  sciolto  per  il  calore  moderato;  la  sua  gran- 
dezza poi  doveva  essere  in  proporzione  colla  quantità  delle 
produzioni,  e col  numero  dei  vasi,  i quali  se  erano  culleari 
avrebbero  occupato  uno  spazio  nel  mezzo  di  piedi  quattro. 
Se  il  torchio  non  si  stringeva  colle  viti,  ma  si  premeva  col 
mezzo  di  vetti  a soppressa,  si  doveva  assegnare  un  luogo  non 
meno  lungo  di  piedi  quaranta;  poiché  cosi  avrebbe  trovato 
comodo  spazio  colui  che  maneggiava  le  vetti;  e la  sua  lar- 
ghezza non  doveva  essere  minore  di  sedici  piedi,  affinchè 
fosse  rimasta  pienamente  libera  ed  espedita  l’azione  degli 
operatori:  se  poi  eravi  luogo  per  due  torchi  si  dovevano 
assegnare  ventiquattro  piedi  alla  larghezza  del  luogo.  Gli 
ovili  ed  i caprili,  ovilia  et  cnprilia,  dovevansi  fare  di  tale 
dimensione  che  per  ogni  animale  vi  fosse  uno  spazio  non 
minore  di  piedi  quattro  e mezzo,  nè  maggiore  di  sei.  I gra- 
nai, granaria,  dovevano  essere  collocati  in  alto  e rivolti  a 
settentrione  e ad  aquilone;  perche  cosi  i frumenti  non  po- 
tevano facilmente  riscaldarsi,  ed  anzi  rimanevano  freschi 
dalla  ventilazione,  e meno  danneggiali  dagl’insetti.  Gli 
equilj,  equilia,  dovevano  essere  situati  nei  luoghi  più  caldi 
della  villa  purché  non  fossero  rivolti  verso  al  fuocolare, 
giacché  i giumenti,  che  stallavano  vicino  al  fuoco,  diveni- 
vano irsuti.  Non  erano  perciò  inutili  i bovili  separati  dalla 
cucina  ed  all’aperto  verso  oriente;  perche  nella  parte  je- 
male  dell’anno,  essendo  il  cielo  sereno,  conducendovi  i buoi 
di  mattino,  e facendoli  mangiare  al  solo,  divenivano  più 
nitidi.  1 magazzini,  horrea,  i fenili,  foenilia,  e le  mole  far- 
rarie,  farraria  pistrina,  dovevansi  collocare  fuori  della  villa; 


Digitized  by  Google 


CAP.  XIV.  FABBRICHE  PRIVATE  777 
affinchè  essa  fosse  più  sicura  dal  pericolo  degli  incendj. 
Allorché  poi  nelle  ville  si  fosse  voluto  eseguire  qualche 
cosa  di  più  delicato,  si  doveva  ciò  fare  a seconda  delle  sim- 
metrie prescritte  per  gli  edi6zj  urbani,  ma  in  modo  che 
non  recasse  impedimento  agli  usi  rurali.  Dovevasi  poscia 
procurare  che  tutti  gli  edilìzj  fossero  reusciti  luminosi,  e ciò 
più  facilmente  si  otteneva  nei  rurali;  perchè  non  era  alcun 
muro  del  vicino  che  poteva  ostare.  Mentre  in  città  o per 
l’altezza  dei  muri  comuni  o per  la  ristrettezza  del  luogo  cogli 
impedimenti  si  cagionava  oscurità.  In  siffatti  casi  pertanto 
conveniva  fare  la  seguente  prova;  dalla  parte,  da  cui  do- 
vevasi prendere  il  lume,  si  tirava  una  linea  dell’  altezza  del 
muro  che  recava  ostacolo,  a quel  luogo  ove  dovevasi  intro- 
durre, e se  guardando  per  questa  linea  in  alto,  si  poteva 
scuoprire  un  largo  spazio  di  cielo,  si  aveva  cosi  lume  senza 
impedimento;  allorché  poi  l’intercettavano  i travi,  e gli  archi- 
travi, o i solari,  si  dovevano  fare  aperture  al  di  sopra  e per 
esse  introdurvi  il  lume;  in  sostanza  conveniva  regolarsi  in 
modo  che  si  fossero  aperte  finestre  da  qualunque  luogo  si 
potesse  vedere  il  cielo,  e cosi  rendere  luminosi  gli  edifizj. 
Ma  se  nei  triclìnj  e nelle  altre  stanze  era  sommamente  neccs> 
sario  l’uso  delle  finestre,  lo  era  maggiormente  negli  anditi, 
nelle  discese,  e nelle  scale;  poiché  in  tali  luoghi  spesso  s'in- 
contravano le  persone  l’una  contro  l’altra  portando  pesi  (51). 


(51)  Quoad  potai  urbanas  raliones  aedificionim  iummatim  peruripsi, 
ut  propotui:  nane  ruslieorum  expedilionem , ut  sint  ad  usum  commoda, 
quibutque  rationibns  collocare  oporleal  ea,  dicam.  Primum  de  talubrila- 
tibui,  ali  in  primo  volamine  de  moenibus  colloeandis  scriptum  est,  regiones 
ttspiciantur,  et  ita  villae  eollocentur,  Magnitudines  earum  ad  modum  agri 
copiasque  fructuum  comparentur:  chortes  magnitadinesque  earum  ad  peco- 
rum  numerum,  atque  quot  ioga  boom  opus  fuerit  ibi  versaci,  ita Jiniantur. 
in  chorte  colina  qaam  candissimo  loco  designeiur,  coniuncta  autem  liabeat 
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Ciò  è quanto  venne  esposto  da  Vitruvio  sulla  disposizione 
delle  fabbriche  rurali  con  generali  prescrizioni  in  modo  da 
non  poter  determinare  nulla  con  precisione,  e perciò  non 
c’interterremo  a dimostrare  quale  fosse  la  forma  di  siffatte 
case;  giacché  dalle  cose  riferite  si  possono  esse  ideare  in 
mille  modi  differenti. 


biibitia,  quorum  praesepia  ad  focwn  et  orientis  caeli  regionem  spedenti 
ideo  quod  bovet  lumen  et  ignem  poetando  horridi  non  fiunt.  Uem  agricolae 
regionum  /mriti  non  putant  oportere  aliam  regionem  caeli  bovet  tpectare 
nisi  ortum  tolis.  Bubilium  autem  debent  ette  latitudinet  nec  minorespedum 
denum  nec  maiores  quiadenum:  longiludo,  ut  lingula  ioga  nec  minut  occu- 
pent  pedet  teplenot.  Batnearia  Uem  eoniuncta  tint  culinae\  ita  enim  lava- 
tioni  ruiticae  miniiiratio  non  erit  longe,  Torcular  itemproximum  tit  culi- 
noe:  ita  enim  ad  oleario!  fructus  commoJa  erit  ministrano:  habeatque  con- 
iunctam  vinariam  cellam,  habentem  ad  teptentrionem  lumina  fenestrarunti 
eum  enim  alia  parte  habuerit,  qua  tol  calefacere  potiit,  vinum  quod  erit 
in  ea  cella,  con/utum  a calore  efficientur  imbecillum-  Olearia  autem  ita  est 
eollocanda,  ut  habeat  a meridie  calidisque  regionibus  lumen-,  non  enim 
debet  oleum  congelari,  led  tepore  calori!  extenuari.  Magnitudine!  autem 
earum  ad  fructaum  ralionem  et  numerum  doliorum  sunt  faciendae-,  quae 
cum  tint  cuUearia,  per  medium  occupare  debent  pedet  quatemot.  Iptum 
autem  torcular,  ti  non  cochleis  torquetur  ted  vectibut  et  preio  premitur,  ne 
minut  longum  pedet  quadraginta  conttituatur-,  ila  enim  erit  vectinario  tpa- 
tium  expeditum:  latitudo  eiut  ne  minut  pedum  leniim  denum;  nam  tic  erit 
ad  plenum  opus  facientibut  Ubera  versatio  et  expedita.  Sin  autem  duobut 
prelit  loco  oput  fuerit,  quatuor  et  viginti  pedet  latitudini  dentar.  Ovilia  et 
caprilia  ita  magna  tunt  facienda,  ut  tingala  pecora  areae  ne  minut  pedet 
quaternos  et  temipedem,  ne  plus  tenos  postini  habere.  Granaria  sublimata 
et  ad  teptentrionem  aut  aquilonem  spectantia  disponantur;  ita  enim  /ru- 
menta non  poterunt  cito  concaletcere,  ted  aJfleUu  refrigerata  dia  tervaban- 
tur,  namque  ceterae  regione!  procreant  curculionem  et  reliquat  beitiolat, 
quae  frumenti!  tolent  nocere.  Equilibut  quae  maxime  in  villa  loca  calidit- 
tima fueritti  constituantur,  dum  ne  ad focum  spectent;  cam  enim  iumenta 
proxime  ignem  stabulantur,  orrida  Jiunt.  Item  non  tunt  inutilitia  praete- 
pia,  quae  coUocantur  extra  culinam  in  aperto  coatra  orientem;  cam  enim 
in  hieme  anni  sereno  coelo  in  ea  traducuntur  matatino,  bovet  ad  totem  pa- 
bulum capiente!,  fiunt  nilidioret.  Horrea^  foenilUv,  f arraria  pistrina  extra 
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Con  simili  generali  prescrizioni  si  trovano  esposti  da 
Catone  alcuni  cenni  sulla  edificazione  delle  ville,  dai  quali 
venne  indicato  che,  allorquando  si  siabiliva  dalle  fonda- 
menta  una  villa,  si  dovevano  preparare  i materiali  occor- 
renti per  costruire  le  pareti  di  cementi,  ed  i pilastri  di  pietre 
angolari  con  tutte  le  cose  necessarie  all’  uso  delle  ville  ed 
alla  particolare  struttura  di  simili  fabbriche  (52).  E di  se- 

vilUm  faeienda  videntur,  ut  ab  igais  periculo  sint  viltae  lutiores.  Si  quid 
delictttius  in  villa  Jaciendum  fuerit , ex  tymnetriit , quae  in  urbanis  tu- 
pratcripta  sunt,  coastilula  ila  struantur^ut  tine  impeditione  rutticae  utili- 
ttttis  aediJicentur.Omnia  aedijicia  ut  luminosa  sint,  oportet  curare:  sed  quae 
sunt  ad  villas^Jaciliora  videntur  esse,  ideo  quod  paries  nullius  vicini  po- 
tasi obstare:  in  urbe  autem  aut  communium  parietum  allitudines  aut  angu- 
stine loci  impediendo Jaciunt  obscuritates.  Ilaque  de  ea  re  sic  erit  experiea- 
dum:  ex  qua  parte  lumen  oporteat  sumere  linea  tendatur  ab  altitudine  pa- 
rielis,  qui  videtur  (Astore  ad  eum  locum  , quo  oporteat  immittere  : et  si  ab 
ea  linea , in  altiludinem  cum  prospiciatur,  poterit  spatium  puri  coeli  am- 
plum  videri,  in  eo  loco  lumen  erit  sine  impedii  ione.  Sin  autem  ojicienl  trabes 
teu  limino  aut  contignationes,  de  siqierioribus  partibus  aperialur,  et  ita  im- 
mittatur,  et  ad  summam  ita  est  gorbernandum  ut  e quibuscumque  partibus 
codum prospici poterit,per  easfenestrarum  loca  reliquantur-,sicenim  lucida 
erunt  aedijicia.  Cum  autem  in  tricliniis  ceterisque  condavibus  maximus  est 
usus  luminum,  tum  etam  in  itineribus  clivis  scalisque-,  quod  in  bis  saepius  olii 
aliis  obviam  venientes  Jerentes  stsreintu  solent  iacurrere.{yitr.Lib.  f'I.c.  6.) 

(52)  yillam  aedijicandam  si  locabis  novam  ab  solo,faber  haec  Jaciat 
(tportel.  Parieles  omnes  [uti  iussitur)  calce  et  cementis.,  pilas  ex  lapide  an- 
golari, tigna  omnia,  quae  opus  sunt,  limino,  postes  iugamenla,  asseres, 
fulmenles,  praesepis  bubus  hibernas,  et  aestivas  faliscas,  equile,  cellas  Ja- 
miliae,  carnaria  III.  orbem,  ahena  li.  haras  X.focum,  ianuam  maximam, 
et  alieram  quam  volet  dominus,Jenestras,  maiores,  et  minores  biped(des  X. 
Lanino  yi.  scorona  III.  sellas  y.  telas  iogtUes  duas,  luminaria  yi.  paul- 
lulam  pilam.  ubi  triticum  pinsant,  unam.Jullonicam  unam,  antepagmenta, 
vaso  torcala  duo.  Htu  rei  materiam,  et  quae  opus  sunt,  dominus praebebit, 
et  ad  opus  dabii,  (succidet,  dolabit,  lineabit  secabitque  materiam  dumtaxat 
conduclor)  lapidem,  calcem,  arenam,  aquam,  paleas,  lerram,  onde  lutum 
Jiat.  Si  de  caelo  villa  tacta  siet,  de  ea  re  verbo  divina  uti Jiant.  Huie  operi 
ptelium  ab  domino  bono,  qui  bene  praebeal  quae  opus  sunt,  et  numosjide 
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guito  prescrisse  egli  quali  erano  le  migliori  quali^  delle 
pietre,  il  modo  di  cuocere  la  calce  ed  i differenti  generi  dei 
legnami  più  proprj  per  le  strutture,  le  quali  cose  già  si  sono 
osservate  nel  primo  Capitolo.  Cosi  Varrone,  dopo  di  avere 
indicate  alcune  norme  sulla  scelta  delle  località  proprie  per 
le  ville,  prescrisse  quale  doveva  essere  la  situazione  de’bo- 
vili,  delle  celle  vinarie  ed  oleari  e dell’abitazione  dei  villici. 
Quindi  osservava  essere  necessario  ebe  vi  fosse  entro  la  corte 
dell’acqua  raccolta  dai  tetti,  ove  non  si  poteva  avere  dalla 
sorgente,  affinchè  si  fossero  potuti  abbeverare  i buoi;  ed 
intorno  alla  stessa  corte  dovevano  essere  tutti  quei  luoghi 
ch’erano  necessarj  alla  custodia  del  bestiame.  Ampio  fab- 
bricato si  doveva  aggiungere  per  contenere  la  messe  e gli 
altri  raccolti,  come  erano  fornite  le  antiche  ville;  e perciò 
osservava  egli  che  siffatte  ville  rustiche  erano  presso  gli  an- 
tenati maggiori  delle  urbane,  mentre  al  suo  tempo  accadeva 
al  contrario.  Nei  tempi  più  antichi  si  lodava  quella  villa 
che  aveva  una  buona  cucina  rustica,  stalle  grandi,  e celle 
vinarie  ed  olearie  corrispondenti  alla  vastità  dell’agro.  Al- 
l’opposto nei  tempi  di  Varrone  si  apprezzavano  solo  le  ville 


bona  salvai.  In  tegulas  singulas  li.  in  teetnm;  tic  numerabitur  legala:  in- 
inlegra  quae  non  erti,  unde  quarla  pars  aberil,  quae  prò  una,  conliciaret 
quae  erunl,pro  binis.pulabunlur:  in  aliis  quol  erunt,  in  singulas  qualer- 
nae  numerabunlur.  fil/a,  lapide  calce Jundamenta  supra  lerram  pedo,  cae- 
leros  parietes  ex  Intere,  iugamenla,  el  anlepagmenla,  quae  opus  erunt, 
indilo.  Caetera  lex  uli  villa  ex  calce  cementif,  pretium  in  tegulas  singulas 
iV.  S.  loco  salubri  bona  domino  baec,  quae  supra  prelia  posila  sani,  ex  ti- 
gno manupretium  erit:  pestilenti,  ubi  aeslate  fieri  non  potest,  bona  domino 
pars  quarta  pretii  accedat.  (^Catone  de  Kustica  IJb.  I.  c.  14).  Le  successiva 
cose  risguardono  unicameule  l'apparecchio  di  alcune  opere  che  spettano  alle 
bhhriche  in  generale  gih  osservate.  Perb  è importante  il  considerare  che  dalle 
suddette  cose  si  conosce  essersi  apprezzale  le  case  rustiche  dal  numero  e qua- 
lità delle  tegole  con  cui  erano  coperte- 
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urbane  che  erano  grandissime  e politissime,  che  avevano  i 
triclinj  estivi  verso  il  frigido  orientale,  e grìnvernali  verso 
occidente , da  dove  gli  antichi  facevano  le  celle  vinarie 
veno  la  detta  parte  frigida,  e le  olearie  verso  la  parte  più 
calda  (53).  Più  chiaramente  si  conosce  da  Golumella  essersi 

(53)  In  villa  faciunda  stabula,  ila  utbubilia  sint  ibi,  hieme  quaepos- 
Hnt  esse  catdiora»  Fruciibus  (humidis)^  u/  est  vinum  et  oleum^  loco  plano 
pctiui  cellas  Jaeiundtimq  item  ubi  vaso  vinaria  et  olearia  stenty  aridiSy  ut 
est Jaba,  lenSy  hordeumqfar  (et  triticum)  in  tabulatisi  Familia  ubi  verse^ 
tur  providendurUy  si  fessi  opere^  aut  frigorCf  aut  calore^  et  ubi  commodis^ 
sime possint  se  quiete  reciperare»  Filici  proxime  ianuam  cellam  esse  oportet^ 
eumque  scircy  qui  introèat  aut  exeat  noctu^  quidve ferat:  praesertim  si  ostia* 
riut  est  nemo.  In  primis  cuUna  videnda^  ut  sii  admota^  quod  ibi  hieme  an-* 
teculanis  temporibus  aliquot  ret  confciunturq  cibus  paratura  ac  capitar. 
Faciendum  etiam  plaustris  oc  caetero  instrumento  omniq  quìbus  caelum  piu* 
vinm  inimicumy  in  cohorte  ut  satis  magna  sint  tecta-y  haec  enim  si  intra 
clautum  in  conseptOq  et  sub  diOyfurem  non  modo  metuuntn  sed  adversus 
tempestatem  nocentemnon  resistunt»  Cohoriet  in  fundo  magno  duae  aptio~ 
resi  unuq  ut  interdius  compluvium  habeat  locumy  ubi  aqua  saliate  quae 
intra  stylohatas  quumveniUfit  semipiscina.  Boves  enim  ex  arvo  aestate  re- 
dueii  hic  bibuntyhic  perfunduntur'y  nec  minus  e pabulo  quum  redierunt  an- 
teres^  tues^  porci.  In  cohorte  exteriore  lacum  esse  oportety  ubi  maceretur 
iupinumy  item  alia^  quae  demissa  in  aquam  ad  usum  aptiorajiant.  Cohors 
exterior  crebro  aperta  stramentis  ac  palea^  occulcaia  pedibus  pecundum^ft 
ministra  fundo^  ex  ea  quod  eveftaiur.  Secundum  villam  duo  habere  oportet 
sterquilinia  ^ aut  unum  bifariam  diaitum-y  alteram  enim  in  partem  ferri 
oportet  e villa  novum  Jimumy  ex  altera  veterem  tolti  in  agrumi  quod  enim 
infertur  recent,  minus  honumi  id  quum  flacuit^  meliuSy  necnon  sterquili^ 
nium  melius  itludy  cuius  Intera  et  tummum  virgis  ae  fronde  vindicatum  ab 
sole.  Non  enim  sucum  quem  quaerit  terruy  totem  ante  exsugere  oportet.  Ita^ 
que  periti  qui  possint  ut  eo  aqua  influaty  eo  nomine  faciunt.  Sic  enim  ma* 
xime  retinetur  sucttsi  in  eoqua  quidam  sellas  familioricas  ponunt.  Aedifi* 
cium  facere  ojìortety  sub  quod  tecfum  totam  fundi  subiicere  possis  messem^ 
quod  vocant  quidam  nubilarium.  Id  secundum  aream  faciundumy  uhi  tri* 
turus  sii  frumentum^  magnitudine  prò  modo  fundi  ex  una  parti  apertuniy 
et  id  ab  areali  quo  et  in  trituram  proruere  facile  possis  • et  si  nubilare  coe- 
perity  inde  ut  rursns  celeriter  reiicere,  Fenettrat  habere  oportet  ex  ea  partOy 
unde  commodistime  perfori  possit.  Fundaniuty  Fruciuottory  inquit  y est 
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divise  le  ville  in  tre  parti  principali,  cioè  urbana,  rustica 
e fruttuaria.  L’urbana  si  suddivideva  in  invernale  ed  in 
estiva,  ed  in  ciascuna  delle  quali  si  dovevano  disporre  i 
membri  verso  quelle  regioni  del  cielo  che  più  convenivano, 
come  erano  i cubicoli,  i cenacoli,  i bagni,  ed  i passeggi. 
Nella  rustica  dovevasi  principalmente  procurare  che  la  cu- 
cina fosse  grande  ed  alta  onde  allontanare  il  pericolo  degli 
incendj.  Le  celle  per  i servi  dovevano  essere  situate  conve- 
nientemente verso  le  regioni  calde  e l’ergastolo  sotterraneo 
con  finestre  elevate  da  terra.  Le  stalle  per  il  bestiame  si 
dovevano  situare  in  modo  che  non  fossero  nè  dal  freddo  nè 
dal  caldo  infestate,  e cosi  i bovili  per  le  bestie  domite  ed  il 
luogo  per  le  pecore.  La  fruttuaria  poi  doveva  contenere  la 
cella  olearia,  la  torcularia,  la  vinaria,  e quella  propria  dei 
frutti,  i fenili,  i pagliari,  i magazzeni,  e di  granari.  Quei  luo- 
ghi che  dovevano  contenere  oggetti  umidi,  come  i vini  gli 
olii,  si  potevano  situare  in  piano:  ma  quei  per  gli  oggetti 
secchi,  come  i frumenti,  i fieni,  le  fronde,  e le  paglie,  do- 


cerlf/undus  propter  aedificia,  $i  polius  ad  antiquorum  diligmtiami  qaam 
ad  horum  luxuriam  dirigas  aedificationem.  liti  enim  faciebant  ad/rucluum 
ralionem,  hi faciunt  ad  libidines  indomitas.  Itaqut  illoruin  villa»  ruilicaa 
erani  maioris  quam  urbana»,  qua»  nane  tunt  pteraeqiie  conira',  iltic  tau- 
dabatur  villa,  si  habebat  culinam  rasticam  bonam,  praesepias  laxas,  eellam 
vinariam  et  oleariam  ad  modum  agri  aptam,  et  pavimento  proclivi  in  la- 
cum-,  quod  saepe,  ubi  conditum  novum  vinum,  orca»  ut  in  Hispania  fervore 
musti  ruptae,  nec  non  dalia  ut  in  Italia,  ne  vinum  ploruerel  ; item  caelera 
ut  etsent  in  villa  huiuteemodi , quae  coltura  quaeret,  providebant.  Nane 
cantra  villam  urbanam  quam  maximam  ac  polUittimam  habeant,  dant  ope- 
rami oc  cum  ÌUeteUi  oc  Luculli  villis  pessimo  publico ,aedificatis  cerlant  ; 
quo  hi  laborant,  ut  specleni  sua  aesliva  triclinaria  ad  frigus  orientis,  hi- 
bema  ad  solem  occidentem,  potius  quam,  ut  antiqui,  in  quam  partem  cella 
vinaria  aut  olearia  fenestras  haberet,  quum  fructus  in  ea  vinarius  quaerat 
ad  dalia  aera  frigidiorem,  ita  olearia  caldiorem.  {Marrone  De  Re  Rustica 
Lib.  I.  c.  13.) 
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Tevano  essere  disposti  sopra  tavolati.  Ma  ai  granari  si  granari 
si  doveva  ascendere  dalle  scale,  ed  essi  avere  piccole  finestre 
verso  aquilone  (54).  Simili  altre  prescrizioni  si  trovano  re* 


(54)  Modus  autem  memirorunufue  numents  apletur  universo  coniepto, 
et  dividatur  in  Iresparles,  uròanam.  ruslicam  et frueiuariam.  Urbana  rur~ 
sue  in  biberna  et  aestiva  sic  digeralur,  ut  speclent  hiemalis  iemporis  cubi- 
cula  brumalem  orientem:  coenationes,  aequinoctialem  occidentem.  Bursus 
aesliva  cubicula  ^eclent  meridiem  aequinoclialem,  sed  coenationes  eiusdem 
temporis  prospectent  hibemum  orientem.  Balnearia  occidenti  aestivo  adver- 
tantur,  ut  sint  post  meridiem  et  usque  in  vesperum  illustria.  dmbulafiones 
meridiano  aequinoctiali  subiectae  sint,  ut  hieme  plurimum  solis  et  aestate 
minimum  recipiant.  At  in  rustica  parte  magna  et  alta  culina  ponetur,  ut  et 
contignatio  careat  incenda  periculo,  et  in  ea  commode famiìiares  Omni  tem- 
pore anni  morari  queant.  Opt'me  solutis  servis  cetlae  meridiem  aequinoctia- 
lem  spectantes  fienf.  vinctis  quam  saluberrimum  subterraneum  ergastulum , 
plurimis  idque  angustie  illastratum  fenestris,  atque  a terra  sic  editis,  ne 
manu  contingi  possint.  Pecudibus  fieni  stabula,  quae  ncque  /rigore  ncque 
calore  infestentur.  Domitis  armentis  duplicia  bubilia  sint , hibema  atque 
aestiva-,  caeteris  autem  pecoribus,  quae  intra  villam  esse  convenite  ex  parte 
sub  dio  parietibus  altis  circumsepta,  ut  illic  per  hiemem  hic  per  aestatem 
sine  violentia ferarum  conquiescant.  Sed  omnia  stabula  sic  ordinentur,  ne 
quis  bumor  infiuere  possiti  et  ut  quisque  ibi  conceptus  fuerit,  quam  celer- 
rime dilabatur  , ut  nec  /undamenta  parietum  corrumpantur,  nec  ungulae 
pecudum.  Lata  bubilia  esse  oportebit  pedes  decem  vel  minime  novem;  quae 
meUsura  et  ad  procumbendum  pecari  et  iugario  ad  circumeundum  laxa  mi- 
ni ster  ia  praebeat.  Non  altius  edita  esse  praesepia  convenit , quam  ut  boi 
aut  iumentum  sine  incommodo  stans  vesci  pouit.  Villico  iuxta  ianuam 
fiat  babitatio,  ut  intrantium  exeuntiumque  conspectum  baheat.  Procuratori 
supra  ianuam  ob  easdem  causas:  et  is  lamen  villicum  observet  ex  vicino  ; 
eitque  utrique  proximum  borreum,  quo  conferatur  omne  rusticum  instru- 
mentum-, et  intra  id  ipsum  clausus  locus,  quo  ferramenta  condantur,  Bu- 
bulcis  pastorihusque  cellae  ponantur  iuxta  sua  pecora,  ut  ad  eorum  curam 
sit  opportunus  excursus.  Omnes  tamen  quam  proxime  alter  ab  altero  debent 
babitare,  ne  villici  diversas  partes  circumeuntis  sedulitas  distendatur,  et  ut 
inter  se  diligentiaeet  negligentiaecuiusquetestes  sint. Pars autemfructuaria 
dividivitur  in  cellam  oleariam,  torculariam,  cellam  vinariam,  defrutariam, 
foenilia  paleariaque  et  apotbecas  et  borrea,ut  ex iis  quae  sunt  in  plano,  cu- 
stodiam  recipiant  bumidarum  rerum  lanquam  vini  aut  olei  venalisim:  siecae 
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gistrate  negli  scritti  di  Columclla,  le  quali  risguardando  o 
cose  di  minore  interessamento  per  la  struttura  delle  fabbri- 
ebe,  o particolari  pratiche  da  tenersi  nelle  costruzioni  di 
esse,  già  si  sono  considerate  con  le  altre  simili  prescrizioni 
delle  fabbriche  in  generale,  si  tralasciano  perciò  dal  rife- 
rirle. Parimenti  Palladio,  oltre  alle  diverse  cose  prescritte 
sulla  costruzione  delle  fabbriche  in  generale,  faceva  cono- 
scere che  l’elezione  del  luogo  per  le  case  rurali  doveva  essere 
fatta  con  molta  perspicaccia  affinchè  esse  si  fossero  stabilite  in 
posizioni  salubri  ed  amene.  Ed  inoltre  si  doveva  adattare 
alla  vastita  del  campo  ed  alla  fortuna  del  padrone  la  gran- 
dezza dell  edifizio;  poiché  era  da  reputarsi  anche  maggior 
dispendio  il  mantenimento  di  una  troppo  grande  fabbrica 
che  la  sua  costruzione  (55).  Quindi  dopo  di  aver  prescritto 


ttutem  res  congeraaiur  tabulatisi  ut  /rumenta,  foenum , frondes,  paleae  , 
caeteraque  pabuta.  Sed  granaria,  ut  dixi,  scalis  adeantur,  et  modicis fene- 
stellis  aquilonibus  inspirentur,  nam  ea  catti  posilio  maxime  frigida  et 
minime  humida  est-,  qaae  utraque  perennitatemeonditis/rumentis  afferunt. 
Eadem  ratio  est  (qaae)  in  plano  sitae  vinariae  cellae,  quae  submota  procul 
esse  debet  a balineis,  forno  , sterquilinio,  reliquisque  immunditis  tetrum 
odorem  spirantibus  -,  nec  minus  a cisternis  aquisque  salientibus , quibut 
extrahitur  humor , qui  vinum  corrumpit.  (Columella  De  Re  Rustica  Li- 
ber.  I.  c.  6.) 

(55)  Positio  ipsius  agri,  qui  eligendus  est,  ea  sit.  In  frigidis  provinciis 
orienti , aut  meridiano  Interi  ager  esse  debet  oppositus,  ne  alicuius  magni 
montis  obieetu  his  duabus  parlibus  exclusus  algore  rigescat-,  aul  perpartem 
septentrionis  remoto,  aut  per  occidentis  in  vesperam  sole  dilato.  In  calidis 
vero  provinciis  pars  potius  septentrionis  optando  est,  quae  et  utilitati  et 
voluptati  et  saluti  aequa  bonitate  respondeat.  Si  vicinus  est  Jluvius,  ubi  sta- 
tuimus  fabricae  sedem  parare,  eius  debemus  explorare  naturam,  quia  ple- 
rumque  qaod  exhalat,  inimicum  est,  a quo,  si  talis  sit,  conveniet  refugere 
conditorem.  Palus  tamen  omni  modo  vitanda  est , praecipuae  quae  ab  au- 
stro est  vel  occidente  , et  siccari  consuevit  aeslate  , propter  pestilenliam 
vel  animalia  inimica,  quae  generat.  Àedificium  prò  agri  merito  et  prò  for- 
tuna domini  oporlel  institui:  quod  pterumque  immodice  sumtum,  difficiliut 
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il  modo  di  stabilire  più  opportunamente  i fondamenti,  ed 
i lastricati,  Tapparecchio  della  calce  ed  arena,  la  struttura 
delle  pareti  laterizie,  la  situazione  delle  finestre  per  illumi> 
nare  le  fabbriche,  il  modo  di  formare  le  volte  di  canne,  e 
gfintonachi  diversi,  prescrisse  dovere  essere  la  posizione  per 
la  cella  vinaria  rivolta  verso  settentrione,  affinchè  i vini  si 
fossero  conservati  freschi,  e cosi  per  i grani;  quindi  la  cella 
olearia  verso  mezzogiorno,  come  pure  le  stalle  dei  cavalli  e 
dei  buoi  ricevendo  perù  i lumi  da  settentrione.  Di  seguito 
altri  precetti  espose  sul  modo  onde  situare  con  maggior 
proprietà  i luoghi  intorno  la  corte  per  gli  alvearj,  columbarj, 
tortuarj,  e per  gli  altri  animali  che  si  solevano  nutrire  nelle 
case  di  campagna.  Perù  da  tutte  le  esposte  prescrizioni  non 
si  può  stabilire  alcuna  precisa  distribuzione  in  modo  da  po> 
terne  delineare  una  pianta  dimostrativa;  d’altronde  le  va- 
rietà delle  posizioni,  delle  grandezze  dei  campi,  e delle  facoltà 
dei  proprietarj,  dovevano  rendere  sempre  più  varie  le  distri- 
buzioni delle  case  rurali;  nè  dovendo  esse  ofirire  cosa  alcuna 
di  nobile  architettura,  si  rende  perciò  dì  poco  interessa- 
mento il  ricercare  e dimostrare  con  figure  quale  fosse  la 
comune  disposizione  di  tal  genere  di  fabbriche  private  de- 
stinate agli  usi  rurali. 

Con  maggior  decoro  e ricchezza  di  ornamenti  si  cono- 
scono essere  state  architettate  le  fabbriche  erette  nelle  ville 
di  delizia;  imperocché  in  esse  si  sfoggiò  con  quanto  di  più 
nobile  si  potesse  rinvenire,  come  lo  fanno  conoscere  le  tante 
rovine  superstiti  delle  ville  antiche.  Villa,  villa,  si  diceva 
dai  Romani  in  generale  un  podere  con  casa  di  abitazione 

tsl  tutUnera  quam  condert.  {Paltad.  De  Re  Rasi,  ÌÀh.  I.  Tit.  7.  e 8.)  Ciò 
cha  di  leguito  si  prescrive  risguarda  cose  che  non  spettai»  alle  iahbriche  co- 
dhidì  di  giò  coosideratc. 
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per  conservare  i friiUi  come  venne  da  Varrone  atlestalo(56), 
la  qual  fabbrica  si  divideva,  secondo  rautorita  di  Columella 
poc’anzi  esposta,  in  urbana,  rustica  e frnttuaria:  ma  nei  più 
prosperi  tempi  della  repubblica  e deH’impero  si  ridussero 
le  ville  dei  ricchi  a quella  parte  sola  ch’era  detta  urbana, 
e che  serviva  unicamente  per  dijwrto  del  proprietario.  Nei 
tempi  più  antichi  però  non  mai  col  nome  di  villa  si  desi- 
gnavano dai  Romani  i loro  poderi,  ma  bensì  con  quello  di 
orti,  horti,  come  Pesto  e Plinio  particolarmente  lo  dimo- 
strano (57);  ed  un  tal  nome  si  conservò  anche  posterior- 
mente a quelle  delizie  che  stavano  intorno  a Roma,  tra  le 
quali  erano  maggiormente  rinomati  gli  orti  Lucullani,  i 
Sallustiani,  i Pompejani,  i Domiziani,  i Pallanziani,  i Tor- 
quaziani,  di  Cesare,  di  Agrippa,  di  Cajo  Caligola,  e di  altri 
insigni  personaggi.  Alcuni  di  essi  per  la  loro  vicinanza  alla 
citta  erano  distinti  col  nome  di  suburbano,  suburbanum ^ 
come  in  particolare  venne  designato  quello  di  Faonte.  Som- 
mamente vantate  erano  pure  quelle  delizie  che  si  stabilirono 
nelle  città  di  quegli  antichi  popoli  che  abitarono  da  prima 
la  campagna  romana,  in  modo  da  occuparne  l’intero  loro 
territorio,  come  venne  da  Strabene  indicato.  Ed  anche  mag- 
giormente celebrate  per  la  loro  magnificenza  ed  amenità 
erano  quelle  ville  che  avevano  i Romani  lungo  il  lido  del 
mare,  ed  in  particolare  nella  Campania.  Ma  di  tutte  queste 
grandi  magnificenze  ci  rimangono  solo  in  opera  alcune  ro- 
vine spogliate  di  tutti  i loro  ornamenti  e ridotte  in  modo 


(56)  Quo  fructut  convehebantfViUae.^f'arrone  De  LinguaLat.Liblf'.) 

(57)  Hortue  apud  anliquos  omnis  villa  dicebalur^  quod  ibi,  qui  arma 
capere  possent  orirentur.  [Fello  in  Horliis.)  In  daodecim  tahulit  /«glint 
nostrarum  nutquam  nominatur  villa,  temper  in  lignijicatione  ea  hortus,  iit 
boni  vere  heredium.  {Plin.  Hitt,  Nat.  lib,  XIX.  c.  4.) 
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da  poterne  con  difficoltà  riconoscere  la  loro  architettura  ed 
intera  distribuzione.  A tanta  defìcenza  si  cercherà  di  sup- 
plire tanto  colle  memorie  che  si  hanno  dagli  antichi  scrittori 
per  ridurre  alcun’esempio  a poter  rendere  un’idea  dell’ar* 
chitettura  di  siffatte  fabbriche,  quanto  coi  monumenti  che 
sono  relativi  alle  stesse  ville  ed  in  particolare  coi  dipinti 
antichi  in  cui  venne  rappresentata  una  qualche  villa.  Per- 
tanto prima  di  ciò  imprendere  si  reputa  utile  alla  più  estesa 
conoscenza  di  quanto  concerne  questo  articolo  il  riferire 
la  descrizione  che  venne  fatta  da  Plinio  il  giovine  delia  sua 
villa  che  aveva  vicino  a Laurento;  perchè  essa  è la  più  estesa 
di  quante  altre  memorie  che  ci  furono  tramandate  dagli 
antichi  su  tal  genere  di  fabbriche,  e perchè  ci  dimostra 
chiaramente  quali  erano  i membri  con  cui  erano  composte. 

Era  tale  villa  capace  agli  usi  senza  essere  sontuosa, 
nella  di  cui  prima  parte  eravi  l’atrio,  atrium,  non  però  sor- 
dido. Quindi  succedeva  un  portico,  por/<cuf,  fatto  in  forma 
della  lettera  D (e  non  O come  si  credette  comunemente, 
poiché  Plinio  in  tal  caso  Io  avrebbe  detto  rotondo)  il  quale 
rinchiudeva  una  bensì  piccola  area  , area  , ma  allegra  , e 
prestava  esso  ricovero  contro  l’intemperie;  imperocché  era 
cnstodito  dalle  lastre  trasparenti  ed  anche  di  più  dagli  ag- 
getti delle  gronde  del  tetto.  Eravi  d’incontro  alle  porte  me- 
die un  cavedio,  cavaedium,  pure  ilare;  poscia  un  triclinio, 
iriclinium,  abbastanza  bello,  che  corrispondeva  nel  lido,  e 
quando  il  vento  di  Affrica  muoveva  il  mare  sempre  nuove 
onde  si  frangevano  contro  le  sue  pareti.  Le  porte  valvate  al 
d’intorno,  e le  finestre  con  non  minori  valve  lasciavano  ve- 
dere dai  Iati  e dalla  fronte*quasi  tre  mari  , e di  dietro  il 
cavedio,  il  portico,  l’area,  di  nuovo  il  |)ortico, quindi  l’atrio, 
di  seguilo  le  selve,  ed  i lontani  monti  si  vedevano.  A sinistra 
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del  triclinio  era  alquanto  più  in  ritirata  nn’ampio  cubicolo; 
quindi  altro  minore , da  una  finestra  del  quale  si  vedeva 
l’oriente,  dall’ol tra  l’occidente, e vi  soggiaceva  il  mare,  ben^ 
alcun  poco  più  distante,  ma  con  più  sicureaza  si  ammirava. 
L’angolo  di  fabbrica,  che  comprendeva  questo  cubicolo  e 
quel  triclinio,  riceveva  il  sole  purissimo  e ne  accresceva  il 
calore.  Qu\  era  la  stanza  d’inverno,  hibernaculum,  ed  il 
ginnasio,  gjrrmasium,  dei  suoi  congiunti.  Colk  altri  venti 
non  si  sentivano  se  non  quei  che  prodotti  da  pochi  nubi 
ingombravano  piuttosto  la  serenità  che  infastidire  l’uso  del 
luogo.  Era  aggiunto  all’angolo  stesso  un  cubicolo  curvato 
in  apside,  nel  di  cui  giro  si  seguiva  il  sole  da  tutte  le  fine- 
stre, e nelle  sue  pareti  erano  posti  armadi  contenenti  una 
biblioteca  composta  di  libri  da  leggersi  per  passatempo.  Al 
luogo  da  dormire,  dormitorium,  era  aderente  un  passaggio, 
il  quale,  essendo  sospeso  e fatto  di  tavole,  ricercava  un  sa- 
lubre vapore  e buon  temperamento  conservava.  La  rima- 
nente parte  del  medesimo  lato  veniva  destinata  all’abita- 
eione  dei  suoi  e dei  liberti,  ed  era  tenuto  però  coti  proprio 
che  si  potevano  ricevere  gli  ospiti.  Nell’altra  parte  era  un 
cubicolo  politissimo,  e quindi  o un  grande  cubicolo,  o un 
modico  luogo  da  cenare,  modica  coenatio,  il  quale  risplen- 
deva tanto  per  il  molto  soie  quanto  per  il  vasto  mare.  Di 
seguito  succedeva  un  cubicolo  con  sua  anticamera,  cubi- 
culum  cum  procoetone,  ed  alto  bensì  a modo  di  estate,  ma 
munito  per  l’inverno;  imperocché  era  riparato  da  tutti  i 
venti;  ed  al  medesino  cubicolo  un’altro  si  univa  pel  mezzo 
di  un  muro  comune  e con  sua  anticamera.  Quindi  si  tro- 
vava la  cella  (rigidaria  del  bagno,  spaziosa  ed  estesa,  nelle 
di  cui  opposte  pareti  erano  due  battisteri , baptisteria,  che 
sporgenti  s’incurvavono,  ed  erano  capaci  da  nuotarvi  dentro 
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quando  se  ne  avesse  avuta  volontà.  Succedeva  l’untorio, 
unctorium,  Tipocausto,  hypocaustum,  ed  il  passaggio  del 
bagno,  propnigeon  balinei,  e quindi  due  celle  più  eleganti 
che  sontuose.  Mirabilmente  si  aggiungeva  la  piscina  calda, 
calida  piscina  t dalla  quale  i nuotatori  vedevano  il  mare, 
e vicino  si  trovava  lo  sferistorio , sphaeristerium,  che  era 
riscaldato  dal  più  caldo  soie  nel  cadere  del  giorno;  poi  s’in- 
nalzava una  torre,  sotto  la  quale  eranvi  due  luoghi  da  ri- 
poso, diaetae,  ed  altrettante  entro  la  medesima;  poscia  una 
camera  da  cenare,  coenatio,  dalia  quale  si  poteva  ammirare 
lo  spaziosissimo  mare,  il  lunghissimo  lido,  e le  amenissime 
ville.  Eravi  un’altra  torre,  ed  in  essa  un  cubicolo,  dalla 
quale  si  vedeva  nascere  e morire  il  sole  ; quindi  seguiva 
un’ampia  dispensa,  apotheca,  ed  un  granare,  horreum.  Sotto 
a questo  stava  un  triclinio  che  non  veniva  turbato  dal  fra- 
gore del  mare,  poiché  ivi  giungeva  solo  languido  e cadente. 
Da  esso  si  vedeva  l’orto,  hortum,  ed  il  viale,  gestatio,  che 
circondava  l’orto.  Il  medesimo  viale  era  fiancheggialo  dal 
bosso,  ed  ove  questo  mancava  si  era  sostituito  col  rosmarino 
che  meglio  regeva  alle  acque  saline  ed  ai  venti  del  mare. 
Adiacente  allo  steno  viale  nel  giro  interno  eravi  una  via  co- 
perta da  suolo  tenero  ed  ombreggiata,  che  si  poteva  pas- 
seggiare anche  a piedi  nudi,  per  essere  soffice  e cedente. 
Nell’orto  eranvi  mori  e fichi  in  abbondanza,  perché  quel 
terreno  era  feracissimo  di  alberi  di  tal  genere,  mentre  abor- 
riva gli  altri  tutti.  Di  tale  prospettiva  , che  non  era  infe- 
riore a quella  del  mare,  se  ne  godeva  la  veduta  dal  triclinio 
che  stava  lontano  dal  mare.  Da  due  abitazioni  era  l'orto 
cinto  di  dietro , le  di  cui  finestre  corrispondevano  verso  il 
vestibolo  della  villa,  ed  eravi  un’altro  orto  meglio  provve- 
duto e rustico.  Qui  si  stendeva  un  portico  chiuso,  crypto- 
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porticus , assai  simile  alle  opere  pubbliche,  il  quale  aveva 
finestre  ovunque,  ma  più  verso  il  mare  c verso  l’orlo,  in  un 
sol’ordine  ed  in  numero  minore  ma  alternate;  le  medesime, 
quando  il  giorno  era  sereno  e tranquilla  l’aria,  si  aprivano 
tutte;  e quando  i venti  pertubavano,  si  aprivano  solo  quelle 
ch’erano  rivolte  verso  i venti  in  tranquillila.  Avanti  al  por- 
tico coperto  stava  il  sisto,  xystus,  dal  quale  veniva  traman- 
dato un  grato  odore  di  viole.  Il  tepore  del  sole,  essendo 
ripercosso  in  esso,  ne  accresceva  il  calore;  e siccome  riceveva 
il  soie,  cosi  s’impedivano  e si  allontanavano  i venti  di  aqui- 
lone.Quanto  calore  si  aveva  nella  parte  anteriore  altrettanto 
vi  era  fresco  nella  posteriore.  Interrompeva  parimente  l’afri- 
cano , ed  in  un  lato  o nell’altro  si  estinguevano  i diversi 
venti.  Tale  era  il  piacere  che  si  aveva  nell’inverno,  il  quale 
poi  era  anche  maggiore  nell’estate,  perchè  veniva  il  caldo 
moderato  prima  del  mezzogiorno  dal  sisto,  e dopo  il  mez- 
zogiorno daH'ombra  del  viale  e dell’orto,  la  quale  cresceva 
e decresceva  a seconda  dei  giorni  brevi  e lunghi,  o ivi  si 
estingueva.  Pertanto  lo  stesso  portico  coperto  era  meno  per- 
cosso dal  sole  quando  ardentissimo  si  trovava  al  di  sopra  del 
suo  culmine,  ed  a tale  effetto  si  aprivano  le  finestre  nelle 
pareli  che  ricevevano  i venti  favonj,  così  non  rimaneva  mai 
aggravato  da  pigro  aere  e permanente.  In  capo  al  sisto  ed 
immediatamente  dopo  il  portico  coperto  era  un  abitazione 
dell’orto  che  faeeva  la  delizia  di  Plinio,  ed  egli  stesso  l’aveva 
stabilita.  In  quella  era  una  stanza  riscaldata  dal  sole,  helio- 
caininus,  che  da  una  parte  riguardava  il  sisto,  dall’altra  il 
mare,  e da  tutte  e due  riceveva  il  sole;  dalle  porte  poi  ve- 
dovasi il  cubicolo,  e dalle  finestre  il  portico  coperto.  Dalla 
parte  del  mare,  d’incontro  il  mezzo  della  porta,  corrispon- 
deva un  gabinetto,  zof/teca,  elegantemente  disposto,  il  quale 
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tanto  con  le  lastre  speculari,  quanto  colle  tende  sì^poteva 
unire  o separare  dal  cubicolo.  Era  esso  capace  di  un  letto 
e di  due  sedie,  a piedi  del  quale  corrispondeva  il  mare,  a 
tergo  la  villa,  a capo  le  selve,  e questi  luoghi  si  vedevano 
aprendo  tutte  le  finestre.  Congiunto  stava  il  cubicolo,  ove 
il  sonno  nelle  notti  non  era  disturbato  nè  dalla  voce  dei 
servi,  nè  dal  mormorio  del  mare,  nè  dal  movimento  delle 
tempeste,  nè  dalla  luce  dei  fulmini,  e nè  si  poteva  conoscere 
quando  era  giorno  se  non  quando  si  aprivano  le  finestre. 
La  cagione  di  tanta  segregazione,  era  che  si  trovava  tra  la 
parete  del  cubicolo  e l’orto  un  corridojo,  nel  vuoto  del  quale 
ogni  rumore  veniva  dissipato.  Era  attaccato  al  cubicolo  una 
stufa,  hypocaustum,  la  quale  col  mezzo  di  una  angusta  fine- 
stra si  comunicava  o si  tratteneva  secondo  il  bisogno  il 
sottoposto  calore.  Quindi  succedeva  un’anticamera  con  un 
cubicolo  rivolto  verso  il  sole  ricevendolo  al  suo  nascere  ed 
in  obliquo  nel  progredire  al  mezzogiorno.  Allorché  Plinio 
si  ritirava  in  quell’abitazione  parevagli  essere  lontano  dalla 
sua  villa,  e principalmente  nei  giorni  saturnali  si  trovava  ivi 
segregato  da  ogni  rumore  che  soleva  farsi  in  tali  festività. 
In  fine  osservava  egli  che  a tanti  comodi  si  aggiungeva  l’ame- 
nità del  luogo,  ed  in  particolare  la  veduta  del  litorale  che 
era  ornato  con  piacevolissima  varietà  da  diverse  altre  ville 
che  ora  continuate  ed  ora  interrotte  presentavano  l’aspetto 
di  molte  città  (58).  Nella  Tav.  CCXL  si  è tracciata  tutta  la 

(58)  Villa  usibus  eapax^  non  iumptuosa  tutela»  Cuius  in  prima  parte 
airium /rugi^  nec  iamen  sordidutm  deinde  portieut  in  D literae  similitudine 
circumactaex  quibus  parvula^  ted  festiva  , area  includitur»  Egregium  hae 
adversam  tempestates  receptaculumi  nam  specularibus^  at  multo  magis  im^ 
minentibus  ieeti  muniuntur»  Est  cantra  medias  eavaedium  hilare:  mox  tri*- 
elinium  satis  pulcbrum,  quod  in  iitus  excurriH  ac  si  quando  Africo  mare 
iatpuisum  est^  fractis  iam  et  novissimis  fiuctibus  levitar  adtuitur»  Undique 
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disposizione  della  descritta  villa  Laurentina,  corrispondente 
tanto  alle  cose  esposte  quanto  alla  locatità,  per  dimostrare 
in  certo  modo  una  tale  villa  sì  rinomata  più  per  la  sua  de- 
scrizione tramandataci  che  per  la  sua  sontuosità.  Egualmente 


vafvas^  aut  ftntUrat  non  minore^  vaìvis  habeti  aitfue  ita  a laterihut  ét  a 
fronte  quasi  tria  maria  prospectat'.  a tergo  cavaedium^  porticum^  aream\ 
porticum  rursus'j  mox  atrinmy  sifvas^  et  longinquos  respicit  montes*  ffuiut 
alaeva  retractius pauUo  cuhiculum  est  amp(um\  deinde  aìiud  minuSy  quod 
altera  fenestra  admittit  orientem,y  occidentem  altera  retinet\  haec  et  subia- 
cens  mare  longias  quidem^  sed  securius  intuetur»  ffuius  cubiculi  et  triclinii 
illiut  obiectu  includitur  angttlusy  qui  purrissimum  so/em  confinet  et  ac- 
cenditi hoc  hibernaculamy  hoc  etiam  gymnasium  meorum  est.  Ibi  omnes  si-’ 
lent  venti  , exceptis  qui  nubitum  inducunt , et  serenum  ante^  quam  usum 
iocit  erìpiunt.  ÀdnectUur  angulo  cubiculum  in  apsida  curvatumy  quod  am- 
bifum  solis fenestris  omnibus  sequitur,  Parieti  eius  in  bibfiothecae  speciem 
armarium  insertum  esty  quod  non  legendos  libros  « sed  lectitandos  capit. 
Adhaeret  dormitorium  memhrum^  transita  interiacente^  qui  suspensus  et 
tabiilatuSy  conceplum  vapore  salubri  temperamento  huc  illucque  digerii  et 
ministrat.  Reliqua  pars  lateris  huius  servorum  libertorumque  usibut  deti- 
netur.fplerisque  tam  mundis^  ut  accipere  hospites  possint.  Ex  alio  latere 
cubiculum  est  pnlifissimum\  deinde  vel  cuhiculum  grande^  vel  modica  coe^ 
natiOy  quae  plurimo  solcy  plurimo  fnari  lucet.  Post  hane  cubiculum  cum 
procoetoney  altitudine  aestivum,,  munimentis  hibernumi  est  enim  subductum 
omnibus  ventis,  Hiiic  cubiculo  aliud^  et  procoetony  communi  pariete  iun- 
guntur.  Inde  balinei  cella  frigidaria  spatiosa  et  effusa^  cuius  in  contrariis 
parietibus  duo  bapiisteria^  velai  eiectay  sinuantuCy  abunde  capaeiay  si  in- 
nare  inproximo  cogites.  Adiacet  unctoriuniy  hypocauston]  adiacet propnigeo 
balinei:  mox  dune  cellaCy  magis  eleganteSy  quam  sumptuosat.  Cohaeret  ca- 
lida  piscina  miri/ìce^  ex  qua  natantes  mare  adspiciunt.  Nec procul  sphaeri- 
sieriumy  quod  calidissimo  soìiy  inclinato  iam  die^occurrit.  Bine turris  eri^^ 
gitur^sub  qua  diaetae  duae\  totidem  in  ipsa.  Praeterea  coenatiOy  quae 
liUissimum  marOy  longissimum  liiusy  (unoenissimas  villas  prospicit.  Est  et 
alia  turrisi  in  hoc  cubiculum  in  quo  sol  nascifur  condifurque:  lata  post 
apotheca  et  horreum.  Sub  hoc  triclinium,  quod  turbati  marisnon  nisi  fra- 
giorem  et  sonum  patitur,  eumque  iam  languidum  ae  df.sinentem\  hortum  et 
gestationem  videty  qua  hortus  includitur,  Cestatio  buxOy  aut  rore  marino^ 
itéi  deficit  buxuSy  ambituri  nani  buxuSy  qua  parte  dejenditury  tectisy  abunde 
viret'^  aperto  eaelo  apertoque  vento^  et^  quamquam  longinquoy  aspergine 
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interessante  è la  descrizione  che  ci  trasmise  Io  stesso  Plinio 
dell’altra  sua  villa  di  Toscana:  ma  riferendosi  più  a parti- 
lari  della  località  che  a disposizioni  generali  delle  ville, 
ometteremo  di  ricercarne  la  sua  particolare  disposizione. 


marù,  inaresde.  Adiaett  geslationi  interiore  circuita  viaea  tenera  et  om- 
brosa, nudisque  eliam  pedibut  moitis  et  cedent.  Bortummorus  et ficus f re- 
quens  vestii:  quorum  arborim  ilta  vel  maxime  ferax  est  terra,  malignior 
caeteris.  Bac  non  deteriore , quam  maris  facie , coenatio  remota  a mari 
fruitur.  Cingitur  diaetis  duabus  a tergo,  quorum  fenestris  suhiacet  vesti- 
bulum  vilUe,  et  hortus  alias,  pinguior  et  rustiass-  Bine  cryptoporticus,  prope 
publici  operis,  extenditur.  Ulrinque  fienestrae,amari  plures,ab  borio  sin- 
gulae,  et  sdternis  pauciores.  Bae,  quum  serenus  dies  et  immotus,  omnes-, 
quum  bine  vel  inde  ventus  inquietus,  qua  venti  quiescunt , sine  iniuria 
palent.  Ante  cryptoporticum  xystus  violis  odoratus.  Teporm  solis  infusi 
rqtercussu  cryptoporticus  auget,  quae  ut  tene!  solem,  sic  aquilonem  inhibet 
submovetque:  quantumque  caloris  ante,  tantum  retro  frigoris.  Simililer 
Africum  sislit,  atque  ita  sliversissimos  ventos,  alium  alio  a lsUere,frangit 
etfinit.  Base  incunditas  eius  bieme,  maior  aeslate:  nam  ante  meridiem 
xystus,  post  meridiem  geslationes  boriique  proximam  partem  umbra  sua 
temperai:  quae,  ut  dies  crevit  decrevitque,  modo  brevior,  modo  longior  bae 
vel  ili  ac  eadit.  Ipsa  vero  cryptoporticus  tane  maxitne  earet  sole,  quum  arden- 
tissimus  culmini  eius  insistit.  Ad  boc  patentibus  fenestris  favonios  accipit 
transmittitque:  nee  unquam  aire  pigro  et  manente  ingravescit.  In  cespite 
xysti  deinceps  cryptoporticus,  borii  diaeta  est,  amores  mei,  re  vera  asnores: 
ipse  posai.  In  bae  beliocaminus  quidem,  sdia  xystum,  alia  mare,  utraque 
solem,  cubieulum  aulem  valvis,  cryptoporticum  fenestra  prospicit.  Qua  mare 
cssntra  /sarietem  medium,  sotbeca  perquam  eleganier  recedi!:  quae  specu- 
laribus  et  velis  obdactis  reductisque  rstodo  adiicitur  cubiculo,  modo  aufer- 
tur.  Lectum  et  duas  catbedras  capi!:  a pedibus  mare,  a tergo  vitlae,  a cespite 
silvsu:  tot  facies  locorum  toiidem  fenestris  et  dislinguit,  et  miscet.  lunctum 
est  cubieulum  noetis  et  sosssnis  non  illssd  voces  servtdorum,  non  maris  mur- 
nusr,  non  tempestatum  motus,su>n  fsJgurum  lumen,  ac  ne  diem  quidem  sen- 
tii, siisi  fenestris  apertis,  Tarn  sdii  abditique  secreti  illa  ratio,  quod  inte- 
riaeens  andron  parietem  cubiculi  boriique  distingui!,  atque  ila  omnem 
sontim  media  inanilale  consumit.  Applicitum  est  cubiculo  bypocauslum  pere- 
xiguum,  quod  mgusta  fenestra  suppositum  esdorem,  ut  ratio  exigit,  assi 
effìindil,  aut  retinet.  Ps-ocoelon  inde  et  cubiculsm  porrigitur  in  solem,  quem 
orientem  statim  exceptum  sdirà  meridiem,  obliqussm  quidem,  sed  Jssmea 
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Tra  i moltissimi  ruderi  che  ci  avanzano  delle  ville  de* 
gli  antichi  Romani,  s\  nelle  amene  campagne  sì  nelle  deli* 
ziose  spiagge  del  mare,  si  è prescelto  quanto  si  deduce  dalle 
rovine  di  un’antica  villa  situata  vicino  alla  città  di  Tusculo 
ad  oggetto  di  esibire  una  idea  dell’eSettiva  disposizione  di 
siffatte  fabbriche;  perchè  oltre  l’essere  comunemente  cre- 
duta avere  appartenuto  a Cicerone,  si  trova  poi  nella  sua 
parte  inferiore  alquanto  conservata,  e dalle  scavazioni  fatte 
espressamente  in  questi  ultimi  anni  si  è potuto  prendere 
cognizione  della  sua  architettura,  quale  si  offre  delineata 
nella  Tav.CCXLl.Essa  poi  si  trova  essere  disposta  nel  modo 
più  semplice  e più  comunemente  adottato  nella  struttura 
delle  altre  ville,  ciò  che  si  presta  con  la  maggiore  conve- 
nienza ad  ottenere  quanto  richiedesi  dallo  scopo  prefisso; 
mentre  per  dimostrare  disposizioni  straordinarie  altre  ro-- 
vine  anche  più  ragguardevoli  avrebbero  somministrate 
alcune  altre  notizie. 


tervat.  In  hanc  ego  diaatam  guttm  ma  reeipio^  ahatie  mihi  etiam  a villa 
mea  videor ^ magnamque  eius  voluptatem,  praedpae  Saiurnalibus  copio, 
qattm  reliqua  pars  tedi , licenlia  dierunt,  feslisque  clamorihus  pertonaix 
nam  nec  ipse  meorum  lusibiu,  nec  illi  studiis  mais  obstrepunt,  Hate  utili- 
tal,  haec  amoenilas  de/icitur  aqua  salienti,  sed  puteoi,  ac  potius  fontes 
habef,  siint  enim  in  summo.  Et  omnino  litoris  illius  mira  naturai  quocum- 
que  loco  moveris  humum,  obviui  et  paratui  bumor  occurrit,  isque  sincerus, 
ac  ne  levitar  quidem  tanta  maris  vicinilate  lalsui.  Suggerunt  affatim  Ugna 
proximae  silvae:  caeteras  copiai  Ostiensi!  colonia  ministrat.  Frugi  quidem 
homini  sufficit  etiam  vicus,  quem  una  villa  discemit:  in  hoc  balinea  meri- 
toria tria'  magna  commoditas,  ti  forte  balineum,  domi  vel  sabitut  adventut, 
vel  brevior  mora,  calejdcere  dissuadeat.  Litui  ornant  varietale  gratissima, 
nunc  continua,  nane  intermissa  teda  villarum,  quae  praetlant  multarum 
urbium  Jaciem,  live  mari,  live  ipso  litore  utare:  quod  nonnunquam  longa 
tranquillitas  mollit-,  taepius  frequens  et  conlrariiii fluctus  indurai.  (C.  Pli- 
nio Lib.  Il,  Ep.  17.)  La  descrizione  della  villa  di  Toscana  trovasi  inserita 
nella  lettera  sesta  del  libro  V.  e ti  riferitoe  a dispoaizioni  meno  comuni,  cd 
anche  non  egualmente  ben  dimostrate. 


Digitized  by  Google 


CAP-  XIV.  FABBRICHE  PRIVATE  79S 

Varie  rappresentanze  di  comuni  fabbriche  di  campa- 
gna, SI  di  delizia  si  rustiche,  si  rinvengono  in  alcuni  dipinti 
antichi,  che  palesamente  furono  tratti  dal  vero,  o almeno 
effigiali  secondo  ciò  che  più  comunemente  si  soleva  prati- 
care. Alcuni  di  tali  dipinti  si  offrono  delineati  nella  Ta- 
vola CGLII,  onde  maggiormente  dare  a conoscere  ciò  che 
che  si  riferisce  al  suddetto  genere  di  fabbriche,  e che  si  trova 
interamente  distrutto  nei  monumenti.  Somma  varietà  ed 
eleganza  nel  tempo  stesso  si  scorge  in  siffatte  rappresentanze 
in  modo  da  confermarci  quanto  si  narra  suU'amenità  di  tali 
fabbriche  di  delizia  dagli  antichi  scrittori,  come  pure  sulla 
magnihcenza  dei  portici,  colonne  diverse,  e sculture  in  esse 
impiegate. 

Per  dimostrare  poi  quanto  si  soleva  praticare  dagli 
antichi  nelle  piu  ampie  e sontuose  ville,  non  miglior  esem- 
pio si  può  rinvenire  di  quello  che  si  deduce  dalle  rovine 
superstiti  della  grande  villa  tiburtina  di  Adriano  impera- 
tore; imperocché  ivi  rinvengonsi  non  solo  tracce  di  quei 
luoghi  ch’egli  aveva  preso  ad  imitare,  secondo  Sparziano, 
come  il  Liceo,  l'Accademia,  il  Pritaneo,  il  Canopo,  il  Pe- 
cile,  la  valle  di  Tempe  e gl’inferni;  ma  pure  di  diversi  altri 
edilìzj  vastissimi,  in  modo  che  insieme  componevano  un 
fabbricato  capace  di  una  ragguardevole  città,  come  si  può 
conoscere  da  quanto  si  offre  delineato  nella  Tav.  CCXLllI. 
Non  simmetriche  disposizioni  si  sono  seguite  nel  situare  le 
indicate  fabbriche,  ma  bensì  si  collocarono  esse  nel  modo 
che  meglio  avesse  prestato  amenità  di  vedute  e più  conve- 
nisse ad  offrire  l’aspetto  di  quei  luoghi  che  si  presero  ad 
imitare.  Quanta  fosse  grande  la  sontuosità  e la  ricchezza  de- 
gli ornamenti,  in  tale  villa  impiegati,  lo  dimostrano  i pre- 
ziosi monumenti  che  furono  in  essa  discoperti. 
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Diversi  particolari  risguardanti  l’architettara  delle  me- 
desime villedi  deliziasi  rinvengono  sugli  scrittidegli  antichi, 
come  per  esempio  si  è la  descrizione  dell’uccelliera  che  ci 
trasmise  Vairone,  la  quale  era  disposta  in  forma  di  un’edi- 
fizio  rotondo  ; e tali  sono  le  tante  descrizioni  che  si  hanno 
di  singolari  parti  di  fabbriche,  le  quali  presentano  soltanto 
particolari  pratiche  e non  precetti  generali.  Cosi  seguendo 
l'ordine  tenuto  a riguardo  delle  case  urbane,  nel  quale  dalle 
piìiseraplici  siamo  passati  a considerare  quanto  di  più  nobile 
si  era  fatto  dai  principi  deU’impero  sui  Palatino,  si  è anche 
in  queste  fabbriche  di  campagna  primieramente  esibita  co* 
gnizione  di  quelle  piccole  case  rurali,  che  si  solevano  co- 
munemente eseguire  dai  privati,  e poscia  delle  più  vaste  che 
si  edihcarono  nella  maggiore  villa  che  si  conosca,  qual  è 
l’Adriana  di  Tivoli.  Ora  per  compiere  quanto  è necessario 
di  conoscere  sulla  comune  costruzione  delle  medesime  fab- 
briche private,  esporremo  alcune  notizie  sui  particolari 
metodi  di  formarei  pavimenti,  dipingere  le  pareti,  ed  or- 
nare le  volte,  quali  vennero  praticati  dai  Romani  nelle  di- 
verse case. 

PAVIMENTI  DIVERSI.  Tra  i particolari  apparecchi 
impiegati  nelle  costruzioni  delle  case,  si  di  città  sì  di  cam- 
pagna, oltre  quei  già  dimostrati  nel  Capitolo  I con  gli  altri 
generi  di  costruzioni  generali,  si  devono  considerare  i dif- 
ferenti metodi  tenuti  nel  formare  i pavimenti.  Plinio  ci  ha 
trasmessa  la  origine  ed  il  progresso  dell’arte  di  fare  i pavi- 
menti collaseguente  descrizione.  Credeva  egli  primieramente 
che  i pavimenti  avessero  avuta  origine  dai  Greci,  dai  quali 
venivano  lavorati  ad  imitazione  della  pittura,  sinché  essi 
vennero  espulsi  dagli  strati  di  pietre,  lUhostrota.  Celeber- 
rimo era  stato  in  questo  genere  Soso,  il  quale  in  Pergamo 
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aveva  fatto  il  pavimento  della  sala  detta  asaroton  per  gli 
avanzi  di  una  cena  in  esso  rappresentati  con  piccoli  pezzi 
tinti  a varj  colori.  Maraviglioso  era  ivi  il  vedere  nna  co> 
lomba  che  bevea,  e che  rifletteva  nell’ acqua  Tombra  del 
capo,  mentre  altre  stavano  ripulendosi.  Credeva  Plinio  che 
i pavimenti,  che  si  designavano  coi  nomi  barbarica  e subte- 
gulanea,  fossero  quei  che  in  Italia  si  facevano  con  fistuche 
da  battere,  e che  da  un  tale  lavoro  crasi  al  certo  dedotto 
il  nome  dei  pavimenti.  In  Roma  il  primo  pavimento  scolpito 
era  quello  fatto  nel  tempio  di  Giove  capitolino  dopo  il 
principio  della  terza  guerra  punica:  ma  erano  poi  di  molto 
posti  in  uso  avanti  la  guerra  dei  Cimbri,  e come  piacessero 
assai  ne  faceva  fede  un  verso  di  Luciliano  con  cui  s’indicava 
tanto  l’arte  di  fare  i pavimenti,  quanto  gli  emblemi  in  essi 
intersiati.  I pavimenti  allo  scoperto,  .mZ/tf/a/Za,  furono  tro- 
vati pure  dai  Greci,  coi  quali  praticavano  essi  di  cuoprire 
le  case:  ma  era  un  tale  uso  fallace  in  ogni  luogo  in  cui  si 
aveva  il  gelo.  Era  necessario  che  si  fossero  fatti  sotto  di  tali 
pavimenti  due  tavolati  l’uno  disposto  al  contrario  dell’al- 
tro, ed  i loro  travi  aventi  i capi  confitti,  affinchè  non  si  tor- 
ce»ero.  Di  poi  al  rudere  nuovo  una  terza  parte  di  cocci 
pesti  si  doveva  aggiungere;  e quindi  il  rudere  stesso,  con 
due  quinte  parti  di  calce  si  doveva  mescolare,  e spianare 
della  grossezza  di  un  piede.  Allora  il  nucleo  si  doveva  for- 
mare grosso  sei  digiti,  e stendere  con  tesseri  grandi  e non 
minori  di  due  digiti.  Il  rialzamento  nel  mezzo  poi  si  doveva 
regolare  in  modo  che  corrispondesse  per  ogni  dieci  piedi 
nna  mezza  oncia,  e poscia  diligentemente  pulire  con  pietre. 
I tavolati  si  dovevano  formare  con  tavole  di  quercia;  quelle 
però  che  si  torcevano  divenivano  inutili;  onde  era  meglio 
stendervi  sopra  della  felce  o paglia,  affinchè  minore  fosse  il 
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danno  prodotto  dalla  calce.  Era  nece»ario  ancora  naettenri 
sotto  delle  pietre  tonde.  Inoltre  osscrrava  Plinio  che  simil» 
mente  si  facevano  gli  spicati  testacei.  Non  si  doveva  pure 
negligentare  il  seguente  altro  genere  di  pavimenti  usato  dai 
Greci.  Sul  suolo  battuto  si  poneva  il  rudere  o il  pavimento 
testaceo , quindi  su  spessi  carboni  calcati  si  faceva  uno  strato 
di  arena,  calce  e cenere  insieme  mescolati,  ed  essendo  della 
grossezza  di  mezzo  piede,  posto  in  linea  ed  a livello,  reu- 
sciva  così  di  forma  terrena.  Se  poi  si  ripuliva  colla  pietra 
sr  otteneva  un  pavimento  nero.  Aggiungeva  inoltre  Plinio 
che  i litostroti  già  erano  stati  introdotti  sotto  Siila,  e che  con 
piccole  lastre  erasi  fatto  quello  del  tempio  di  Preneste. 
Cacciati  di  poi  dal  basso  i pavimenti  si  trasferirono  nelle 
volte  e si  fecero  col  vetro,  ciò  che  offriva  un  nuovo  ritrovato. 
Asseriva  quindi  Plinio  che  al  certo  Agrippa  aveva  fatto 
dipingere  nelle  sue  terme  l’opera  di  terra  cotta  aH’cncau- 
sto,  il  rimanente  poi  l’aveva  adomato  con  lo  stucco  e senza 
dubbio  avrebbe  fatte  le  volte  di  vetro  se  un  tale  uso  si 
fosse  trovato  prima,  o dalle  pareti  della  scena  di  Scauro 
fosse  pervenuto  alle  volte  (59).  Tali  sono  le  cose  riferite 

(59)  Pavimenta  originem  apud  Graeeoi  habenl  elaborata  arte,  pictu- 
rae  ratione , donec  ìithostrata  expulere  eam.  CeUberrimus  fuit  in  hoc 
genere  Sosus  « qui  Pergami  ttravit  quem  vocant  asaroton  oecon  • quo^ 
niam  purgamenta  coenae  in  pavimento'^  quaeque  everri  solente  velati  reti~ 
cta^  fecerai  parvis  e testulis  tinctisque  in  varios  colores.  3firabilit  ibi  co- 
lumba  hibenSf  et  aqitam  umbra  capitis  injutcans*  Àpricantur  aliae  scabenies 
sese  in  canthari  labro.  Pavimenta  credo  primum  facta  quae  nane  iH>camu$ 
barbarica  atque  subtegulaneat  in  Italia ftstacis  pavitai  hoc  certe  ex  nomine 
ipso  intelligi  poteste  Pomae  scalpturam  in  lovis  Capitolini  aede  primum 
factum  est  post  tertium  Punicum  bellum  initium.  Frequentata  vero  pavi- 
menta ante  Cimbricum  magna  gratta  animornmj  indicio  est  Lttcilianus  ille 
versus:  • Arte  pavimento^  atque  emblemate  vermiculato-  • SubdialiaOracci 
invtnere^  talibus  domos  contegentes  tracia  tepcntei  sed  faUax^  ubicumque 
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da  Plinio  sulle  origini  e particolari  metodi  tenuti  ttel  fare  i 
pavimentile  meritano  una  speciale  considerazione  per  ri* 
spetto  all’ordine  con  cui  furono  esposte.  ' .r 

Vitruvio  ci  ha  trasmessi  più  chiari  precetti  sul  tal  ge- 
nere di  opere,  nei  quali  egli  osservava  che  conveniva  pri- 
mieramente stabilire  il  suolo  formato  con  struttura,  rude- 
ratio,  e fatto  con  cura  e diligenza  in  modo  che  fosse  solido 
restringendo  il  terreno  con  percussioni.  .Ed  allorquando 
erano  formati  sopra  sola]  si  doveva  osservare  che- i mede- 
simi sola]  non  fossero  interrotti  da  alcuni  muri  e che  non 
venissero  formati  con  tavole  miste  di  ischio  e di  quercia; 
poiché  le  une  avrebbero  per  l’umidità  contorte  le  altre,  o 
almeno,  quando  mancavano  quelle  di  ischio,  si  fossero  le  ta- 
vole di  quercia  segate  molto  sottili  e per  bene  assicurate  con 


imbres  gelant.  Neeessarium  binas  per  diversum  eoassaliones  subitemi,  ca- 
pita earum  praefìgi  ne  torqueantur,  et  ruderi  novo  tertiam  partem  testae 
tusae  addi’,  deinde  rudus,  in  quo  dime  quintae  caldi  misceantur,  pedali 
craisiludine  fìsUicari.  Tunc  nucleo  crasso  sex  digitos  induci,  et  ex  tessera 
grandi  non  minus  alta  duos  digitos  strai,  Fastigium  vero  servaci  in  pedei 
denoi  lesquuncem:  oc  diligenter  cote  despumare’,  quernisque  axibus  con- 
tabnlare.  Quae  torquentar,  inutilia  putant;  immo  et  fdicem  aut  paleam 
subitemi  meliui  esse,  quo  minor  vis  caldi  perveniat.  Neeessarium  et  glo- 
bosum  tapidem  subiici.  Similiter Jiunt  spirata  testacea.  Non  negligendum 
est  etiamnum  unum  genui  graecanici.  Solo  Jistucato  iniicitur  rudus  aut 
testaceum  pavimentum  dein  spisse  calcatis  carbonibus  inducitur  ; sabulo , 
calce , ac  favilla  mixtis  ; materia  crassitudine  semipedali  ad  regulam  et 
libellam  exigitur,  et  est  forma  terrena.  Si  vero  cote  depolitum  est,  nigri 
pavimenti  visum  obtinet.  Litbostrota  acceptavere  iam  sub  Sjlla  ; parvulis 
certe  crustis  exstai  hodieque^  quod  in  Fortunae  delubro  Praeneste  fedi. 
Pulsa  deinde  ex  humo  pavimenta  in  camera!  transiere,  e vitro:  novitium 
et  hoc  inventum.  .dgrippa  certe  in  Thermis,  quas  Pomae  fedt.fghnum 
opus  encausto  pinxif.  in  reliquis  albaria  adornavit:  non  dubie  vitreas  fa- 
cturus  cameras,  si  prius  inventum  id  fuiiset,  aut  a parietibus  seenne,  ut 
diximus.  Scauri,  pervenisset  in  cameras.  (Plinio  Hist.  Nat.  Lib.  XXXFl. 
c.  60.  a 64.) 
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chiodi.  Non  conveniva  servirsi  per  tale  uso  delle  tavole  del 
cerro,  del  faggio,  e della  farnia;  perchè  non  erano  di  lunga 
durata.  Fatti  i sola)  si  doveva  stendere  sopra  della  felce  o 
paglia  per  preservare  ì legnami  dai  danni  della  calce.  Di 
poi  si  doveva  fare  sopra  uno  strato,  stratuminatm,  di  sassi 
non  minore  in  volume  di  quello  che  potesse  empire  la 
mano.  Formato  nn  tale  strato,  se  il  rudere,  rudus,  da  im- 
piegarsi era  nuovo,  se  ne  doveva  mescolare  tre  parti  con 
una  di  calce;  e se  giè  era  stato  usato,  a cinque  parti  del 
medesimo  se  ne  dovevano  aggiungere  due  di  calce.  Quindi 
conveniva  distendere  il  rudere,e  con  stanghe  dì  legno,  impie- 
gando decurie  di  opera],  si  doveva  consolidare  con  frequenti 
colpì;  e quando  era  compito  il  lavoro  non  doveva  rimanere 
di  una  grossezza  minore  di  un  dotrante,  ossieno  dodici  di- 
giti. Al  di  sopra  si  doveva  stabilire  il  nucleo  di  cocci,  nu~ 
deus  seu  testa,  misto  in  tre  parti  con  una  di  calce,  il  quale 
non  doveva  essere  minore  in  grossezza  di  sei  digiti.  Sopra 
tale  nucleo  si  costruivano  esattamente  in  linea  ed  a livello 
i pavimenti  settili,  sectilia  o a tesseri,  tesseris.  Quindi  gli 
stessi  pavimenti  si  dovevano  levigare  nelle  loro  superficie, 
affinchè  se  erano  settili,  non  fosse  rimasto  alcun  risalto  fra 
gli  scudetti , scutulis , o i triangoli , trigonis , o i quadrati, 
quadratis,  o i favi,  favist  ma  le  commessure  dei  medesimi 
restassero  tutte  allo  stesso  piano;  e se  poi  erano  composti 
dì  tesseri,  dovevano  avere  tutti  i loro  angoli  eguali;  poiché 
se  non  erano  egualmente  spianati  non  riusciva  esatto  il  pu- 
limento. Parimenti  i testacei  spicati  pavimenti  tiburtini,  te- 
stacea spicata  tiburtina,  si  dovevano  diligentemente  ese- 
guire, affinchè  non  restassero  lacune,  nè  rialti,  ma  fossero 
spianati  e levigati  in  linea;  e se  il  loro  pulimento  e levi- 
gamento  non  riusciva  perfette  si  doveva  stendere  sopra 
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un’intonaco,  lorica,  di  marmo  pesto  o di  arena  con  cal- 
ce (CO).  Tre  differenti  generi  di  pavimenti  si  trovano  distinti 


(60)  Primunufui  incipiam  de  nideralione,  quae  principia  tenti  expo- 
lUionum^  uti  curiotiut  tummaque  providentia  solidationis  ratio  hdbeatur» 
Et  si  plano  pedo  erit  sruderandum^  quaeratur  sotum  si  sii  perpetuo  soli- 
duntq  et  ita  exaequetur^  et  inducatur  cttm  statumine  radar,  sin  autem  Omnis 
aut  ex  parte  congestitius  locasfaerit^  fistacationihas  cum  magna  cura  soli- 
detur.  In  coniignationibus  vero  diligenter  est  animadvertendumf  ne  quii 
pariesq  qui  non  exeal  ad  summam^  sit  extructus  sub  pavimentum,  sed  po- 
ti us  relaxatas  supra  se  pendentem  habeat  coaxationem»  Cum  enim  solidus 
exitq  contignationibus  arescentibus  aut  pandatione  sidentibus^  permanente 
structarae  soliditaie^  dextra  oc  sinistra  secundum  se  facit  in  pavimentis 
necessario  rimas»  Item  danda  est  opera^  ne  commisceantur  axes  aescuUni 
querniSyquod  quemi%  simal  humorem  percrperunty  se  torquentes  rimas 
Jaciunt  in  pavimentisi  Sin  autem  aesculus  non  erit^  et  necessitai  eoegerit 
propter  inopiam  uti  quernis^  sic  videtur  esse  Jaciendum^  ut  secentur  tenuio- 
res  \quo  minas  enim  valuerint^  eojacilius  clavis  fixi  continehuntur.  De- 
inde in  singulis  tignis  extremis partibus  axes  hinis  clavis  ftgantury  uti  nulla 
ex  parte  possint  se  torquendo  angulos  excifare.  Namque  de  cerco  aut  /ago 
seu  farno  nullas  ad  vetustatem  potest  permanere,  Coaxatiombus  factis^  si 
eritqfilexq  si  non^palea  suhsternaturq  uti  materies  ab  caUis  vitiis  defen- 
datar.  Tane  insaper  statuminetur  ne  minore  saxo^  quam  quod  possit  ma- 
num  imjìlere*  Statuminationibus  induci is  ruduSy  si  novum  erity  ad  tres 
partes  una  calcis  misceatur\  si  redivivum  /aeriti  quinque  ad  duum  mixtio- 
nes  habeani  responsum.  Deinde  rudus  inducatur  et  vectibus  Itgneis^  decuriis 
inductis%  crebriter  pinsatione  solidelur^  et  id  pinsum  absolutum  non  minus 
crassifudine  sii  dodrantis.  Insuper  ex  testa  nucleus  inducatur^  mixtionem 
habens  ad  tres  partes  unam  calciSy  ne  minore  sit  crassifudine  pavimenfum 
digitorum  senum»  Supra  nucleum  ad  regulam  etlibellam  exacia  pavimenta 
sfruanfur  sive  sectilia  seu  tesseris,  Cum  ea  extructa  fuerint^  et  fastigia  sua 
extructiones  habuerinty  ita  fricentur^  uti  si  sectilia  sint^  nulli  gradus  in 
seutubs  aut  trigonis  aut  quadratis  seu  fovis  extenf^sed  coagmentorum 
compositio  planam  habeat  inter  se  directionem.  Si  tesseris  structum  evity 
ut  hae  omnes  angulos  habeant  aequales^  {nutlibique  a fricntura  extautes:) 
rum  enim  anguli  non  /aerini  omnes  aeqaaliter  plani^  non  erit  exacta  ut 
oportet  fricatara.  Item  testacea  girata  Tiburtina  sani  diligenter  exigenda^ 
ut  non  habeant  lacnnas  nec  extautes  funtulos^  sed  sint  es  tenta  et  ad  regu- 
lam  perfrieata*  Super  fricaturamy  levigaiionibus  et  polituris  cum  fuerit 
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negli  es|M>sti  precctli,  cioè  settili,  con  tesseri  o tesselali,  e 
spirati  all’uso  tihurtino.  Di  questi  varj  metodi  ne  dimostre- 
remo distintamente  le  più  comuni  pratiche  con  diversi 
esempi . 

Colla  indicata  denominazione  di  pavimenti  settili  si 
comprendevano  tutti  quei  che  venivano  formati  con  piccole 
lastre  di  marmo  di  vario  colore  e di  varia  forma,  come  da 
Vitruvio  vennero  dimostrati  nel  dire  che  si  dovevano  egua- 
gliare gli  scudetti,  i triangoli,  o i quadrati,  o i favi,  ossicno 
esagoni,  come  si  trovano  essere  in  circa  i favi  delle  api.  Nella 
Tav.  CCXLIV  si  esibiscono  le  più  comuni  forme  di  siffatti 
pavimenti  quali  si  trovarono  in  diversi  monumenti  di  Roma 
e sue  adiacenze.  In  essi  non  solo  vedonsi  impiegate  le  de- 
signate quattro  forme,  ma  pure  alcune  altre  dedotte  dalla 
curva  circolare  ed  intrecciate  insieme  in  modo  da  formare 
diverse  figure;  ed  anche  si  trovano  spesso  frammiste  le  varie 
figure  in  un  medesimo  pavimento  componendo  disegni 
vaghi  e di  bell’aspetto.  Si  trovano  fatte  tali  opere  con  pic- 
coli pezzi  o lastre  segate  <li  marmi  diversi,  e disposti  in 
modo  che  i loro  colori  potessero  distintamente  far  discer- 
nere il  disegno,  senza  offendere  r.accordo  dei  colori  ; cosi  il 
marmo  bianco  si  rinviene  impiegato  col  giallo,  russo,  verde, 
nero  e macchiato  a varj  colori  sempre  in  modo  plausìbile. 
Negli  ultimi  tempi  dell’impero  si  aggiunsero  ai  marmi  le 
pietre  dure,  ed  in  particolare  i porfidi  ed  i serpentini,  come 
se  ne  hanno  diversi  esempj;  ma  sempre  tenendosi  alle  so- 
praindicate disposizioni.  Reuscivano  siffatti  pavimenti  ve- 


perfecta , incemalur  marmor,  et  tupra  loricae  ex  calce  et  arena  indacan- 
tur,  [yitruvio  Lib.  FU.  c.  1 ).  Da  Palladio  (Oe  Rustie.  Uh.  l.  c.  9.)  e dal- 
1’AooDÌino  Del  beD  Dolo  compeodio  di  Archileltura  (e,  18.  e 19).  alcuDe  altre 
cose  si  ripetono  sul  medesimo  metodo  di  formare  i pavimenti. 
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ramente  nobili  e nel  tempo  stesso  assai  durevoli:  e si  tro- 
vano essere  stati  impiegati  anche  nelle  case  più  comuni  con 
molla  diligenza  di  lavoro  nel  taglio  dei  pezzi,  quantunque 
fossero  fatti  colle  pietre  ordinarie.  Nelle  case  più  nobili  poi 
si  rinvengono  posti  in  opera  i marmi  più  preziosi  che  si 
trasportavano  da  lontane  regioni;  e per  esempio  dall’uso 
del  marmo  numidico,  ne  era  derivata  la  denominazione  di 
pavimenta  poenica,  come  si  trova  spiegato  da  Pesto  (61). 
Avevano  siffatti  pavimenti  l’avvantaggio  su  quei  formati 
con  grandi  lastre  di  marmo,  soliti  a praticarsi  negli  edifìzj 
più  nobili,  che  non  cosi  facilmente  si  spezzavano  i varj  pezzi 
per  la  loro  piccolezza. 

Coll’altra  denominazione  di  tessellato  o fatto  con  tes- 
seri si  devono  comprendere  tutti  quei  pavimenti  che  ora  si 
dicono  comunemente  musaici  e dai  latini  erano  detti  mu- 
siva ed  anche  musea.  Questo  genere  di  pavimenti  era  stato 
ritrovato  dai  Greci,  come  venne  contestato  da  Plinio  nel 
passo  poc’anzi  citato,  e quindi  da  Isidoro,  il  quale  indicava 
inoltre  essersi  dedotto  il  nome  pavimenlum  da  pavire,  ossia 
dall’assodare  battendo  come  si  faceva  nel  costruirli  (62).  In 
due  specie  distinte  si  possono  considerare  tali  pavimenti;cioè 
gli  uni  fatti  in  bianco  e nero  soltanto,  e gli  altri  a diversi 
colori.  I primi  si  trovano  sempre  eseguili  interamente  colle 
pietre  o marmi  disposti  su  varie  forme  ornamentali  e fram- 


(61)  Pavimeula  poeniea  marmare  numidico  consirala  significai  Calo, 
cum  aU  in  ea  quam  hahuit^  ne  quis  consul  bis  Jiereii  dicere  possttm  quihus 
s'illae  aique  aedes  aedificatae  atque  expolitae  maximo  opere^  citro^  atque 
ebore  atque  pavimentis  poenicis  stent,  (Festo  in  Pavimenta  poenica.) 

(62)  Pavimenta  origtnem  aptid  Graecos  habent  elaborata  arte  piefa^ 
ratf,  lithostraia parvulis  crustisac  testelis  tinctis  in  varios  colores»  Focaia 
autem  pavimenta  ^ ea  quod  pavtantur  hoc  est  caedaniur,  (Isidoro  Orig» 
Ub.  XV,  c,  8.) 
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misti  spesso  con  animali  diversi  e figure  umane.  I secondi 
si  scorgono  pure  fatti  in  diverse  parti  coi  marmi  e pietre  co- 
lorate; ed  invece  di  quei  colori  decisi,  che  non  si  potevano 
facilmente  rinvenire  nelle  pietre,  si  suppliva  colle  paste  di 
vetro, come  per  esempio  nei  rossi  porporini,  nei  verdi  chiari, 
e nei  turchini.  In  queste  opere  si  eseguiva  tutto  ciò  che  si 
poteva  fare  con  la  pittura  copiando  anche  tavole  dipinte  con 
rappresentanze  figurate  storiche,  come  ne  offre  un  bello 
esempio  quello  scoperto  pochi  anni  addietro  nella  casa 
detta  del  Fauno  in  Pompei,  nel  quale  vedesi  effigiata  con 
molta  maestria  una  battaglia  di  Greci  con  alcuni  popoli 
dell’ Asia.  Si  adattavano  convenientemente  le  rappresen- 
tanze eseguite  nei  medesimi  musaici  aH’uso  delle  stanze; 
come  per  esempio  nei  bagni  si  vedono  spesso  effigiati  Tri- 
toni, Nereidi,e  mostri  marini;  nei  triclinj  si  conosce  che 
bene  conveniva  quello  di  Soso  rappresentante  gli  avanzi 
di  una  cena,  come  venne  descritto  da  Plinio,  del  quale 
pure  se  ne  è ritrovata  ultimamente  una  imitazione  in  una 
antica  villa  presso  Roma  credula  dei  Servii];  nei  portici 
destinati  agli  esercizj  si  rappresentavano  atleti  e gladiatori 
combattenti,  come  un’importante  esempio  si  rinviene  in 
quello  del  museo  Borghesiano,  ultimamente  scoperto;  e con 
simile  corrispondenza  si  trovano  altri  tanti  csempj  che  ci 
rimangono.  Nella  Tav.  GCXLV  si  esibisce  un’esempio  delle 
comuni  rappresentanze  di  Tritoni,  Nereidi  e mostri  marini 
eseguiti  in  bianco  e nero;  quindi  quello  delle  colombe  esi- 
stente nel  museo  Capitolino,  che  sembra  essere  una  ripeti- 
zione di  quello  descritto  da  Plinio  che  fu  fatto  da  Soso;  e 
poscia  quello  esistente  no]  museo  Vaticano  che  fu  rinvenuto 
in  Otricoli  e che  vedesi  eseguito  egualmente  di  quello  delle 
colombe  a diversi  colori  ad  imitazione  delle  pitture. 
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Il  terzo  genere  di  pavimenti,  designato  da  Vitruvio,  è 
quello  denominato  testaceo  spicato  tiburtino.  Il  primo  no- 
me si  conosce  derivato  dall’essere  un  tal  genere  formato 
con  materiali  di  creta  cotta,  testa,  il  secondo  dalla  figura 
che  offriva  la  sua  disposizione  a modo  delle  spighe  di  gra- 
no, ed  il  terzo  dall’uso  particolare  che  ne  facevano  i Ti- 
burtinì.  Rispetto  al  materiale  laterizio  è importante  l’osser- 
vare  che  esso  era  formato  a guisa  di  piccoli  mattoni  non 
più  lunghi  di  sei  digiti,  larghi  tre,  e grossi  uno;  ed  anche 
in  diversi  monumenti  si  trovano  essi  rastremati  nella  gros- 
sezza affine  di  situarli  più  a contatto  nella  superficie  supc- 
riore ch’era  possibile,  e di  lasciare  alcun  spazio  nei  lati  jier 
la  calce.  Secondo  la  proprietà  di  questo  genere  di  opere 
venivano  i detti  mattoni  disposti  sulla  loro  grossezza  in 
direzione  diagonale,  e su  ordini  posti  a vicenda  l’uno  al- 
l’opposto dell’altro  in  modo  da  presentare  continuate  figure 
di  spiche.  Una  tale  opera  sarebbe  rcuscita  inutile  se  si  fosse 
dovuta  costantemente  cuoprire  coll’intonaco,  come  venne 
prescritto  doversi  fare  allorquando  il  suo  piano  non  era 
^regolare;  nè  si  può  conoscere  come  un  tale  intonaco  venisse 
ad  essere  di  stabile  durata,  giacche  non  si  poteva  mai  abba- 
stanza bene  collegare  con  i piccoli  mattoni.  Però  in  tutti 
gli  esempj  che  si  hanno  di  un  tal  genere  di  pavimenti  si 
trovano  sempre  senza  il  designato  intonaco,  e si  manten- 
gono spesso  in  grandi  massi  congiunti,  quantunque  sieno 
caduti  in  rovina;  quindi  è che  si  devono  interpretare  di- 
versamente le  parole  esposte  negli  scritti  di  Vitruvio,  e 
con  molta  probabilità  si  può  credere  che  in  vece  di  dover 
formare  un’intonaco  su  tutta  la  superficie  del  pavimento, 
venisse  limitato  ad  eguagliare  le  sinuosità  e le  commessure 
imperfette,  come  in  particolare  si  conosce  da  quanto  venne 
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trascritto  nel  ben  noto  compendio  di  architettura  (63),  e 
da  altri  documenti  antichi. 

Nei  pavimenti  che  si  facevano  allo  scoperto  si  dove- 
vano usare,  secondo  Vitruvio,  maggiori  cautele;  poiché  il 
legname  dei  solaj,  gonfiandosi  per  l'umidit'a  o ritirandosi 
per  la  siccità  o incurvandosi  per  il  peso,  col  muoversi  pro- 
duceva  danni  nei  pavimenti,  i quali  inoltre  per  i geli  e 
per  le  brine  non  potevano  rimanere  saldi.  Però  quando  la 
necessita  richiedeva  di  farne  uso,  si  dovevano  formare  due 
tavolati  l’uno  a traverso  dell'altro,  ed  ambedue  fermati  con 
chiodi  in  modo  da  comporre  un  doppio  coperchio  alla  tra- 
vatura. Dopo  di  essersi  fatta  la  statuminazione,  si  doveva 
preparare  un  misto  di  due  parti  di  rudere  nuovo,  una  di 
coccio  pesto  e due  di  calce.  Poscia  si  doveva  stendere  il 
rudere  in  modo  che  fosse  ben  battuto  e reso  della  gros- 
sezza non  minore  di  un  piede.  Quindi  postovi  sopra  il  nu- 
cleo, come  già  si  è detto,  si  doveva  costruire  il  pavimento 
di  grandi  tesseri  di  circa  due  digiti,  ed  avente  un  rialza- 
mento di  due  digiti  per  ogni  dieci  piedi  di  estensione;  e se 
veniva  bene  levigato  sarebbe  riuscito  al  sicuro  da  ogni  di- 
fetto. Àlfinchè  poi  la  materia  posta  tra  le  commessure  non 
avesse  sofferto  per  le  gelate,  si  doveva  in  ogni  anno  prima 
del  comminciare  dell’inverno  innumidire  con  morchia  di 
olio,  la  quale  non  lasciava  penetrare  internamente  le  brine 
delle  gelate.  Se  ciò  non  era  sufficiente  si  dovevano  cuoprire 
con  tegole  di  due  piedi  di  larghezza  bene  connesse  tra  di 
loro  ed  aventi  in  tutti  i lati  delle  commessure  cannaletti 

(63)  Quodsi  Jacullas  non  erit , unde  snperjricentur,  ne  aul  lacunae 
aul  cumuli  sin!,  ad  regiilam fricatura  extendatur  et  sopra  marmar  tunsura 
incernatur  aut  arena  poi iantur.  (Compendio  di  Architettura  c.  19.)  Simili 
cose  si  troTiiDO  iadicate  «acare  da  Palladio,  ma  senza  ragguardevoli  parti- 
colarità. 


Digitizod  by  Googli 


GAP.  XIV.  FABBRICHE  PRIVATE  807 
incavati  per  un  digito  di  profondità,  i quali  nel  commet- 
terli si  dovevano  riempire  di  calce  impastata  con  olio,  stro- 
finando e comprimendo  le  commessure  una  contro  l’altra. 
Così  la  calce,  che  rimaneva  inerente  nei  cannaletti  coll’in- 
durirsi,  non  avrebbe  permesso  che  l’acqua  e l’umiditk  pene- 
trassero nelle  commessure.  Fatto  in  tal  modo  lo  strato  si 
stabiliva  sopra  il  nucleo  ed  a colpi  di  verghe  si  assodava. 
La  parte  superiore  poi  si  formava  o con  grandi  tesseri,  o 
con  mattoni  cotti  disposti  a spiga  colle  pendenze  di  sopra 
indicate;  ed  i pavimenti  così  fatti  non  tanto  facilmente 
venivano  danneggiati  (64).  Ciò  c quanto  si  può  considerare 
intorno  a questo  ultimo  genere  di  pavimenti,  e che  con 

(64)  Sub  dio  vero  maxime  idonea  facienda  timi  pavimenta^  quodcon- 
tignationes  humore  crescentes  aui  sicciiate  decrescentes  seti  pandationibut 
sidentes  movendo  se  faciunt  vitia  pavimentis:  praeterea  gelidia  et  pruinae 
non  patiuntur  [ea')  integra  permanere»  Itaque  ti  necessitas  coegerit^  ut 
minime  vitiosa Jìant^  sic  erii Jaciendum.  Cum  coaxatum  fuerit^  super  altera 
eoaxatio  transversa  sternatur^  clavisque  fìxa  dupUcem  praeheat  contigna-^ 
tioni  loricationem-f  deinde  ruderi  novo  tertia pars  testae  tunsae  admiseeatur 
ealcisque  duae  partes  ad  quinque  morlarii  mixtionihus  praestent  respon^ 
sum.  Staluminatione  facta^  rudus  inducattkr\  idque  pinsum  ahsolntum  ne 
minus  pedes  sii  crassunu  Tane  aiitem  nucleo  inducto^^  {itti  sopra  scriptum 
est)  pavimentum  e tessera  grandi  circiter  binum  digitum  coesa  struatury 
fastigium  habent  in  pedes  denos  digitos  binoSyquod^  si  bene  temperahiiur 
et  recte  fricatum Juerit^  ab  omnibus  vitiis  erit  futum»  Vti  atitem  inter  eoag- 
menta  materies  a gelicidiis  ne  laboret ^ fracihus  quotannis  ante  hiemem 
saturetur:  ita  non  patietur  in  te  recipere  gelicidii  pruinam.  Sin  autem 
euriosius  videbitur  fieri  oportere»  tegulae  hipedales  inter  te  coagmentatae 
stipra  rudus  substrato  materia  coUocentur^  habentes  singulis  coagmeniorum 
Jrontibus  excisos  canalicu  los  digitalest  quihus  iunctis  impleantur  calce  ex 
oleo  suhacta^  confricenturque  inter  se  congmenta  compressa»  Itacalx  quae 
erit  haerens  in  canalibus^  durescendo  non  patietur  aquam  neque  aliain  rem 
per  cotìgmenta  transire»  Cum  ergo  fuerit  hoc  ita  perstratum^  supra  nucìeut 
inducaiucy  et  virgis  caedendo  subigaiur:  supra  autem  sive  ex  tessera  grandi 
sive  ex  spica  testacea  struanlur fasiigiiSy  quibut  est  supra  teriptum’y  etj  cum 
tic  eruat  factoy  non  cito  vìUabuntur,  (yitruvio  Lih»  VII»  c»  2) 
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circa  eguale  metodo  si  conosce  essersi  praticato  dagli  anti- 
chi ; pcrcliè  rimangono  tuttora  ben  conservati  per  la  loro 
buona  esecuzione  diversi  esempj  di  simili  opere.  In  alcuni 
monumenti  però  si  trovano  i pavimenti  allo  scoperto  la- 
sciati col  solo  nucleo  di  struttura  testacea  che,  secondo 
Isidoro,  si  diceva  dagli  antichi  ostracus  (G5),  e dai  moderni 
cocciopisto;  ma  vedesi  pure  essere  stato  eseguito  con  somma 
cura,  e seguendo  tutte  quelle  cautele  che  si  richiedono  per 
la  stabilità  di  tal  genere  di  opera. 

CORNICI  DI  STUCCO  E DIPINTI  DELLE  VOLTE. 
Vitruvio  dopo  di  aver  prescritte  tutte  le  diligenze  che  dove- 
vansi  osservare  per  la  macerazione  della  calce  da  impiegarsi 
negl’intonachi,  stabili  il  modo  con  cui  si  solevano  fare  le 
volte  sotto  ai  solaj , nelle  quali  si  dovevano  praticare  colle- 
gamenti di  legnami  di  buona  qualità  c tesserle  con  canne 
greche  e di  poi  intonacarle  con  calce  ed  arena.  Compita  una 
tale  struttura,  osservava  Vitruvio,  che  conveniva  fare  sotto 
le  medesime  volle,  camerae,  le  cornici,  coronae,  quanto  si 
potevano  leggieri  e sottili;  poiché  In  grandi  erano  soggette  a 
cadere  per  il  proprio  peso;  ed  in  tali  cornici  non  dovevasi 
mescolare  benché  la  minima  parte  di  gesso,  ma  dovevano 
essere  portate  a compimento  con  la  polvere  di  marmo,  af- 
finchè il  gesso,  che  faceva  una  sollecita  presa,  non  avesse 
impedito  all’opera  di  asciuttarsi  egualmente  nello  stesso 
tempo.  Osservava  inoltre  che  si  dovevano  perciò  evitare 
nelle  volte  le  disposizioni  usate  dai  più  antichi,  perchè  i 
piani  delle  loro  cornici  sporgenti  pel  grave  peso  erano  peri- 

(65)  Ostracus  est  pavimentum  testaceum,  eo  quod  fractis  testis  calce 
admixto  feriatur.  Teslam  enim  Graeci  óerpaxa  dicunt.  {Isidoro  Orig. 
Uh.  xy , c.  8.)  Isidoro  ciò  ril'eriva  dopo  di  «ver  esposta  la  origloe  dei  pavi- 
ineoti  quale  fu  scrina  da  Plinio. 
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colose.  Le  cornici  poi  alcune  si  facevano  liscie  ed  altro 
intagliate.  Nelle  stanze,  in  cui  si  faceva  del  fuoco  e si  tene- 
vano molti  lumi,  si  dovevano  porre  in  opera  le  liscie,  affin- 
chè pili  facilmente  si  fossero  potute  pulire.  Nelle  stanze 
estive  e nelle  esedre,  ove  non  si  faceva  fuoco,  nè  potevano 
essere  danneggiate  dalla  fuligine,  si  facevano  intagliate; 
perchè  le  opere  in  bianco  per  la  delicatezza  del  colore  non 
solamente  dal  fumo  dei  proprj  luoghi,  ma  eziandio  da  quel- 
lo degli  altri  edifizj  facilmente  venivano  macchiate  (66). 

Rispetto  alle  cose  esposte  da  Vitruvio  sugli  ornamenti 
delle  volte,  è d’uopo  primieramente  osservare  che  egli  si 
contenne  nel  parlare  solo  di  quei  corniciamenti  che  si  sole- 
vano porre  sotto  le  volte  fatte  di  canne,  quali  erano  in  uso 
nelle  comuni  fabbriche  dei  privati;  mentre  sotto  le  volte 
di  costruzione  cementizia  o laterizia,  quali  si  praticavano 
nei  più  nobili  edi6zj,  non  era  da  temersi  che  le  cornici 
per  l’aggetto  fossero  cadute,  poiché  venivano  incorporate 
colla  più  stabile  costruzione  delle  stesse  volte;  ed  infatti 
nei  monumenti  che  ci  rimangono  di  siffatte  opere  si  rin- 
vengono compartimenti  eseguiti  con  grandi  cornici,  come 
si  è fatto  conoscere  parlando  degli  ornamenti  proprj  dei 

(66)  Ciim  caaterae  pulitae fuerint,  tuh  eat  coronae  lunl  subiiciendae-, 
{eaeque)  quam  maxime  lenues  et  tubtilet  oportere fieri  videntur:  ciim  enim 
grandet  tutti,  pondera  deducuniur  nec  pottunt  te  tuttinere:  in  hitque  mi- 
nime gjptum  debet  admitceri,  ted  ex  creta  marmore  uno  tenore  perduri, 
uli  ne  praecipiendo  non  patiatur  uno  tenore  opus  inarescere.  Etiamque 
eavendae  tunt  in  camerit  pritcorum  ditpositionet , quod  earum  ptanitiae 
eoronarum  gravi  pendere  impendentet  tunl  periculotae.  Coronarum  autem 
aliae  tunt  purae  aline  caelatae.  Conclavibut,  aul  ubi  ignit  aut  plora  lumina 
tunt  ponenda,  purae feri  debent,  ut  eo  faciliut  exlergeantur:  in  aettivit  et 
exedrit,  ubi  minime  fumut  ett  nec  fuligo  potett  nocete,  ibi  caelatae  tunt 
faciendae-,  temper  enim  album  oput  propter  tuperbiam  candorit  non  mo- 
do ex  propriit  ted  etiam  ex  alienti  aedifciit  concipit  funuim.  [Eitruvio 
Lib.  ni.  e.  3.) 
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tempj.  Quindi  conviene  conoscere  che  efietlivamente  nel 
più  grande  numero  di  cornici,  che  si  hanno,  si  trovano 
fatte  collo  stucco  composto  con  la  polvere  di  marmo  e la 
calce,  come  venne  prescritto  da  Vitruvio;  e solo  pochi  esein- 
pj  si  rinvengono  fatti  col  gesso,  come  venne  da  Plinio  di- 
chiarato (67);  perciò  si  deve  credere  che  una  tale  asserzione 
si  riferisse  ad  alcuni  usi  di  paesi  in  cui  mancava  la  polvere 
di  marmo,  o si  avevano  qualità  di  gesso  migliori  che  non 
si  asciuttavano  tanto  sollecitamente.  Inoltre  è d’uopo  osser- 
vare che  si  vedono  soventi  alcuni  corniciamenti  di  bassori- 
lievo, quantunque  fatti  collo  stocco,  ricavati  da  forme  di 
getto,  come  si  sogliono  comunemente  eseguire  col  gesso. 
Altre  poi  si  trovano  fatte  a mano  ed  intagliate  con  molta 
diligenza.  Si  solevano  comunemente  siffatti  ornamenti  di 
basso  rilievo  far  risaltare  col  dare  colori  varj  nel  fondo  di 
essi;  ed  in  alcuni  casi  si  trovano  essersi  indorati  gli  orna- 
menti rilevati  lasciando  i fondi  bianchi  ed  a viceversa.  Altri 
esempi  si  hanno  che  offrono  compartimenti  di  stucco  in 
rilievo  c dipinti  figurali  nei  fondi  a guisa  di  piccoli  riqua- 
dri, i quali  presentano  bellissimo  aspetto.  La  buona  esecu- 
zione, le  eleganti  disposizioni,  e la  somma  maestria  con  cui 
si  rinvengono  eseguite  comunemente  siffatte  opere  di  stuc- 
co, tanto  ornamentali  quanto  figurate,  si  può  conoscere 
soltanto  esaminando  le  opere  medesime,  mentre  tornano 
alla  luce  dagli  scavi;  poiché  spesso  non  possono  conservar- 
si, o almeno  riesce  difficile  il  distaccarle  dalle  rovine  che 
si  scuoprono.  Nella  Tavola  CCXLVl  si  esibiscono  alcune 
opere  di  stucco  che  si  sono  ultimamente  scoperte  in  una 
casa  dell’antico  Tuscolo,  tra  le  quali  parte  si  vedono  rica- 

(67)  Vsus  gypsi  in  albariis,  sigillis  aedi/iciorum  et  coronis  gratis- 
simus.  {Plinio  HUt.  Nat.  Ub.  XXXn.  c.  59.) 
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vate  con  i fondi  coloriti,  e parte  con  i rilievi  dorati.  Nella 
successiva  Tav.  CGXLVll  si  offrono  due  interi  comparti- 
menti tratti  da  alcune  volte  della  fabbrica  antica  sottoposta 
alle  terme  di  Tito,  che  era  primieramente  destinata  ad  uso 
di  abitazione,  nelle  quali  sono  eseguili  diversi  ornamenti 
dipinti,  onde  con  esse  esibire  alcuni  esempj  dei  due  prin- 
cipali metodi:  ma  poi  tante  e si  varie  opere  si  rinvengono 
di  tal  genere  tra  le  reliquie  delle  antiche  fabbriche , che 
possono  somministrare  materiali  per  comporre  un’ampia 
raccolta  ornamentale  degna  da  conoscersi  per  l’applicazione 
che  se  ne  potrebbe  fare  e con  maggior  profitto  promuovere 
neU’impiegare  siffatto  genere  di  decorazione. 

DIPINTI  DELLE  PARETI.  Dagli  ornamenti  delle 
volte  passando  a considerare  quei  delle  pareti,  conviene 
osservare  che  Vitruvio  chiaramente  descrisse  il  metodo  da 
tenersi  per  preparare  gl’intonachi  sopra  le  medesime  pareti, 
già  stabilite  con  calce  mista  coll’arena;  ed  esso  consisteva 
nello  stendere  l’apparecchio  almeno  in  tre  strati  successivi, 
il  quale  doveva  essere  composto  di  calce  e polvere  di  mar- 
mo , impiegando  gradatamente  la  polvere  più  fina  per  gli 
ultimi  strali,  e spianandoli  tutti  con  molta  cura  e batten- 
doli con  colpi  di  bacchette  per  consolidare  meglio  i mede- 
simi strati  tra  di  loro.  Poiché  si  era  ultimato  il  ridetto  la- 
voro e condotte  le  pareti  a perfetto  pulimento,  osservava 
egli  che  si  dovevano  immediatamente  dare  i colori,  per- 
che questi  meglio  riuscivano  lucenti,  belli  e durevoli; 
Infatti  i colori  che  si  davano  sull’umido  intonaco,  udote- 
ctorio,  nulla  perdevano  della  loro  freschezza;  poiché  la  cal- 
ce, resa  arida  dal  cuocersi  nelle  fornaci,  facilmente  assor- 
biva tutto  ciò  che  le  veniva  posto  a contatto,  e col  mi- 
schiarsi li  conservava  lungamente;  e perciò  raccomandava 
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egli  somma  diligenza  in  siffatti  apparecchi  (68).  Partico- 
larmente poi  prescrisse  il  metodo  da  tenersi  per  preservare 
quelle  pareti  ch’erano  soggette  airnmiditk,  e consisteva  nel 
rivestirle  con  le  tegole  mammate,  ossieno  aventi  alcune 
parti  sporgenti  negli  angoli,  come  si  sono  fatte  conoscere 
descrivendo  i rivestimenti  soliti  a farsi  sulle  pareti  dei  bagni. 
Rispetto  poi  agli  ornamenti  delle  pareti  osservava  lo  stesso 
Vitruvio,  che  conveniva  mantenere  quel  decoro  e carattere 
ch’era  proprio  dei  luoghi  e dei  differenti  generi  di  ediBzj. 
Infatti  nei  triclinj  d’inverno  non  era  conveniente  il  ser- 
virsi di  pitture  di  grande  composizione  nè  di  cornici  ele- 
gantemente intagliate  sotto  le  volte;  poiché,  come  si  disse, 


(68)  Coronìs  expficaiis  parietes  quatn  asperrime  trullUteniur\  posiea 
autem  supra  tndUssationem  suharescentem  deformentur  direciiones  are^ 
natiy  ut  longiiudines  ad  regulam  et  lineam^  aìtitudines  ad  perpendiculum^ 
anguli  ad  normam  retpondentei  exigantur:  namque  sic  emendata  tecto^ 
riorum  in  picturis  erit  tpecies.  Suhareicente  primo^  iterum  ae  tertio  indù- 
ca/ur:  ita  quo  fandatior  erit  ex  arenato  directura^  eo  /irmi or  erit  ad 
vestutatem  soliditas  tectorii,  Cum  ab  arena  praeter  trulli ssationem  non 
minus  tribui  coriit  fuerit  deformatum^  tunc  e marmort  grandi  direciiones 
sunt  subigendae,  dum  ita  materiet  temperetur^  u/i\  rum  subigitur^  non 
haereat  ad  rutrum^  sed  purum  ferrum  e mortario  liberetur^  Grandi  inducto 
et  inarescente%  alterum  corium  mediocre  dirigatur-y  id  cum  suhactum  fuerit 
et  bene  fricatum^  subtilius  inducatur»  Ita  cum  tribus  cor<i>  arenae  et  item 
marmori s solidati  parietet  fuerinty  neque  rimas  neque  aliud  uitium  in  se 
recipere  /ìoterunt.  Sed  et  bacillorum  subactionibu: fondata  soliditatey  mur- 
morisque  candore  lirme  levigatOy  coloribus  cum  politionibus  inductis  nifi- 
dius  expriment  splendores»  Colores  autem  udo  tectorio  cum  diligenter  suni 
inductiy  ideo  non  remitfunty  sed  sunt  perpetuo  permanentesy  quod  c«/x,  in 
fornacibus  excocto  liquore^  et  fatta  raritatibus  evanida  ieiunitate  coatta 
corripit  in  se  res  quae  forte  (eam)  contingeruntymixiionibusque  ex  aliis 
potestatibus  collatis  seminibus  seti  principiisy  una  solidiscendo  in  quibus^ 
cumque  membris  est  formatay  cum  sit  ariday  redigitus  uti  sui  generis  pro~ 
prias  videatur  habere  quali iates*  Itaque  tectoriay  quae  rette  sunt  facta^ 
neque  vetustatibusfunt  horriday  neque  cum  extergentury  remittunt  colores^ 
nisi  siparum  diligenter  et  in  arido fuerit  inducti»  {^Fitruvio  lÀb,  FII»  c*  3«) 
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venivano  esse  facilmente  danneggiate  dal  fuoco  e dal  fumo 
dei  lumi.  Perciò  in  tali  luoghi  si  dovevano  dipingere  al  di 
sopra  dei  podj,  podia,  riquadri,  abaci,  di  atramente  bene 
levigati  e pulimentati  con  cunei  interposti,  ossieno  riquadri 
minori  di  color  d’ocra  o di  minio  (C9).  Un  tale  precetto  si 
riferiva  solo  a quei  dipinti  semplici  di  colori  lisci  o di  un 
bel  rosso,  o nero,  o turchino  schietto,  o giallo  fòrte,  dei 
quali  se  ne  hanno  tanti  esempj  nelle  più  comuni  reliquie 
di  case  ed  in  particolare  in  quelle  di  Pompei.  Ma  per  le 
stanze  più  nobili  tanto  di  primavera  quanto  d’autunno  e 
di  estate,  come  ancora  per  gli  atrj  e peristilj,  venne  espo- 
sto da  Vitruvio  che  i più  antichi  avevano  alcuni  diversi 
generi  determinati  di  pitture  basati  suU'immagine  di  ciò 
che  sussisteva  o poteva  sussistere,  come  di  un’uomo,  di  un 
edihzio,  di  una  nave,  o di  altri  oggetti,  dai  quali  si  avevano 
modelli;  quindi  è che  i medesimi  antichi  avevano  stabiliti 
principi  dei  pulimenti  dipinti,  imitando  primieramente  la 
varietà  e le  disposizioni  delle  lastre  di  marmo,  di  poi  le 
varie  distribuzioni  delle  cornici  e dei  cunei  di  pietra.  Po- 
scia presero  essi  ad  imitare  anche  le  figure  degli  edifizj, 
delle  colonne  e dei  frontespizj  in  prospettiva.  Nei  luoghi 
aperti,  come  nelle  esedre,  a cagione  dell’ampiezza  delle 
pareti,  si  rappresentavano  le  vedute  delle  scene  tragiche  o 
comiche  o satiriche.  Adornavano  poi  i passeggj,  a motivo 
della  loro  lunghezza,  con  varie  pitture  di  paesi,  esprimendo 

(69)  Jpsi  autem  politionihus  eorum  ornatus  proprias  debent  hahere 
coris  rationes , uti  et  locis  aptas  et  ^enerum  discrintinibus  non  nlienas 
habeant  digniiaUs»  Tricliniis  hibernit  non  est  uiilis  in  composiiione  nec 
ntigaiographia  nec  camerarum  coronario  opere  subtiiis  ornatus^  ^uod  ea 
et  ab  ignis  fumo  et  ab  iuminibus  crebris  JuUginibus  corrumpuntur*  In  bis 
vero  sopra  podia  abaci  ex  tiramento  sunt  subigendi  etpoliendi^  cuneis  iiVa- 
ceis  seu  nùniaceis  iaterpositis.  {Fiiruvio  Lib»  FU*  c,  5*) 
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le  vedute  proprie  di  alcuni  luoghi;  poiché  vi  dipingevano 
porti,  promontorj,  lidi,  6umi,  fonti,  ruscelli,  tempj,  boschi, 
monti,  bestiami,  pastori  ed  altre  cose  in  simil  guisa  formate 
dalla  natura.  In  alcuni  altri  luoghi  poi  eseguivano  essi  gran- 
di pitture  rappresentanti  le  immagini  degli  dei,  o bene 
ordinate  spiegazioni  di  favole,  come  pure  le  battaglie  tro- 
iane o i viaggi  di  Ulisse.  Ma  siffatti  metodi  di  pitture,  che 
si  traevano  dal  vero,  aggiungeva  lo  stesso  Vitruvio,  che  al 
suo  tempo  per  ingiusta  pratica  venivano  biasimati.  Impe- 
rocché si  solevano  dipingere  sugl’intonachi  piuttosto  mostri 
che  giuste  immagini  di  cose  reali.  Cosi  in  vece  di  colonne 
si  ponevano  canne,  ed  in  vece  di  frontespizj,  arpaginctuli 
striati  con  foglie  e volute.  Si  rappresentavano  inoltre  can- 
delabri che  sostenevano  prospetti  di  edicole,  sulla  sommità 
delle  quali  sorgevano  fiori  diversi  da  teneri  radici  con  vo- 
lute contenenti,  senza  alcuna  ragione,  figurine  sedenti,  ed 
ancora  caulicoli  sostenenti  mezze  figurine,  di  cui  alcune 
aventi  teste  umane  ed  altre  di  belve.  Siffatte  cose  non  esi- 
stevano, né  si  potevano  eseguire;  ma  in  tal  modo  tali  nuove 
usanze  avevano  portato  che  i cattivi  giudici  rimproveravano 
alle  arti  di  non  aver  fatti  sufficienti  progressi.  Ed  infatti 
osservava  Vitruvio  come  mai  poteva  una  canna  in  verità  so- 
stenere un  tetto,  o un  candelabro  un'edicola  e gli  orna- 
menti di  un  frontespizio,  o un  caulicolo  sottile  e flessibile 
una  figurina  sedente,  o le  radici  dei  caulicoli  potessero  ge- 
nerare dei  fiori  e delle  mezze  figurine  (70).  Giustamente 


(70)  Ceterit  eonclavibuf,  id  ttt  veniir,  autumnalibut,  aeslivis,  etiam 
atriis  et  periilyliis  conslitutae  tunt  ah  antiquis  ex  cerlit  rohut  certae  ratio- 
nes  piclurarum:  namque  pittura  imago  Jit  eiut,  quod  est  seu  potest  esse,  uti 
hominit,  aedificii,  navis  reiiquarumque  rerum,  e quibut Jìnitis  certisque 
corporibusjigurata  similitudiae  sumuntur  exempla.  Ex  eo  antiqui  qui  initi» 
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Vitravio  biasimava  siffatto  genere  di  pitture  e dopo  di  avere 
narrato  ciò  che  era  accaduto  al  pittore  Àpaturio  Àlabandeo 
per  avere  dipinta  una  scena  nel  piccolo  teatro  di  Traili  con 
rappresentanze  di  cose  insussistenti,  aggiungeva  la  seguente 
ragione  del  trionfo  dimostrante  il  falso  sulla  verità.  Impe- 

expolitionibus  inslilueriml,  imitati  tutti  primum  crustarum  marmorearum 
varielates  et  collocationes-,  deinde  coronarum  et  silaceorum  {nUniaceorum- 
que)  cuneorum  inter  te  variai  distributionei.  Postea  ingretsi  sant,  ut  etiam 
aedijiciorum sfigurai  columnarumque  et  fattigiorum  eminente!  proiecturat 
imilarenturi  patenlibut  autem  lodi,  uti  exedrit,  propter  amplUudinem  pa- 
rietum  tcenarum  fronte!  tragico  more  aiit  comico  teu  tatyrico  designarent: 
ambulationet  vero  propter  tpatia  longiludinit  varielatibus  topiorum  ama- 
reni a certi!  loeorum  proprielalibu!  imagine!  eiprimenten  pingunlur  enim 
porta!,  promontorio,  littora,  Jlumina,  Jbntet,  euripi,  fana,  luci,  montet^ 
pecora,  pattare!:  per  topia,  ceteraque  quae  tunt  eorum  dmilibut  rationi- 
but  a rerum  natura  procreata,  nonnullit  loci  item  tignarent  megalogra- 
phiam  habentem  deorum  timulacra,  tea  fabularumditpoeilat explicationet^ 
non  minut  Troiana! pugna!  teu  Vlyttit  errationet.  Sed  haec,  quae  (a  vele- 
ribut)  ex  verit  rebu!  exempla  tumebantur,  nane  iniqui!  moribu!  improban- 
tur.  Ifam  pinguntur  tectoriitmonUra  potiutquam  ex  rebutjìniti!  imaginet 
certae:  prò  columnit  enim  ttruuntur  calami,  prò  JaUigiit  harpagineluli 
ttriali  cum  cri !pit  f olii!  et  voluti!  tenerit,  item  candelabro  aedicularum 
tutUnentiaJlgurat,  tuprajatligia  earum  turgentet  ex  radicibut  cum  voluti! 
cauticuli  teneri  pluret  habentet  in  se  sine  ratione  sedentia  sigilla,  non  mi- 
na! etiam  ex  cauliculis Jlores  dimidiata  habente  sex  se  exeuntia  sigilla 
alia  humanit  alia  bestiarum  capitibut  (timilia).  Haec  autem  nec  sunt  nec 
fieri  pouunt  nec  fuerunt.  Ergo  ita  novi  mores  coegerunt,  uti  inertiae  mali 
iudicet  conviverent  arlium  virtutes.  Quemadmodum  enim  potest  calamai 
vere  sustinere  tectum  aut  candelabrum  {aediculat  et)  ornamenta  fastigii, 
teu  cauliculus  tam  tenui!  et  mollii  sustinere  tedens  sigillum,  aut  de  radi- 
cibu!  et  cauliculis  ex  parte  fiore!  dimidiataque  sigilla  procrear^  At  haec 
falsa  videntes  homines  non  reprehendunt,  sed  delectantur,  ncque  animad- 
vertunt  si  quid  eorum  fieri  potest  nec  ne.  ludiciis  autem  infirmi!  obscaratae 
mentes  non  valent  probare  quod  potest  esse  cum  auctoritate  et  ratione  de- 
cori!. Ncque  enim  picturae  probari  debent,  quae  non  sunt  simile!  veritati-, 
nec  si factae  sunt  elegante!  ab  arte,  ideo  de  hit  slatim  debet  recte  iudicari, 
niti  argumentationis  certas  habuerint  rationes  line  offitaiionibut  explica- 
tot.  (Nilruvio  Idb.  VII,  c.  5.) 
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rocche  quanto  i più  antichi  si  sforzavano  collo  studio  e la 
sagacità  di  rendere  pregevole  coll’arte,  altrettanto  al  suo 
tempo  si  procurava  di  ciò  conseguire  colla  squisitezza  dei 
colori;  e cosi  aU’ingcgno  dell’artista  si  suppliva  col  dispendio 
del  proprietario,  poiché  osservava  non  essersi  dagli  stessi 
suoi  antenati  servito  del  minio  tanto  parcamente  come  di 
un  medicamento.  Ma  al  suo  tempo  tutte  le  pareti  ne  veni- 
vano coperte , e si  aggiungeva  la  crisocolla,  l’ostro,  e l’ar- 
menio.  Questi  colori  poi,  quantunque  non  fossero  adope- 
rati con  arte,  pure  presentavano  agliocchi  immagini  risplen- 
denti; e perchè  erano  di  gran  costo  rimanevano  esclusi  nei 
contratti  e restavano  a carico  del  proprietario  e non  deH’ap* 
paltatore  (71). 

Le  pitture  che  di  continuo  si  rinvengono  tra  le  rovine 
delle  fabbriche  antiche  ed  in  particolare  in  quelle  di  Pompei 
e di  Ercolano,  ove  sonosi  maggiormente  conservate,  con- 
fermano pienamente  quanto  da  Vìtruvio  venne  esposto  ; 
poiché  offrono  frequenti  esempj  di  colonne  assai  svelte  ed 
ornate  di  fogliami  ad  uso  di  candelabri  e simili  decorazioni, 
quali  si  offrono  delineate  nelle  Tav.  CCXLVIII  e CCXLIX 
che  sono  tratte  da  alcuni  esempj  ritrovati  in  un’antica  casa 
scoperta  nella  villa  già  Megroni,  ed  altre  dalle  camere  sot- 


(71)  SeJ  quare  vincani  verHalem  ratio  falsa,  non  erit  alienum  expo- 
nere, Quod  enim  antiqui  insaoienles  laborem  et  industriam  ptobare  con- 
tendebunt  arlibus,  id  nane  coloribus  et  eorum  eleganti  specie  consequuntur-, 
et  quam  subtilitas  artificis  adiiciebat  operibus  auctoritatem,  nunc  domini- 
cus  sumptus  efficit  ne  desideretur.  Quis  enim  antiquorum  non  uti  medica- 
mento minio parce  videtur  usus  essel  At  nunc  passim  plerumque  toti  parietes 
induducunturi  accedit  bue  chrysocolla,  ostrum,  armenìnm,  Ilaec  vero  cnm 
inducuntur,  etti  non  ab  arie  sunt  posita,  fulgentes  tamen  oculis  redduni 
visus;  et  ideo  quod  pretiosa  sunt,  legihus  excipiuntnr,  ut  a domino  non  a 
redemptore  rapraesententur.  {yUruv.  Lib.  VII.  c,  5.) 


Digilized  by  GciOgU 


CAP.  XIV-  FABBRICHE  PRIVATE  817 
terranee  esistenti  sotto  le  terme  di  Tito.  Moltissimi  altri 
esempj  si  hanno  dagli  antichi  tutti  variati  nella  composi* 
zionc  , ma  non  nella  maniera , percui  si  tralasciano  dal 
considerarli.  È però  importante  Tosservare  a riguardo  del 
medesimo  genere  di  pitture,  che,  come  già  si  è indicato  in 
principio  di  questo  Capitolo,  non  erano  interamente  d’in- 
venzioni capriciose,  ma  bensì  dovevano  in  certo  modo  rap- 
presentare quanto  si  era  introdotto  precisamente  verso  il 
line  della  repubblica  romana  negli  edifizj  privati  di  Roma 
e delle  ville  circonvicine  a cagione  del  grande  uso  che  si 
faceva  dei  legni,  i quali  venivano  principalmente  tratti  dalla 
Toscana,  pcrcui  si  fabbricava  a somiglianza  delle  regie  di 
Persia,  come  da  Strabono  venne  attestato  (72);  imperocché 
ben  si  conosce  che  siffatto  genere  di  architettura  veniva  co- 
stituito da  colonne  assai  svelte  e decorate  in  modo  simile  a 
quelle  delle  suddette  pitture.  Con  questa  importante  notizia 
rendesi  in  parte  ragione  delle  rappresentanze  architettoniche 
praticate  in  tali  dipinti:  ma  rimangono  sempre  irragione- 
voli quelle  altre  risguardanti  figure  mostruose  e collocale  su 
deboli  sostegni.  Non  rari  esempj  si  hanno  però  di  dipinti 
in  cui  vedonsi  rappresentate  cose  ragionevoli,  ed  in  parti- 
colare figure  tratte  dalla  storia  e dalla  favola  antica,  come 
pure  usi  particolari  diversi,  le  quali  rappresentanze  tutte, 
risguardando  più  la  pittura  che  l’arte  che  abbiamo  impreso 
ad  illustrare,  tralasceremo  perciò  dal  farne  cenno.  E giu- 
dicando essere  sufficiente  allo  scopo  nostro  quanto  si  è os- 
servato, porremo  cosi  termine  alle  cose  relative  aU’architet* 
tura  e decorazione  propria  delle  fabbriche  private. 


(72)  NOv  Jà  TÒ  .T^iov  f£f  Ta;  wVooeoac  mahvxnxt  tkj  iv  xaTGtaxiux- 
fojiivu»  riifcmà.  {Strabane  Lib.  V.  c.  2.) 

51 


Digilized  by  Google 


818  ARCUITBTTDRA  ROMANA-  PARTE  II- 


CAPITOLO  XV. 

PARTICOLARI  PRATICHE  E LEGGI  RELATIVE 
ALLE  FABBRICHE  PRIVATE 

IN^el  dimostrare  quali  fossero  le  comuni  pratiche  c le  leggi 
relative  alle  fabbriche  private,  che  formano  l’argomento  pre- 
scritto a questo  ultimo  Capitolo,  ci  limiteremo  ad  osservare 
solo  ciò  che  spetta  più  da  vicino  la  struttura  delle  mede- 
sime opere;  poiché  troppo  ampio  ed  anche  improprio  di- 
scorso per  il  nostro  scopo  offrirebbero  tutte  le  cose  che  si 
conoscono  intorno  gli  usi  domestici  degli  antichi  Romani. 
Laonde  ometteremo  di  occuparci  di  tutti  quegli  oggetti  che 
appartenevano  a quelle  suppellettili  di  mobilio  e di  utensili 
che  erano  meno  aderenti  alle  fabbriche  e che  facilmente 
si  potevano  trasportare  da  un  luogo  all’altro.  Cosi  le  nostre 
ricerche  saranno  rivolte  a conoscere  solo  particolarmente  il 
metodo  che  si  teneva  nel  macinare  il  grano  e cuocere  il 
pane,  che  era  anche  comunemente  praticato  nelle  case;  come 
si  solevano  riscaldare  le  stanze  neH'inverno  con  braceri  e 
cammini;  quali  fosssro  le  forme  più  comuni  dei  candelieri 
e delle  lampadi,  e ciò  per  dimostrare  in  qual  modo  s'illu- 
minavano le  stanze  nelle  notti;  cosi  verrà  indicata  la  forma 
delle  tavole  con  i loro  piedi  di  sostegno;  cd  in  qual  modo 
si  adornavano  lo  bocche  dei  pozzi  ed  i prospetti  delle  fon- 
tane ncirinterno  delle  ease.  A queste  ricerche,  dimostrate 
coi  monumenti,  succederanno  alcune  osservazioni  intorno 
le  leggi  principali  che  risguardono  le  struttura  delle  indi- 
cate fabbriche  private,  le  quali  pure  si  riferiranno  ad  alcuni 
monumenti  che  possono  illustrarle.  Cosi  si  compirà  di 
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esporre  tutto  ciò  che  è necessario  conoscersi  intorno  que- 
st'ultimo genere  di  fabbriche,  avendo  già  pienamente  os- 
servato negli  antecedenti  Capitoli  quanto  concerne  l’archi- 
tettura  degli  edifizj  pubblici. 

MOLE  C FORNI.  Poiché  s’introdusse  in  Roma  l’uso 
di  rendere  a farina  il  grano  col  mezzo  della  macinazione 
colle  pietre,  e che  si  lasciò  di  pestare  il  grano  e far  cuocere 
il  pane  dai  cuochi,  ciò  che  accadde  secondo  Plinio  poco 
tempo  avanti  la  guerra  fatta  contro  Pirro  nell’anno  di  Roma 
cinquecento  ottanta  (1),  si  stabilirono  appositamente  di- 
verse mole,  pistrina,  o molestrina,  formate  con  una  pietra 
coneata  stabile,  ed  altra  incavata  movibile  che  si  adattava 
alla  prominenza  del  fondo,  e che  era  mossa  da  uomini  o 
da  cavali],  come  moltissimi  esempi  si  hanno  tra  le  reliquie 
antiche,  e nel  modo  che  si  offre  delineato  nella  Tav.  CCL, 
che  fu  tratto  da  quanto  si  è trovato  esistere  in  una  piccola 
casa  di  Pompei  a tale  uso  specialmente  destinata,  della 
quale  pure  si  riporta  il  disegno  nella  stessa  Tavo'a.  Mo'te 
memorie  ci  tramandarono  gli  antichi  intorno  un  tale  pe- 
noso lavoro:  ma  poi  si  conosce  che,  ove  si  aveva  il  benifizio 
delle  cadute  di  acqua,  si  facevano  agire  le  mole  con  questo 
elemento,  come  incirca  si  suol  praticare  ai  tempi  nostri, 
e come  Plinio  e Palladio  in  particolare  l’attcstano  (2). 

(1)  Pistores  Romae  non  Juerunt  ad  persicum  usque  bellum,  annis  ab 
Urbe  condita  super  DLXXX,  Ipsi  panem Jaciebant  Quiriles,  mulierumqua 
ìd  opus  erat,  siciil  eliam  nunc  in  plurimis  gentium.  Artoptam  Plautus  ap- 
pellai in  fabula,  qua  Aululariam  scripsil-,  magna  ob  id  concertatione  eru- 
dilorum,  an  is  versus  poetae  est  iltius-,  certumqiie  ftt  A,  Allei  Capilonis 
sealenlia  coquos  tum  panem  lautioribus  coquere  solilos.  [Pl.ll.K.L.Xf'IU, 
c.  28.)  Inlorno  ud  tale  uso  vedasi  gli  scrillori  delle  cose  ruslicUe. 

(2)  ilaior  pars  Italiae  ruido  utitur  pilo-,  rolis  eliam  pars  aqua  verse! 
obiler  et  mola!.  {Plin.  Uist.  Nat.  Uh.  XyiU.  c.  23.)  Si  aquae  copia  est 
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Ma  poi  Vitruvio  chiaramente  descrisse  il  modo  con  cui  si 
facevano  le  mole  nei  fiumi  col  mezzo  di  ruote  a palette, 
dimostrando  la  maniera  che  usavasi  per  alzare  l’acqua  dei 
medesimi  fiumi;  ove  osservava  che  nel  modo  stesso  si  face- 
vano girare  le  mole  ad  acqua,  hjdromylae , nelle  quali 
tutto  era  egualmente  composto,  fuorché  ad  un  capo  del- 
l’asse era  congiunto  un  timpano  dentato;  e questo,  essendo 
collocato  a perpendicolo,  girava  in  coltello  unitamente  alla 
ruota;  quindi  stava  collocato  un  timpano  maggiore  posto 
in  piano  egualmente  dentato  in  cui  stava  inserito  un’asse 
avente  all’estremità  del  capo  un  ferro  a coda  di  rondine 
incastrato  nella  macina.  Così  i denti  del  timpano  in  coltello 
inserito  nel  primo  asse,  spingendo  quei  del  timpano  in 
piano,  facevano  girare  la  macina,  alla  quale  Tinfundibulo 
sospeso  somministrava  il  frumento  che  con  la  rotazione  si 
rìduceva  in  farina  (3).  Una  tale  descrizione  concorda  prc- 

fusurat  balnearum  debent  pistrina  suscipere,  ut  sihi  fbrmalis  aquariis  mo- 
lis,  sine  animalium  vel  hominum  tubare  frumenhi  frangantur.  [Palladio. 
De  Pe  Rustie.  Lib.  I.  e.  42.)  Ed  un  (ale  uso  trovasi  contestalo  pure  da  Stra- 
bene [IJb.  XII.)  e da  Procopio  nel  descrivere  alcuni  particolari  della  guerra 
portata  dai  Goti  in  Roma.  [Guerra  Gallica.  Ub.  I.  c.  49.) 

(3)  Fiunl  eliam  in  Jluminibus  rolae  eisdem  rationibus  quibus  sopra 
scriplum  esl.  Circa  earum  fronles  affiguniur  pinnae,  quae  citm  perculiuniur 
ab  impela  Jluminis , cogunt  progredienles  versaci  rolas,  et  ila  modiolis 
aquam  haurienles  et  in  summum  rejerenles  sine  operarum  entratura,  ipsius 
fluminis  impulsa  versatae,  praeslani  quod  opus  est  ad  usiim.  Eadem  rntione 
eliam  versanlur  hidromylae , in  quibus  eadem  sunt  omnia, praeterquam 
quod  in  uno  capite  axis  [habent)  lympanum  denlatum  est  inctusum.  Id  au~ 
lem  ad  perpendiculum  cottocalum  in  culirum  versalur  ciim  rota  pariter  : 
secundtim  id  lympanum  maiits,  item  denlatum,  ptanum  est  cottocalum,  quo 
conlinctur  [axis  habens  in  summo  capile  subscudem  ferream,  qua  mota 
continetur.  Ita  dentes  eius  lympani,  quod  est  in  axe  inelucum,  impellendo 
denles  lynqiani  plani  cogunt  fieri  molarum  circinalionem',  in  qua  machina 
impendens  infundibulum  subministrat  motis  frumentum,  et  eadem  versa- 
tone subigitur  farina.  [Filruvio.  Lib.  X,  c.  8.) 
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cisamente  con  il  metodo  ben  cognito  che  si  usa  nel  fare 
agire  le  mole  coll'acqua  dei  fiumi;  e solo  si  trova  diferire 
nel  porvi  la  ruota  dentata,  in  piano  sotto  la  macina,  mag- 
giore di  quella  a perpendicolo  unita  all’asse  orizzontale 
della  ruota  motrice,  mentre  ora  si  pratica  all’opposto.  Una 
tale  variazione  era  forse  prodotta  dal  metodo  che  si  soleva 
tenere  nella  macinazione  delle  farine  ed  anche  dalla  dif- 
ferente forma  che  avevano  le  pietre,  poiché  erano  quelle 
incavate  e rientranti  a modo  dei  pili,  mentre  le  nostre  sono 
fatte  a piani  orizzontali. 

Nella  stessa  casa  di  Pompei  esiste  ben  conservato  un 
forno,  furnus,  per  cuocere  il  pane,  quale  in  maggior  scala 
si  offre  delineato  nella  fig.  2.  di  detta  Tavola;  e su  di  ciò 
nulla  d’importante  si  può  osservare,  giacche  si  uniforma  a 
quanto  comunemente  si  pratica. 

Per  dimostrare  poi  più  chiaramente  il  metodo  che  si 
teneva  dagli  antichi , tanto  nella  macinazione  dei  grani 
quanto  nella  fabbricazione  del  pane,  si  riporta  delincato 
nella  citata  Tavola  il  bassorilievo  che  orna  il  fregio  del  se- 
polcro di  M.Vergilio  Eurisace  fornajo  appaltatore  degli  ap- 
paritori  che  fu  ultimamente  scoperto  vicino  alla  porta  Prc- 
nestina.  In  una  parte  di  esso  vedesi  rappresentata  la  maci- 
nazione del  grano  col  mezzo  dei  molini  mossi  da  asini;  in 
altra  parte  l’impasto  della  farina,  con  un  forno  per  cuocere 
il  pane;  ed  in  altra  parte  il  porto,  peso,  e spaccio  del  pane. 
Cosi  le  indicate  due  operazioni  vengono  da  questo  monu- 
mento dichiarate. 

BRACERI  ED  ALTRI  METODI  PER  RISCALDARE 
LE  STANZE.  I molti  braceri,  ossieno  recipienti  fatti  per 
contenere  la  brace,  ci  fanno  conoscere  che  gli  antichi  Ro- 
mani, almeno  in  questi  paesi  dell’Italia  meridionale,  si  ser- 
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vivano  della  brace  per  riscaldare  le  stanze  d’inverno.  D’al- 
tronde molte  memorie,  che  si  hanno  dagli  antichi  scrittori, 
risguardanti  la  interna  disposizione  delle  case  sì  urbane 
sì  rurali,  fanno  pure  conoscere  che  si  solevano  fabbricare 
espressamente  stanze  per  Tinvcrno  rivolte  verso  il  sole  e ri- 
parate dai  venti  freddi,  in  modo  che  non  si  aveva  bisogno 
del  fuoco  per  riscaldarle.  Però  Vitruvio  bene  faceva  cono- 
scere, come  si  è poc’anzi  osservato,  che  nelle  stanze  in  cui 
si  faceva  il  fuoco  non  si  dovevano  fare  cornici  intagliate  in 
adornamento  delle  volte;  perchè, venendo  anerite  dal  fumo, 
non  si  potevano  facilmente  pulire;  e lo  stesso  ripeteva  a 
riguardo  dei  dipinti  a farsi  nei  triclinj  d’inverno.  Così  viene 
dimostrato  chiaramente  essersi  in  alcune  stanze  fatto  il 
fuoco,  e questo  col  mezzo  delia  legna;  giacche  colla  semplice 
brace  non  veniva  prodotto  alcun  fumo.  Se  ci  fossero  rimaste 
ragguardevolmente  conservate  fabbriche  private  dei  paesi 
situali  in  clima  alquanto  freddo,  si  sarebbe  riconosciuto  il 
più  esteso  uso  dei  cammini;  mentre  nelle  case  di  Pompei 
e di  Ercolano,  ove  rimangono  più  conservate  tali  fabbri- 
che, si  rinvengono  cammini  praticati  solo  nelle  cucine,  e 
nei  luoghi  in  cui  abbisognava  un  grande  fuoco.  Caminus 
e fornax  si  denominavano  indistintamente  il  luogo  in  cui 
si  faceva  il  fuoco  colla  fiamma  (4),  e focus,  in  generale  ove 
si  manteneva  il  fuoco  (.'>);  per  cui  con  tal  nome  ed  anche 


(4)  Caminus  fomax,  nomen  graecum  est  derivalum  a xaOfia.  {Isidoro 
Orig.  Lib.  XIX,  c,  6.)  Una  tale  spiegazione  si  trova  coiifermata  dagli  altri 
acritlori  amichi. 

(5)  Ab  igne  colendo  culinam  antique  appeìlaverunt  focum,  q&t  enim 
graece,  latine  ignis  est,  unde  et  iuxta  philosophos  quosdam  ctincla  prò- 

creanlur l'arro  aulem  Jbcos  ait  dictos,  quod  foveant  ignes,  nam 

ignis  ipsajlamma  est,  quicquid  autem  ignem  fovei,  focus  vocatur,  seu  ara 
sit,  sed  quid  aliud  in  quo  ignis  fovetur.  {Isidoro  Orig,  Lib,  XX.  c,  10.) 
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foculus,  si  designava  il  bracare  impiegato  per  riscaldare  le 
stanze  colla  brace,  denominato  eschia  o eschara.  Altro  me- 
todo si  conosce  essersi  tenuto  dagli  antichi  per  riscaldare 
le  stanze  di  abitazione,  ed  è quello  che  già  abbiamo  con- 
siderato nel  descrivere  i bagni;  e che  consisteva  nel  comu- 
nicare il  calore  col  mezzo  delle  sospensioni  nei  pavimenti, 
e dei  rivestimenti  dei  tubi  nelle  pareti,  soliti  ad  impiegarsi 
nei  calidari;  perchè  di  un  tale  apparecchio  se  ne  trovano 
resti  anche  nelle  stanze  che  erano  destinate  per  i triclinj , e 
per  altri  usi  di  abitazione,  come  pure  vedesi  esso  contestato 
da  Seneca  in  particolare  (G),  e da  altri  scrittori  antichi. 
Come  venissero  formate  le  dette  sospensioni  ed  i rivesti- 
menti con  quegli  apparecchi,  che  dicevansi  dragoni  e mil- 
liarj  per  riscaldare  le  acque,  abbastanza  si  c dimostrato 
nel  Gap.  IX,  ed  i cammini,  contenendosi  in  semplici  fori 
praticati  nelle  pareti  per  dare  esito  al  fumo,  si  limita  cosi 
ciò  che  importa  ad  indicare  su  questo  riguardo  a fare  co- 
noscere la  precisa  forma  di  quei  fuocolari  o braccri  che  si 
solevano  impiegare  per  riscaldare  con  fuoco  di  brace  le 
stanze  d’inverno,  dei  quali  se  ne  sono  rinvenuti  diversi 
esempi  in  Pompei,  e si  offrono  delineati  nella  Tav.  CCLI. 

FINESTRE  E LAMPADE.  Dal  metodo  tenuto  nel  ri- 
scaldare le  stanze,  passando  a considerare  quello  più  comu- 
nemente adottato  neU’illuminare  gli  stessi  luoghi  interni 
delle  case  dei  Romani,  è d’uopo  distinguere  ciò  che  era 
necessario  per  trasmettere  la  luce  del  giorno  dal  conservare 
il  lume  nelle  notti.  Le  Gnestre,  fenestrae,  servirono  in  ogni 


(6)  Quem  tpecularia  temper  ab  adjlatu  vendicarunt  cuiut  pedes  inter 
fomenta  subinde  mutata  tepuerunt,  euiut  coenationes  suhditus  et  parietihus 
circum/ustts  color  temperavit,  hunc  levis  aura  non  sine  pericolo  stringet. 
(•fcneca  De  Provid.  c.  A.) 
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tempo  per  illuminare  le  stanze  di  giorno,  come  se  hanno 
diversi  documenti  antichi,  e come  venne  in  particolare  spie- 
gato da  Isidoro  (7):  ma  queste  si  conoscono  essersi  cliiusc  con 
semplici  grate,  clathri,  di  legno  o di  ferro  o di  terra  cotta  o 
di  pietra,  le  quali  tutte  erano  fatte  nel  modo  stesso  che  già 
ahbiamodimostrato  essersi  fatti  i plutei, dei  quali  se  ne  hanno 
diversi  escmpj,cd  anche  vedesi  un  tale  uso  confermato  nelle 
elTigj  delle  case  rappresentate  negli  aspetti  dipinti.  In  altro 
modo  si  trovano  indicate  essersi  custodite  con  lastre  di  pietra 
trasparente,  denominate  comunemente  speculari,  specula- 
res,  tagliate  sottili  e trattenute  pure  con  telari  di  ferro  o 
di  legno  (8).  Quindi  si  era  reso  assai  comune  l'uso  delle 
vetrate, come  lo  contestano  le  continue  scoperte  chesi  fanno, 
nelle  quali  si  rinvengono  spesso  pezzi  di  vetri  piani  che  si 
devono  credere  essere  stati  impiegati  a tale  uso,  nonostante 
si  sia  opinato  diversamente  da  coloro  che  vollero  scrivere 
sulle  pratiche  degli  antichi  senza  far  conto  dei  documenti 
monumentali.  Ed  un  tal  uso  venne  considerato  in  partico- 
lare <la  Seneca  unitamente  a quello  delle  sospensioni  e dei 
rivestimenti  di  tubi  per  scaldare  in  ogni  parte  i bagni, 
poc’anzi  ricordati,  per  i principali  utili  ritrovamenti  che  si 


(7)  Fenestrae  sunt,  quihus  pan  exterior  anpusta  et  interior  diffìiea 
est;  quales  in  horreis  vitiemus,  dictae  eo,  quod  liicem  frnerentur  lux;  enim 
grarce  ySt^  dicitur,  vel  quia  per  eas  intus  posilas  homo  videi.  Alii fenestram 
putani  diclam  eo.  quod  domui  liiccm  ministrai,  compoiilum  nomen  exgraeco 
latinoque  sermone  ow?,  enimgraece  lux  est.  {^Isidoro  Orig.  Lib.  XF , c.  7.) 

(8)  .^pecularis  vero,  quoniam  et  hic  lapis  noinen  obtinet.  faediore 
multo  natura  /ìndi tur  in  qualtbet  tenues  crustas.  [Plinio  fi.  X.  Lib.XXXFl. 
c.  45.)  Da  Isidoro  poi  clilaraincnte  venne  indicalo  essersi  gli  antichi  serviti 
delle  lastre  di  pietra  specnlare  invece  del  vetro,  perchè  egualmente  erano 
trasparenti.  Specularis  tapis  vocatus  est  quod  vitri  more  transluceat.  [Isi- 
doro Orig.  Ltb.  XVI.  c.  4.) 
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fossero  fatti  ai  suoi  tempi  (9).  Le  finestre  però  sì  solevano 
più  comunemente  fare  dagli  antichi  soltanto  per  trasmettere 
la  luce  neH’interno  delle  stanze,  e non  per  affacciarsi  come 
si  sogliono  praticare  negli  usi  moderni;  percui  erano  soventi 
collocate  ad  una  ragguardevole  altezza  dal  pavimento, e fatte 
dì  forma  prossima  alquadrato;ed  anche  solevansi  adombrare 
dal  basso  popolo  con  verdure  diverse , onde  cosi  avere  una 
immagine  campestre  (10).  Si  dovevano  aprire  in  dentro  come 
si  suol  praticare  comunemente , e come  giù  si  è osservato  es- 
sersi aperte  le  finestre  valvate  dei  triclinj  onde  poter  vedere 
la  verdura  dei  giardini  giacendo  sui  letti:  ma  pure  si  conosce 
che  alcune  volte  si  tiravano  in  alto,  ed  in  tal  caso  erano 
dette  ptinicane  (1 1),  ed  anche  coclee,  perchè  in  modo  simile 
alle  coclee  si  aprivano.  Non  praticavano  però  gli  antichi  di 
aver  molta  luce  dalle  finestre,  come  si  conosce  da  diverse 
notizie  esposte  dagli  scrittori, ed  anche  dalle  disposizioni  con 
cui  si  trova  essersi  data  alle  finestre  in  diverse  tracce  di  mo- 
numenti antichi;  onde  è che  rinvengonsi  vetri  colorati  tra 
le  reliquie  antiche  che  devono  essere  stati  espressamente  fab- 
bricati ad  un  tale  oggetto.  Dalle  medesime  reliquie  di  vetri 
si  conosce  ora  a convinzione  come  gli  antichi  facessero  uso 
di  alcune  perticolari  composizioni  vitree,  che  non  sì  giun- 
sero mai  a potersi  imitare;  tanto  erano  essi  superiori  in  que- 


(9)  Qiiofdam  notira  demum  prodiitte  memoria  seimut-,  ut  tpeculario- 
nim  usum  per/ucenle  letta  clarum  trantmìllenlium  lumen',ut  tutpenturat 
balneomm  et  impresios  parielibut  lubos,  per  giios  circumfunderetar  calar, 
qui  ima  simul  ac  tumma  foveret  aequaliler.  (Seneca  Epitt.  XC.) 

(10)  /am  quoque  in  fenesiras  tuit  plebs  urbana  in  imagine  horlornm 
quotidiana  oculis  rara  praebebant,  aniequam  praefigi  prospectus  omnet 
coegii  mulliludinit  innumerae  laeva  lalrocinatio.  (Plinio  Hiit.  Kat.  Li- 
ber.  XIX.  c.  19.) 

(11)  yarrone  De  Re  Rustica  Lib.  HI.  c.  5.  e 7.) 
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sto  questo  artifizio,  mentre  dai  meno  istrutti  nelle  cose  an> 
fiche  sentenziarono  non  averne  essi  avuta  conoscenza  alcuna. 
Ciò  è quanto  che  di  più  importante  si  può  osservare  rispetto 
alle  pratiche  tenute  dagli  antichi  per  trasmettere  la  luce  del 
giorno  entro  le  stanze  delle  case. 

Per  illuminare  le  stesse  stanze  nelle  notti  si  servivano 
gli  antichi  Romani  più  comunementedei  lumi  a olio,!  quali 
dalla  forma  con  cui  venivano  costituiti  avevano  diverse  de- 
nominazioni. Era  detta  lucerna  dal  piccolo  lumache  faceva; 
candelahrwn  dalle  candele  che  portavano;  lacunaria  dallo 
Stare  pendenti;  funalia  dal  somm  inistrare  lume  colle  funi, 
come  si  praticava  presso  i più  anti  chi  nei  funerali;  lampas 
dalla  fiamma  che  luceva  sul  vertice,  e laterna  dal  lume  che 
chiuso  si  teneva,  come  distintamente  venne  spiegato  da 
Isidoro  (12).  Nelle  tavole  CCLIl  e CCLIII  si  ofifrono  deli- 

(12)  ÌAicema  a liehno  dieta  est%  unde  et  brevisest  lu^  ut  Persius’y 
Dispositae  pinguem  nebulam  v omuere  lucernae. 

Si  enim  a luce  diceretur^  non  starei  versus»  Lycknus  autem  quasi  luciniut» 
Est  enim  cicindela  lucernae»  Candelabrum  a candelis  dictum  esi^  quasi 
candelaferum^  quod  candelam  ferat»  Cereus  per  derivationem  a cera  nomen 
habet^  ex  qua  formatura  de  quo  quidam: 

Eie  Ubi  nocturnos  praestabo  cereus  ignei» 

Subducta  luce  alt  era  lux  tihi  sum» 

Jjtcunaria  pendenfia  lumina^  quasi  lucanaria^  id  est  in  aere  lucentia.  Fu^ 
nalia  dicuntury  qttae  intra  ceram  sunt^  dieta  a funihus^  quos  ante  usum 
paperi  cera  circumdatos  habuere  mwores^  unde  et funera  dicunfur»  Funalia 
autem  Graeci  icolaeesy  dieunty  quod  sint  seoliae*  id  est  intorti,  Hos  ftomani 
funes  et  funalia  nominabant,  Funalia  e<sndelahra  apud  veteres  exfantes 
stimulos  habuerunt  aduncos^  quibus funicoli  eera^vel  huiuscemodi  alimento 
luminis  obliti  /igebanfur»  lidem  i taque  et  stimoli  praeaeuti  funalia  dice~ 
bantur*  Lampas  fiamma  est  in  vertice  lueens^  dicta^  quod  lambentis  motum 
estendere  videatur»  Fax  inde  vocata^  quod  focos faciale  cuius  diminutivum 
focaia»  Laterna  dicta%  quod  lucem  interius  habeat  clausam.  Fit  enim  ex 
viirOf  clauso  intus  luminey  ut  venti flatus  adire  non  possit»  et  ad praebendum 
lumen  facile  ubique  circunferalur»  {Isidoro  Orig»  Uh»  XX»  c*  10«) 
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neate  le  più  comuni  forme  dei  suddetti  lumi,  le  quali  fu- 
rono tratte  dai  migliori  esempj  che  si  conoscono.  Ciò  che 
si  potrebbe  aggiungere  di  più  in  spiegazione  ai  medesimi 
lumi,  sarebbe  relativo  più  agii  ornamenti  loro  particolari 
che  alla  respettiva  qualità  generale,  quale  ora  soltanto  si 
prese  a considerare. 

MENSE  DEI  TRICLINI.  Tra  le  opere  che  erano  pro- 
prie delle  case  e che  stavano  inerenti  alle  fabbriche,  si  de- 
vono principalmente  annoverare  le  mense  dei  triclinj  e par- 
ticolarmente i piedi  con  cui  venivano  sorrette;  perchè  ne 
rimangono  diversi  esemp)  decorati  con  buoni  ornamenti. 
Si  solevano  siffatti  supporti  designare  con  il  nome  tra- 
pezuphorum  tratto  dal  greco  ‘cpcaa^ofópov  e composto  da 
T/5iwre?a,  mensa  e da  fipa,  porto.  Nella  Tav.  CCLIV  si  of- 
frono delineati  diversi  esempj  di  tali  piedi  tratti  da  quei 
monumenti  che  sono  di  più  apprezzati.  In  simil  modo  sole- 
vansi  ornare  i piedi  delle  grandi  sedie  o banche.  E di  sif- 
fatte opere,  perciò  che  spetta  alla  forma,  meglio  se  ne 
possono  concepire  cognizioni  dagl’indicati  disegni,  che  da 
qualunque  descrizione  che  si  potesse  aggiungere. 

BOCCHE  DI  POZZO  E FONTANE.  Le  opere  che  si 
facevano  dagli  antichi  in  adornamento  alle  bocche  dei  poz- 
zi e degli  sbocchi  delle  fontane,  si  devono  considerare  per 
un'altro  genere  di  decorazione  con  cui  si  ornavano  stabil- 
mente le  case.  Nei  luoghi  ove  non  era  acqua  condotta  dove- 
vano essere  più  frequenti  i pozzi  che  le  fontane.  Venivano 
comunemente  siffatte  bocche  fatte  di  marmo  in  forma  ro- 
tonda, sì  neirinterno  sì  neiresterno,  e dell’altezza  di  circa 
tre  piedi,  ossia  quanto  una  persona  potesse  commodamente 
attingere  l'acqua.  Si  solevano  adornare  con  baccelli,  ma 
più  comunemente  con  sculture  diverse;  per  coi  si  dicevano 
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Cos\  con  questi  monumenti  abbiamo  compito  di  dimostrare 
quanto  si  è giudicato  necessario  di  conoscere  sugli  usi  rela- 
tivi alla  struttura  delle  comuni  case. 

LEGGI  SULLE  FABBRICHE  PRIVATE.  Passando  a 
considerare  quali  erano  le  pratiche  prescritte  dalle  leggi 
relativamente  alla  stessa  struttura  delle  fabbriche  private, 
come  si  è annunciato  in  principio  di  questo  Capitolo,  è 
d'uopo  avvertire  primieramente  che  non  s’intende  già  di 
dare  contezza  di  tutte  quelle  tante  decisioni  che  si  dedus- 
sero da  consuetudini  parziali,  o dai  diScrcnli  generi  di  ser- 
vitù; poiché  ciò  ci  porterebbe  ad  una  troppo  ampia  esposi- 
zione rispetto  allo  scopo  nostro;  ma  bensì  ci  limiteremo 
aH'indicare  le  leggi  più  positive  che  risguardano  partico- 
larmente la  ediheazione  delle  fabbriche  private.  Inoltre  è 
necessario  pure  sovvenirsi  che  la  prescrizione  dclPcpoca 
stabilita  per  questa  sezione,  dell’Architettura  antica,  limi- 
tandoci a considerare  tutto  ciò  che  si  contiene  nel  periodo 
di  tempo  che  durò  l’impero  di  Roma  dalla  fondazione  di 
questa  città  sino  alla  traslocazione  della  sede  imperiale  in 
Costantinopoli,  non  si  possono  così  comprendere  quelle 
leggi  che  furono  promulgate  dopo  un  tale  avvenimento,  e 
che  formano  la  principale  parte  del  codice  di  Giustiniano. 

La  più  antica  legge,  che  si  conosca  essere  relativa  alle 
fabbriche  private,  è quella  registrata  nelle  dodici  Tavole 
risguardante  il  dominio  che  si  acquistava  dal  conficcare  tra- 
vi in  una  parete  (13).  Ed  a questo  riguardo  si  trova  rilevato 
nelle  Pandette  che  con  tale  legge  si  stabiliva  che  niuno  si 
poteva  costringere  a cavare  il  trave  altrui  unito  al  proprio 

(13)  Tignum  iuncium  aedihns  vineaeve  ne  concapei  ne  solviio.  Ast  qui 
iunxit^  duplione  danmaiur.  Tigna  quanuìoque  sarpta^donec  dempta  evunt  ^ 
vindicare  ius  esto*  (Tab.  FI.  De  dominio  et  possessione.) 
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edifizio,  ma  in  vece  ne  dovesse  pagare  il  doppio  del  valore. 
Quindi  si  osserva  che  la  parola  tignum^  usata  nella  legge 
delle  dodici  Tavole,  significava  qualunque  materia  ossia 
legname  di  cui  si  componevano  gli  edifizj  (14);  sulla  inter- 
pretazione di  una  tale  legge  però  molte  cose  trovansi  scritte 
dai  commentatori. 

L’altra  legge  registrata  nelle  dodici  Tavole  risguardava 
lo  spazio  prescritto  tra  le  pareti  degli  edifizj  denominato 
ambitus  (15);  il  quale  venne  spiegato  da  Vairone  per  pic- 
cola strada  che  circondava  una  proprietà  qualunque  (16). 
Da  Pesto  si  trova  registrato  essere  stato  prescritto  dalla  legge 
stessa  dover  essere  un  tale  circuito  di  due  piedi  e mezzo, 
ossia  quanto  era  necessario  per  girare  intorno  (17);  e lo 
stesso  venne  confermato  da  Isidoro  (18).  È ben  chiaro  che 
una  tale  prescrizione  doveva  risguardare  solo  lo  spazio  che 
si  doveva  lasciare  libero  nei  lati  delle  case  per  dare  a cia- 
scun [Mroprietario  la  facolta  di  servirsi  indipendentemente 
delle  pareti  di  confine  laterale  e di  poterne  riconoscere  il 
loro  stato  girandovi  intorno,  come  diversi  esempj  si  sono 


(14)  Propter  duodecìm  Tahularum  qua  eavetur  ne  quiz  iignum  alienum 
aedihus  suis  iuncium  eximere  a^aiur^  sed  duplum  prò  eo  praestaf. 

j4ppeUatione  autem  tigni  omnet  materiae  significanfur^  ex  quibus  aedi* 
iiciaJìanU  {Pandette  Lib.  XII.  Tit.  /.  25-) 

(15)  Amhitut  parietes  sextertiuM  pet  està.  (Tab.  VII!  De  iuribus 
praediorunt) 

(16)  Etiam  amhitm  iter  quod  circumeundo  teritur\  nam  anòitus  eir* 
ciunitui\  ab  eoque  duodecim  tahularum  interpretet^  ambitum  parietU^  cir^ 
cumitum  esse  describunt,  (f^arrone  De  Ling,  Lat»  Uh,  IV^ 

(17)  Ambitus  proprie  diciiur  inter  vicinoriim  aedijicia  locus  duorum 
pedum  et  semipedis  ad  circumettndi  frcultatem  relictus  ex  quo  etiam  hono- 
ris dici  coeptus  est  a circumeundo  supplicandoque.  [Pesto  in  ambitus) 

(18)  Ambitus  inter  vicinorum  aedi/icia  locus  duorum  pedum  et  semi- 
pedis ad  circumeundi  facultalem  relictus^  et  ab  ambulando  dictus,  {Isidoro 

^rig.  Ub.  XP.  c,  16.) 
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riconosciuti  sussistere  nelle  reliquie  delle  antiche  fabbriche 
private;  dal  quale  uso  palesamento  ne  è derivato  il  nome 
di  isola,  insula,  dato  alle  fabbriche  in  tal  modo  isolate,  le 
quali  erano  in  gran  numero  nelle  citta,  come  si  c osservato 
nell’antecedente  Capitolo.  Sembra  poi  certo  che  la  prescri- 
zione dell’area  sulla  servitù  delle  finestre,  indicata  nella 
legge  degl’imperatori  Antonino  e Vero  registrata  nelle  Pan- 
dette (19),  si  riferisse  a quello  spazio  maggiore  che  si  ri- 
eliicdeva  nella  fronte  delle  ease  corrispondenti  sulle  vie,  o 
altre  aree  di  pubblico  diritto,  il  quale  spazio  venne  deter- 
minato per  legge  delle  dodici  Tavole  nei  luoghi  retti  piedi 
otto  e nei  tortuosi  sedici  (20);  giacche  non  sembra  essere 
stato  sulliciente  lo  spazio  dei  due  piedi  e mezzo  per  ricevere 
il  lume  dalle  finestre , ne  nelle  reliquie  delle  fabbriche 
antiche  si  trovano  in  siffatte  intercapedini  aperte  mai  fine- 
stre, e ciò  venne  confermato  dalle  preserizioni  inserite  nella 
legge  pubblicata  da  Zenone  e riguardante  la  rinnovazione 
delle  fabbriche  di  Costantinopoli,  nella  quale  vedesi  deter- 
minata la  distanza  da  dicci  a dodici  piedi,  per  il  diritto  di 
aprire  finestre  nelle  pareti  delle  case,  e non  già  per  riguardo 
agli  altri  usi  necessarj  a conservare  la  proprietà,  come  si 
suole  spiegare,  poiché  per  i medesimi  usi  era  sulliciente  la 
distanza  dei  piedi  due  e mezzo. 

Una  importante  legge,  risguardante  la  grossezza  delle 
pareti  intermedie,  ci  venne  riferita  da  Vitruvio,  colla  quale 
era  proibito  il  fare  tali  pareti  non  più  grosse  di  un  piede  e 

(19)  Imperatores  Antoninus  et  Verus  Augusti  rescripserunt.  In  ea 
area  quae  luminum  servitutem  debet^  posse  dominum  vet  alium  voluntate 
eìus  aedtjìeare , intermisso  leptimo  spatio  a vicina  insula*  {Pandette. 
Uh.  Vili.  Tit.  IL  c.  9.) 

(20)  Viainporecto  yiH,P.  in  amfraciQXVLP.lataesto.{Tah>  P"IIL 
De  iuribus  praediorum) 
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mezzo  nelle  fabbriche  private,  che  si  edificavano  nella  cit- 
tà; e siccome  nei  primi  tempi  di  Roma  nelle  opere  laterizie 
si  faceva  uso  solo  dei  mattoni  crudi,  così  con  una  tale  gros- 
sezza, non  essendo  essa  sufficiente  a reggere  un  grande  peso 
di  fabbrica,  si  potevano  praticare  soltanto  muri  fatti  di  pie- 
tra, come  si  è dimostrato  nel  primo  Capitolo.  Una  tale 
legge  però  potè  avere  effetto  solo  sino  al  tempo  che  non 
venne  introdotto  l’uso  dell’opera  laterizia  fatta  col  materiale 
cotto;  giacche  con  la  medesima  opera  si  trovano  essersi  fatti 
in  Roma  stessa  molti  muri  della  grossezza  anche  inferiore 
di  un  piede  e mezzo. 

Sulla  elevazione  delle  fabbriche  private  vennero  sta- 
bilite pure  leggi,  onde  impedire  le  frequenti  rovine.  Pri- 
mieramente Strabene  riferiva  avere  Augusto  provveduto  a 
siffatti  danni  della  città  con  una  legge  che  prescriveva  non 
potersi  lungo  le  vie  costruire  alcun  edifizio,  la  di  cui  altezza 
eccedesse  i settanta  piedi  (21).  Aurelio  Vittore  ci  lasciò 
scritto  avere  Trajano  limitata  l’altezza  delle  case  entro  la 
città  a soli  sessanta  piedi  (22). 

Quindi  sulla  medesima  prescrizione  dell’innalzamento 
delle  fabbriche  private  si  riferiva  ciò  che  venne  ordinato  da 
Severo  ed  Antonino,  cioè  che  si  poteva  costruire  un  bagno  e 
sovrapporvi  un’edifizio,  osservando  per  altro  la  forma  per- 
messa agli  altri  nel  costruire  sopra  ad  un  bagno;  cioè  si 


(21)  |iiv  où»  ó Is^(TTÒ<  Kettaap  tmv  tuoùtwi  {Xamipiruy  tì( 

yriSXcuf,  TTpòc  Tòf  » trrjrà^ui  atf«Ti6»T«oò-.»  iv  ròùv  arrùvj^ifAJv  rò 

SwoVf  ffpòc  di  rii  <TV|A.T«TWTe({  tà  0*^13  Tfilv  xatviiv  x«i  xtu- 

é^ccipsiy  TToavv  ó tó  irpà?  t«Ì;  tocÌc  (S/raione.  Lib»  V , c.  3.) 

(22)  Quibìii  omniìm$  Traianus per  exquisita  remedìa pìurimum  opifu- 
laUts  eif , staiuens  ne  domorum  aìUtudo  sexaginta  superarci pedes  oh  ruinas 
facilet  et  sumius  si  quando  tolta  contingerent  extiosos  {Sesto  Aurelio  f^it^ 
tare  Epitom,  c.  13) 
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fabbricasse  il  bagno  a volta,  ed  al  di  sopra  del  bagno  si 
astenesse  dall’alzare  l’edi&zio  oltre  l’altezza  approvata  (23). 
Altre  leggi  sulla  demolizione  delle  fabbriche  vennero  pro- 
mulgate dall’Imperatore  Alessandro  (24):  ed  altra  sulla  rie- 
dificazione emanata  da  Filippo  (25);  quindi  anche  altra 
legge  snll’occupazione  del  suolo  venne  promulgata  da  Dio- 
cleziano e Massimiano  (26).  Queste  sono  le  sole  cinque  leggi 
che  si  trovano  inserite  nel  codice  di  Giustiniano  rispetto 
agli  edifizj  privati,  e pubblicate  nei  tempi  anteriori  alla 
traslocazione  della  sede  imperiale  in  Oriente. 

(23)  Et  balneum,  ut  desiderai,  exitruere,  et  oedi/ìeium  ei  superponere 
potei,  observata  tamen  forma,  qua  ceterii  super  balneum  aedifeare  per- 
mittiturq  id  est  ut  concameratis  superinstruasq  et  ipsum  concameres^  nec 
modum  usifatum  altìtudinis  excedas.  [Codice  Giustinaneo  lÀbe  Vììl,  7’//.  10) 

(24)  Negotiandi  cataa  aedificia  demolirla  et  marinara  detrafiere^  edi~ 
dodici  yespasiani  et  senatusconsulto  vetilumesta  Ceterum  de  atta  domo 
in  aliam  transferre  quaedam  licere^  exceptum  est.  Sed  nec  dominis  ita 
transferre  licetq  utf  integris  aedifìciis  depositisi  pubticus  deformetur  adspe^ 
ctus.  j4n  in  totum  ex  ruina  domus  licuerit  non  eandem  faciem  in  civiiate 
restituereq  sed  in  hortum  convertere.,  et  an  hoc  consensu  fune  magistratuum 
non  prohibentiumq  item  vicinorum  factum  sit%praeses  probatis  his^  quae  in 
oppido  frequenter  in  eodem  genere  controversarium  servala  suntq  causa 
cognita  staluei.  (Idem  Ibid.) 

(25)  Sii  ut  proponisi  socius  aedificii  ad  refectionem  eius  sumtus  con- 
Jerre  detrectatq  non  necessario  extra  ordinem  libi  subveniri  desideras. 
Etenim  si  sotus  aedifeaverisq  nec  intra  quatuormensium  tempora  cum  cen^ 
tesimis  nummus  prò  portione  sodi  erogatus  restitutus  fueritq  vel  quo  minus 
id  fieret  per  socium  stetisse  constiteritq  ius  dominii  prò  solido  vindicare  vel 
obtinere  iuxta  placitum  antiquitatis poteris.  (Idem  Ibid) 

(26)  Si  iSy  cantra  quem  preces  fundiSi  sciens  prudeusquCi  soli  partem 
ad  te  periinerei  non  quasi  socius  vel  collega  communis  operis  sollicitudinei 
solidam  balneorum  ex  structionem  ea  mente  ^ ut  sumtus  prò  portione  tua 
reciperetq  aggressus  esi^  sed  ut  totius  loci  dominium  usurpareti  coHapsum 
balneum  refabricare  enisus  est^  quum  aedificia^  quaje  alieno  loco  imponun- 
turi  solo  cedenti  nec  impcnsae  hisq  qui  improbe  id fecerinti  restituì  debeanti 
antiquato  divi  Hadriani  cdictOipraeses  provinciae,  menu>r  iuris  publiciy  in 
dirimenda  disceptatione  legum  piacila  custodiet,  (Idem  Ibid,) 


52 


IMPRIMATUR 

Fr.  y.  A.  Modeoa  O.  P.  S.  P.  A.  M.  S. 


IMPRIMATUR 

A.  Piatti  Patriarcli.  Antioch.  Vicesg. 


Digitized  by  Google 


INDICE 


DEI  MOMI  LATINI  RELATIVI  ALLA  PARTE  TEORICA 
DELL’ARCHITETTURA  ROMANA. 


j4.bacus  abbaco,  del  capitello  jonico.  c.  4. 

Acroteria,  acroterj  collocati  sopra  ai  frontespizj.  c.  4. 

Aedes  in  antis,  prostylos  ampkiprostylos,  peripteroStpseu- 
dodipteros,  dipteros  et  hjrpaethroSf  denominazioni  dei 
diversi  generi  dei  tempj  di  forma  regolare,  c.  2. 

Actus  minimus,  piccolo  atto,  misura  di  superficie  di  piedi 
quattro  per  centoventi , e l’atto  comune  corrispondeva 
ad  un  quadi'ato  di  piedi  centoventi,  c.  1. 

Aedes  monopterae  et  peripterae^  diverse  forme  dei  tempj 
rotondi,  c.  3. 

Aedes  pseudoperipterae , tempj  fabi  peritteri  ed  irrego- 
lari. c.  3. 


Aedes,  pycnostjrlos,  sjstjrlos,  diastjrlos,  areostjrlos  et  eu- 
stylos,  denominazioni  delle  cinque  specie  dei  tempj, 
i quali  erano  così  distinti  dalla  varia  grandezza  de- 
gl’intercolunnj.  c.  2. 

Aedes  rotundae,  tempj  rotondi,  c.  3. 

Aedes  sacra,  edifizio  sacro,  c.  2. 

Aedes  tuscanica,  tempj  all’uso  toscano,  c.  3. 

Aedicula,  edicola,  piccolo  edifizio  sacro,  c.  2. 

Aedi/lcatio,  edificazione  delle  opere,  c.  1 . 

Aerarium,  erario,  ossìa  tesoro  annesso  ai  fori  c.  5. 
Aggeres,  argini  formati  in  rinforzo  delle  mura.  c.  1. 
Alae,  ale,  stanze  laterali  degli  atrj  nelle  case.  c.  1 4. 
AU>eus,  alveo  intorno  al  labbro  nei  bagni,  c.  9. 
Amphitheatnun,  anfiteatro,  c.  7. 

Ancon  sive  protf\yris,  mensola  delle  porte,  c.  4. 

Anulus,  anelli  del  capitello  dorico,  c.  4. 


Digitized  by  Google 


856  ARCHITETTURA  ROMANA.  PARTE  II. 
Antepagmentum,  stipite  delle  porte,  c.  4. 

Anteflxa^  antciìssa,  ornamento  superiore  degli  edifizj.  c.4. 

angiporto, ossia  stazione  chiusa  pef  le  navi.c.1 0. 
Apo4yterium,Viipoàìltr\o,\\iiOgQ  in  cui  si  riponevano  gli  abiti 
nelle  terme,  c.  9. 

AqueductuSf  acquedotto,  c.  1 1 . 

Ara^  ara  su  cui  si  facevano  sacrifizj,  ed  allorché  era  di 
maggior  altezza  si  diceva  altarium,  altare,  c.  4. 
Arca,  cassa  mortuaria,  c.  13. 

Arcfùtectura , architettura  e sue  divisioni,  c.  1 . 

Arcus  cum  trophaeis,  arco  con  trofei  o trionfale,  c.  12. 
Arena  nigra,  cana,  rubra  et  carbunculus,  diverse  qualità 
dell'arena,  c.  1. 

Areae,  aree  libere  entro  le  città,  c.  1. 

Arx,  fortezza  formata  su  di  una  elevazione  distinta  nelle 
città,  c.  1. 

Ascensus,  scale  per  salire  ai  gradi  degli  spettatori  del  tea- 
tro c.  6.  degli  anfiteatro  c.  7.  e del  circo  c.  8. 
Asseres,  travicelli,  c.  1. 

Astragalum,  membratura  delie  cornici,  c.  4. 

Atrium,  atrio,  ossia  parte  anteriore  delle  case.  c.  14. 
Aula,  parte  nobile  delle  case.  c.  14. 

Aulaeum,  auleo  che  si  tirava  avanti  la  scena  dei  teatri,  c.  G. 
Ballislaria,  feritoje  aperte  nelle  mura.  c.  1. 

Balneum,  o balineum,  bagno  di  diversa  specie,  c.  9. 

battisterio,  luogo  da  bagnarsi  nelle  terme.c.9. 
Basilica,  basilica,  eJifizio  annesso  al  foro.  c.  5. 

Bracìùa,  bracci  dei  moli  nei  porti,  c.  10. 

Bubilia,  bovili  delle  case  rustiche,  c.  14. 

busto, ossia  luogo  in  cui  si  ardevano  i cadaveri.c.13. 
Caementum,  cemento,  ossia  pietra  spezzata  impiegata  nelle 
strutture,  c.  1. 
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Caenaailum,  cenacolo,  stanza  in  cui  si  cenava,  e con  tal 
nome  si  designava  generalmente  la  parte  superiore 
delle  case.  c.  iA± 

Calda  lavatio,  bagno  caldo,  c. 

Caldarium,  caldario,  ossia  vaso  di  rame  per  l’acqua  calda 
dei  bagni,  c. 

Calidarium,  o concamerata  sudatio,  camera  a volta  riscal- 
data dal  fuoco  nelle  terme,  c.  2. 

Calx,  calce,  c.  1. 

Camera,  volta  delle  stanze  nelle  case.  c.  V4. 

Caminui,  camino  delle  case.  c. 

Canales  lìgnei,  canali  di  legno  impiegati  nella  condotta 
delle  acque,  c.  1±. 

Canaliculi,  canaletti  dei  triglifi  nel  genere  dorico,  c.  4- 

Candelabrum,  candelabro,  c. 

Cantera,  puntoni  della  travatura  del  tetto,  c.  4. 

Capitulum,  capitello  delle  colonne  secondo  i diversi  ge- 
neri. c.  4^ 

Capreoli,  razze  della  travatura  del  tetto,  c.  4< 

Career,  carcere,  annesso  al  foro.  c. 

Carceres,  carceri  del  circo,  c.  8., 

Carpentarius,  carpentiere,  c.  1 . 

Castellum,  castello,  o serbetojo  delle  acque,  c.  LL 

Castra,  alloggiamenti  delle  milizie  in  campagna,  c.  1 . 

CauUculi,  caulicoli  posti  in  ornamento  del  capitello  co- 
rintio. c.  4. 

Cavea,  cavea,  ossia  parte  del  teatro  in  cui  stavano  gli  spet- 
tatori, che  si  distingueva  in  prima  cavea,  media  cavea, 
e summa  cavea  c.  (L  e Io  stesso  negli  anfiteatri  c. 

Caveae  ferrarum,  ricettacoli  per  le  fiere  posti  sotto  l’ arena 
degli  anfiteatri  c.  !L 
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Cavum  aedium,  cavedio,  luogo  recinto  da  pareli  entro  la 
parte  anteriore  delle  case,  e socondo  le  differenti  for- 
me si  diceva  tuscameum,  corinthium,  tetrasthj'lurn 
displuvia lum  e tesludinatum.  c.  ìAa 
Cella,  cella,  parte  interna  dei  tempj.  c.  4. 

Cella  olearia,  e vinaria  delle  case  rusticlie.  c.  L4- 
Cenotaphium,  cenotaBo,  ossia  monumento  onorario,  c.  liL 
Centuria,  misura  di  superfìcie  eguale  a cento  jiigeri.  c.  1. 
Chalcidicum,  calcidico,  parte  delle  basiliche,  c.  ÌL 
Chors,  corte  delle  case  rustiche,  c.  L4* 

Cimatius,  cimasa,  membro  supcriore  di  ogni  parte,  c.  4. 
Cinerarium,  cenerario,  urna  in  cui  si  deponevano  le  ce- 
neri dei  corpi  abbrucciati.  c.  UL 
Cippus,  cippo  sepolcrale,  c.  13. 

Circus,  circo  per  le  corse,  c.  8^ 

Cisterna,  cisterna  per  contenere  le  acque,  c.  1_L 
Clathri,  grate  delle  finestre,  c.  15^ 

Clima,  clima  misura  di  superficie  di  piedi  quadrati  ses- 
santa. c.  1. 

Cloaca,  cloaca  per  l’esito  delle  acque  nelle  città,  c.  LL. 
Coemeterium,  cimiterio,  ossia  luogo  ove  si  seppellivano 
in  comune  diversi  cadaveri,  c.  13. 

Columbarium,  columbario,  cella  sepolcrale  disposta  a guisa 
dei  colomba],  c.  13. 

Columen,  comignolo  del  tetto,  c.  4. 

Columna  coclhis,  colonna  coclide.  c.  12. 

Columnae  doricae,  jonicae  et  corinthiae,  colonne  doriche 
joniche  e corintie,  c.  4. 

Compluvium,  compluvio,  luogo  ove  si  raccoglieva  l’acqua 
nei  cavedj  delle  case.  c.  14. 

Concameratio,  volta  dei  calidarj.  c.  0. 

Conceptacula,  conserve  di  acque,  c.  LL 
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Conisterium,  conisterio,  ossia  luogo  in  cui  si  custodivano 
le  polveri  nelle  terme,  c. 

Contignatio,  solaro  delle  case . c.  i4< 

Corona,  gocciolatojo  delle  cornici,  c. 

Corjceum,o  sphaeristerium,  luogo  destinato  al  giuoco  della 
palla  nelle  terme,  c. 

Cothon,  porto  formato  dalla  natura,  c.  UL 
Craticii,  piccole  pareti  intelarate.  c.  1 . 

Cryptoporticus,  portico  chiuso,  c.  6* 

Cubiculum,  cubicolo,  ossia  stanza  da  dormire,  c.  14< 
CuUna,  cucina  delle  case.  c.  14> 

Cuneum,  cuneo  dei  gradi  degli  spettatori  nel  teatro,  c.  IL 
Cuplae  aut  copulae,  armatura  di  legni  disposta  a contra- 
sto. c.  1. 

Curia,  curia,  edifizio  del  foro.  c.  ^ 

Cjrmatium,  cimasa  di  ogni  cornice;  e Cjrmatium  lesbium, 
cimasa  lesbia  membratura  propria  delle  porte,  c.  A. 
Decor,  decoro  riguardante  un  corretto  aspetto  dell’ope- 
ra. c.  1. 

Delubrum,  delubro,  ossia  piccolo  tempio,  c.  2. 
Denticulus,  dentello,  ornamento  proprio  del  genere  joni- 
co.  c.  4. 

Depositum,  deposito  ossia  monumento  sepolcrale  in  gene- 
rale. c.  13. 

Digitus,  digito  parte  del  piede  e del  palmo,  c.  1 . 
Dispositio,  disposizione  delle  parti  dell’opera,  c.  1. 
Distributio,  distribuzione  dei  luoghi  nelle  fabbriche,  c.  1. 
Dividicula,  castello  per  la  divisione  delle  acque,  c.  11. 
Domus,  casa,  come  venisse  costituita,  c.  iA± 

Dracones,  vasi  rivestiti  di  tubi  per  scaldare  l’acqua  nei 
bagni,  c.  Q, 

Echinus,  ovolo  del  capitello  dorico,  c.  4* 
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Elaeothesium,  o unctorium  , stanza  per  le  unzioni  nelle 
terme,  c.  £L 

Emporia,  emporj,  luoghi  di  commercio  vicino  ai  porti,  c.  10. 
Emissarium,  emissario  per  lo  scarico  delle  acque  nei  la- 
ghi. c.  l_t. 

Enthasis,  cntasi  delle  colonne,  c.  4. 

Epfiebeum,  efebeo,  esedra  grande  nelle  terme,  c. 
Epistjrlium,  architrave  posto  sopra  le  colonne,  c.  4. 
Equilia,  stalle  delle  case  rustiche,  c.  lA. 

Eurjrthmia,  euritmia,  corrispondenza  delle  parti  nell’ope- 
ra. c.  1. 

Exedrae,  esedre  nelle  terme,  c.  ÌL 
Fanum,  tempio,  c.  2. 

Fastigium,  frontespizio.  c>  A 

Fauces,  fauci,  passaggi  aperti  nei  iati  del  tabiino  delle 
case.  c.  lA 

Fauces^  ingressi  dei  porti,  c.  10. 

FemuTy  regolo  dei  triglifi  nel  genere  dorico,  c.  A 
Fenestrae,  finestre  delle  case.  c.  1.5. 

Fistulae,  tubi  di  piombo  per  la  condotta  delle  acque,  c.  1 1 . 
Focus,  luogo  in  cui  si  faceva  il  fuoco  nelle  case.  c.  lA 
Foenilia,  fenili  nelle  case  rustiche,  c.  lA 
Fores,  porte  di  legno  dei  teropj  che  si  distinguevano  in  bi- 
fore, clostrate,  valvate,  e quadrifore.  c.  A 
Fornix,  fornice  dei  ponti,  c.  lA 

jPorMffj, foro,  differente  modo  con  cui  solevasi  distribuire. c. 5. 
Fossa,  fossa  scavata  intorno  le  mura.  c.  1 . 

Fossa  punica  et  fastigaia,  diversi  generi  di  scavare  le  fosse 
intorno  gli  alloggiamenti  militari,  c.  1. 

Frigidarium,  frigidario,  ossia  vaso  per  contenere  l’acqua 
fredda  nei  bagni,  c.  0, 

Furnus,  forno  per  cuocere  il  pane.  c.  lA 
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Gnomonica,  arte  da  fare  gli  orologi  a sole.  c.  i_. 

Gradatio,  gradinata  degli  spettatori  nel  teatro,  c.  (L  nel- 
l’anfiteatro c.  !L  e nel  circo  c.  8. 

Granaria,  granari  delle  case  rustiche,  c. 

Gnttae, goccie  poste  in  ornamento  delle  cornici  doriche,  c.4. 
Helio  caminus,  stanza  riscaldata  dal  sole.  c. 

Hospitalia,  fuoresterie  della  scena  dei  teatri  c.  fi. 
Hospitium,  ospizio  per  ricevere  i fuorestieri  nelle  case.  c.  L4. 
Horrea,  granai  nelle  case  rustiche,  c.  lA. 

Horti,  orti,  ossieno  giardini  o ville  intorno  alla  città,  c.  lAi 
Hydrotnorlae,  mole  mosse  da  grandi  ruote  col  mezzo  del- 
l’acqua. c.  UL 

Hyperthjrium,  fregio  delle  porte,  c.  A. 

Hjperthjrrum,  luce  delle  porte,  c.  A. 

Hypocaustum,  ipocausto,  ossia  luogo  in  cui  si  faceva  il  fuo- 
co per  scaldare  le  acque  dei  bagni,  c. 

Hjpogeum,  ipogeo,  cella  sepolcrale  sotterranea,  c.  13. 
Hjrpotrachelium,  collarino  del  capitello  dorico,  c. 
Ichnographia,  pianta  in  disegno  di  una  fabbrica,  c.  1. 
Insula,  isola,  ossia  antemurale  nei  porti,  c.  KL 
Insulae,  isole,  ossieno  fabbriche  isolate  nelle  città,  c.  L. 
Imbrices,  canali  del  tetto,  c.  A. 

Impages,  guarnizione  delle  porte  di  legno,  c.  A 
Impluvium,  impluvio  area  media  del  cavedio,  c.  lA 
Janua,  porta  delle  case.  c.  lA 
Janus,  arco  quadrifronte,  c.  1 2. 

Jugerum,  jugero,  misura  di  superficie  di  piedi  centoventi 
per  duecentoquaranta.  c.  A 
Labrum,  vaso  tondo  nei  bagni,  c.  S, 

Laconicum,  laconico,  camera  rotonda  riscaldata  dal  fuoco 
e dal  vapore,  c. 

Lacus,  lago  ossia  fontana,  c.  IL 
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Lampas,  lampada,  c.  ÌJl 

Lapis,  pietra  diversa  impiegata  nelle  costruzioni,  c. 
Laqueario,  o lacunaria,  lacunari  dei  soffitti,  c.  4. 

Lateres,  mattoni,  c.  1. 

Ugna,  legni  diversi  impiegati  nelle  costruzioni,  c.  1 . 
Ugnarius,  falegname,  c.  1 . 

Uthostratum,  strato  di  pietra  nei  pavimenti  delle  case.c.14. 
Lorica,  intonacatura  nei  pavimenti  delie  case.  c.  14. 
Lucerna,  lucerna  per  il  lume.  c. 

Ludus,  scuola  per  i giuochi  degli  atleti,  c.  !L 
Machinatio,  meccanica,  c.  1. 

Maenianum,  divisione  dei  gradi  degli  spettatori  nel  tea- 
tro c.  fL  neH’anfiteatro  c.  !L  e nel  circo  c.  8. 
Maenianum,  meniano,  ossia  palco  sporgente  nella  fronte 
delle  case.  c.  1 4. 

Margines  orepidines , o umbones , marciapiedi  lungo  le 
vie.  c.  ÌA. 

Marmar,  marmo  distinto  nelle  principali  qualità  usate  dai 
Romani,  c.  1 . 

Materia,  composto  di  calce  ed  arena,  c.  1 . 

Materia,  legname  e sue  principali  qualità  impiegate  nelle 
costruzioni,  c.  1. 

Materatio,  travatura  del  tetto,  c.  4. 

Mausoleum,  mausoleo,  ossia  grande  monumento  sepolcra- 
le. c.  13. 

Metae,  mete  poste  nelle  estremità  della  spina  nei  circhi,  c.  8. 
Metopae,  metope,  ornamenti  proprj  del  genere  dorico,  c.  4. 
MilUaria,  vaso  di  forma  aita  e stretta  per  scaldare  l’acqua 
nei  bagni,  c.  IL 
Moenia,  mura  di  città,  c.  1 . 

Moduli  aquarum,  misure  diverse  delle  acque,  c.  1 1 . 
Moles,  moli  dei  porti,  c.  KL 
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Molestrina,  mole  da  macinare  i frumenti,  c.  UL 

Monumentum,  monumento  aepolcrale.  c.  1 3. 

Murus,  muro  eretto  intorno  le  città,  c.  1 . 

Naumachia^  naumachia,  ossia  lago  per  esibire  i combatti- 
menti navali,  o.  \ \ . 

iVaoa/ia, navali, ossia  luogo  ove  si  fabbricavano  le  navi.c.10. 

Nympheum,  ninfeo  luogo  di  delizia  con  fonti  di  acqua.c.1 1. 

Oecus,  sala  da  pranzo  nelle  case,  la  quale  a seconda  della 
differente  architettura  si  diceva  corinthius,  telraslorlus 
ae^ptius  e àzicenus,  c. 

Oppida,  torri  poste  a lato  delle  carceri  nel  circo,  c.  & 

Oppidum,  castello,  c.  1. 

Opus  antiquum  quod  incertum  dicitur,  opera  aH'uso  antico 
che  dicevasi  pure  incerta,  c.  1 . 

Opus  arcuatus,  sostruzioni  arcuati  degli  acquedotti,  c.  4 1. 

Opus  pilarum,  struttura  di  pilastri  nei  porti,  c.  liL 

Opus  reticulatumy  opera  reticolata,  uno  dei  generi  delle 
strutture,  c.  1. 

Orchestra,  orchestra  parte  media  del  teatro,  c.  6^ 

Ordinatiò,  ordinazione  risguardante  il  modo  di  distribuire 
i membri  di  una  fabbrica,  c.  1. 

Orthographia,  alzato  in  disegno  di  una  fabbrica,  c.  1. 

Os,  bocca  dei  porti,  c.  10. 

Ossuarium,  ossuario,  urna  in  cui  si  riponevano  le  ossa  dei 
corpi  morti,  c.  1 3. 

Ostia,  porta  delle  celle  dei  tempj.  c.  4. 

Ovilia,  ovili  delle  case  rustiche,  c.  14. 

Pagus,  borgata,  c.  1. 

Palatium,  palazzo,  ossia  edifizio  nobile  eretto  sul  Pala- 
tino. c.  lA. 

Palmus,  palmo,  misura  di  estensione,  c.  1 . 

Passus,  passo,  misura  di  cinque  piedi,  c.  1 . 
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Penetralia,  luoghi  segreti  neirintemo  dei  tempj.  c.  4. 

Peristylium,  peristilio  delle  case.  c.  14. 

Personae,  ornamenti  delle  gole  superiori  che  pure  protjrpa 
si  dicevano  allorché  erano  di  creta  cotta,  c.  4. 

Pertica,  pertica  misura  di  dieci  piedi,  c.  1. 

Pes,  piede,  misura  di  estensione,  c.  1 . 

Pharus,  faro  ossia  torre  per  tenere  il  lume  nei  porti,  c.  10. 

Pilae,  piedritti  dei  ponti,  c.  1 1 . 

Pinnae,  merli  con  cui  si  coronavano  le  mura.  c.  1 . 

Piscina,  piscina  per  contenere  le  ac<]ue,  ed  erano  dette  li- 
marie  quando  servivano  per  depurare  le  acque,  c.  1 1 . 

Pistrina,  mole  per  macinare  i frumenti,  c.  15. 

Plateae,  spazj  nelle  cittk.  c.  1. 

PUnthus,  plinto  del  capitello  dorico,  c.  4. 

Plutei,  parapetti  intorno  le  precinzioni  dei  teatri,  c.  6 e ne* 
gli  anfiteatri  c.  7. 

Podiiun,  podio,  parte  inferiore  degli  edifizj  sacri,  c.  4. 

Podium,  podio  situato  intorno  l’arena  degli  anfiteatri,  c.7. 

Poiyandrium,  poliandrie,  ossia  sepolcro  eretto  a più  uo- 
mini forti  morti  in  battaglia,  c.  13. 

Pomerium,  pomerio  col  quale  si  prescriveva  il  giro  intorno 
le  città,  c.  1. 

Pons,  ponte  c differente  genere  di  struttura,  c.  1 1 . 

Porta  praetoria,  decumana  et  principalis  dextra  et  sini- 
stra, distinzioni  della  diversa  situazione  delle  porte 
aperte  intorno  gli  alloggiamenti  militari,  c.  1 . 

Portae,  porte  aperte  nelle  mora.  c.  1. 

Porticus,  portico  dietro  la  scena  dei  teatri  ed  isolato,  c.  6. 

Portus,  porto,  sue  differenti  forme,  c.  1 0. 

Praecintio,  precinzione  ossia  ambulacro  tra  i meniani  degli 
spettatori  nel  teatro  c.  6.  neU’anfiteatro.  c.  7. , 

Procoeton,  anticamera  nelle  case.  c.  14. 
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Praefurniuntt  forno  per  il  fuoco  nei  bagni,  c.  9. 
Praesepia,  presepj  delle  case  rustiche,  c.  14. 

Progressus,  protrazioni  dei  moli  per  chiudere  i porti,  c.  1 0. 
Propnigeon,  propnigeo,  luogo  vicino  a quello  in  cui  si  te- 
neva il  fuoco  nei  bagni,  c.  9. 

Prupugnacula,  opere  di  munimento  superiore  delle  mu- 
ra. c.  1. 

Proscenium,  proscenio,  ossia  spazio  avanti  la  scena,  c.  6. 
Pulpitum,  pulpito  avanti  la  scena  dei  teatri,  c.  C. 
Pulvinar,  o suggestus,  loggia  regia  degli  anfiteatri,  c.  7 e 
dei  circhi,  c.  8. 

Pulvinum,  pulvino  del  capitello  jonico.  c.  4. 

Putealt  bocca  da  pozzo  nelle  case.  c.  15. 

Puticuli,  pozzi  per  le  comuni  sepolture,  c.  13. 

Pj'ramis,  piramide  eretta  nei  sepolcri,  c.  13. 

Quadrae,  listelli  diversi,  c.  4. 

QuantUas,  quantità,  ossia  distribuzione  delle  parti  dcll’o* 
pera.  c.  1. 

Regiones,  regioni  ossia  divisione  di  fabbricato  entro  le 
città,  c.  1 . 

Replum^  regolo  delle  porte,  c.  4. 

Ruderatio,  suolo  di  struttura  nei  pavimenti  delle  case.c.  14. 
Sarcitector,  quello  che  riattava  i tetti,  c.  4. 

Sarcopliagus,  sarcofago  sepolcrale,  c.  13. 

Scamilli  impares,  scarnili!  impari,  c.  4. 

Scapus,  fusto  delle  colonne,  la  di  cui  parte  superiore  si 
diceva  summuscapus,  e l’inferiore  imoscapus.  c.  4. 
Scena,  scena  dei  teatri,  c.  G. 

Scenographia,  prospettiva  in  disegno  di  una  fabbrica,  c.  1 . 
Schola,  luogo  intorno  al  labbro  nei  bagni,  c.  9. 

Scindulae  aut  scandulae,  tavole  spaccate,  c.  1. 

Scoda,  scozia  membratura  delle  cornici,  c.  4. 
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Sedei,  0 sellae,  sedie  poste  neH’orchestra  dei  teatri  c.  6. 

Septizonium,  settizonio,  ossia  edifizio  di  sette  ordini  di  co- 
lonne. c.  12. 

Sepulcrum,  sepolcro,  differenti  generi  di  siffatti  monumenti 
sepolcrali,  c.  13. 

Sima,  gola  superiore  delle  cornici,  c.  4. 

Siparium,  sipario  che  si  tirava  avanti  la  scena  dei  teatri  c.  6. 

Speculare!,  lastre  trasparenti  delle  (ìneslre.  c.  15. 

Spectaculum,  denominazione  indicante  il  luogo  degli  spet- 
tatori del  teatro  e dell’anfiteatro,  c.  6.  e 7. 

Specus,  speco  degli  acquedotti,  c.  10. 

Sphaeristerium,  luogo  per  il  giuoco  della  palla  nelle  ter- 
me. c.  9. 

Spina,  spina  dei  circhi,  c.  8 . 

Spira  atticurges  et  fonica,  base  atticurga  e jonica.  c.  4. 

Solium,  solio  ossia  tazza  di  pietra  o di  metallo  per  ba- 
gnarsi. c.  9. 

Sospensurae  caldariorum,  sospensioni  sotto  i calidarj  dei 
bagni  formate  con  pilastrini  di  mattoni,  c.  9. 

Stabula  factionum,  stazioni  per  gli  agitatori  delle  quattro 
fazioni,  c.  8. 

Stadium,  stadio  per  le  corse  c.  8.  e per  gli  esercizj  ginna- 
stici nelle  terme,  c.  9. 

Statio,  stazione  delle  navi.  c.  10. 

Striae,  scannellature  delle  colonne,  c.  4. 

Structura,  struttura,  in  quanti  generi  si  distingueva  c.  1. 

Stylobatum,  stilobate,  parte  inferiore  degli  edifizj.  c.  4.  - 

Subsellia,  sedili  degli  spettatori  nei  teatri  c.  G.  e negli  an- 
fiteatri c.  7. 

Supercilium,  architrave  delle  porte  c.  4. 

Simmetria,  simmetria,  accordo  dei  membri  nell’opera,  c.1. 

Tablinum,  tabiino,  stanza  media  dcU’atrio.  c.  14. 
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Tabulae,  tavole  di  legno  impiegate  nelle  costnuioni.  c.  1. 
Taema^  fascia  deH’architrave  dorico,  c.  4. 

Tegula,  tegola,  parte  del  tetto,  c.  4. 

Tempìumy  tempio  e sua  differente  architettura,  c.  2. 
Tepidarium,  tepidario,  vaso  di  rame  per  contenere  l’acqua 
tepida  nei  bagni,  c.  9. 

Tcpidarium,  tepidario,  stanza  delle  terme,  c.  9. 

TeslOy  materiale  laterizio  cotto  in  generale,  c.  1 . 
Testacea  spicata  tiburtina,  pavimenti  a spica  di  piccoli 
mattoni  all’uso  tiburtino.  c.  14. 

Thalamum,  talamo,  stanza  nuziale,  c.  14. 

Theatrumy  teatro  dimostrato  nella  sua  varia  architettu- 
ra. c.  C. 

Thermaey  terme,  ossieno  grandi  bagni  caldi  pubblici,  c.  9. 
Tholusy  corpo  rotondo  dei  tempj.  c.  3. 

Timpanusy  timpano,  parte  media  dei  firontespizj.  c.  4. 
Torusy  toro,  membratura  sulle  cornici  c.  4. 

TrabeSy  travi  impiegati  nelle  costruzioni,  c.  1 . 

Transtray  catene  della  travatura  del  tetto,  c.  4. 
Trapezophorumy  piede  di  mensa  nei  triclinj.  c.  15. 
Tribunaly  tribunale  delle  basiliche,  c.  5. 

T ribunaUtty  tribunali  per  i magistrati  che  presiedevano  agli 
spettacoli  scenici,  c.  6.  a quei  degli  anfiteatri,  c.  7. 
e dei  circhi  c.  8. 

Tricliniumy  triclinio,  stanza  con  tre  letti  per  la  mensa,  c.  1 4. 
Tropheuy  trofei  diversi,  c.  12. 

Trrglifiy  triglifi,  ornamenti  proprj  del  genere  dorico,  c.4. 
Tubuli  fictiles,  tubi  di  terra  cotta  per  la  condotta  delle 
acque,  c.  1 1 . 

Tumulus,  tumulo  eretto  sopra  ai  sepolcri,  c.  13. 

TurreSy  torri  con  cui  si  munivano  le  mura.  c.  1 . 

Unciay  oncia,  parte  del  piede  e del  palmo,  c.  1. 
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UrbSf  città,  in  qual  modo  veniva  circondata,  c.  1. 

Ustrinunit  ustrino,  ossia  recinto  di  fàbbrica  in  cui  si  arde- 
vano i cadaveri,  c.  13.  * 

yallum^  alloggiamento  militare  di  campagna,  c.  1. 
f^alvae  regiae,  porte  regie  della  scena  dei  teatri,  c . 6. 
yela  o velaria,  tende  tirate  sopra  ai  teatri  ed  an&teatri  per 
cuoprire  dal  sole  gli  spettatori,  c.  6.  e 7. 

Vestìbulum,  vestibuio  nell’ingresso  delle  case.  c.  14. 
yia,  via.  c.  1.  e 12.  ' 

yia,  iter  actus,  semita,  callis  diverticulum  et  compitum, 
differenti  generi  di  strade  o vie,  le  quali  essendo  in 
salita  o discesa  si  dicevano  clivus.  c.  1 1 . 

Viae  terreiiae,  glareatae  et  stratae,  vie  a terreno,  brec- 
ciate  e lastricate,  c.  1 1 . 

yicus,  vico,  luogo  di  abitazione  a guisa  di  borgo  non 
recinto  da  muro.  c.  1 . 

yUla,  villa  con  casa  di  campagna  la  quale  si  distingueva 
in  urbana,  rustica  e fructuaria.  c.  1 4. 
yirulia,  gradini  delle  case  c.  14. 

divaria,  viva]  per  custodire  le  bere  destinale  agli  spet- 
tacoli degli  anfiteatri,  c.  7. 

yomitorium,  vomitorio,  ossia  sbocco  nei  gradi  degli  spet- 
tatori nei  teatri  ed  anfiteatri  c.  6.  e 7. 

Xystum,  luogo  di  esercizio  nelle  terme,  c.  9. 

Zophorus,  fregio  posto  sopra  Tarebitrave  nel  genere  jonico  * 
c dorico,  c.  4.  : ^ 

Zotheca,  gabinetto  nelle  case.  c.  14. 
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DISTRI Dl'ZIO.'VE  DELL’OPERA 


' -'uwa  Milione  deir«rchnellnr«  Amici  col  lato  ilel- 
I OMfi  in  8.  e le  Uvole  in  foglio,  i divi»  come  qu^lU  in 
fogìio  in  ire  lezioni  diitinle.  L.  primi  riiguiixl.  IVchi- 

1 li  d7.t^'*’  * G'"'®'»  « '■  I»  Romani, 

e I d itribuiice  .gl,  mioci.I,  in  note  Tomi  in  8.»  grinde 
di  tcilo,  e o.  44  Diipenie  di  Titoli.  ® 

TESTO  IN  8.*  DELLT)PERA 

SEZ.  I.  Tomo  II  Teonci  deir.rcbileUur.  Egrèiin., 

ITomo  al.  Dcfcniii^def  monumeoli  Egiiiini. 

wrt  donile  Greci. 

.SEZ.  II.  in  OMO  V.  Teorici  deli'ircliiiniun  Greci. 

ITomo  vi.  Descrizione  dei  monumeuli  Greci. 

SEZ.  HI.  jToMo  Vili.  Teorico  dellVcbileliun 

( loMo  IX.  Descriiioue  dei  nionuroenli  Roin  mi. 

Si  sUmp.no  quelli  in  foglio  di  cirli  Reil  er.nde  te- 
nni sopnlEni  e con  crmierì  nuoti  delli  tipogr.fi.  . tale 
ui.ico  oggetto  destmiu.  1|  loro  pieno  si  r*  gu.gli,  , 
I«|.  8.  ,,er  ciiscoi,  fogl»,  e se  ne  distribuisce  .gli  imUì.iiì 
uno  ogni  quattro  Dispense  Ai  Tavóle.  ” ' 


tavole  DELL’OPEKA 


le.  T.W.I  J 114 'I— • Y eoe  conrenenno  luffe 

1 dodici  appartengono  nlla  Sexione  I 

A rchnettui.bg, non»,  «lire  deliri  .11* Sexionell.An liiiel- 

OulJi  olr’  ' * *”•  Uomini. 

Su.  ldr’h.VlT'^'**''  ’STitole.edil  foro 
pieno  è di  b.).  10.  per  ciascuna  semplice.  Se  nedisprnsa 
agli  associati  un.  ogni  raeae:  onde  ogm;«M*ltra,C«,ri 
aggiunto  uno  da  delti  Tomi.  * 


